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Verzeichniss 


von         '^^'^^^/^f 

9412  Aequatorial- Sternen 

zwischen  +3°  und  —3^  Declination; 

welche  in  den  Münchener  Zonen -Beobachtungen  vorkommen, 
reducirt  auf  den  Anfang  des  Jahres  1860 

nebst  Vergleichung 

mit  den 

Beobaektangen  von  Lalanie,  Becisel^  Bttmker  und  SehjeUerup. 


Auf  öffentliche  Kosten  herausgegeben    . 

von 

JDr.  A.  liamont, 

ordentUcbem  Mitgliede  der  königlich  Btyer.  Academie  der  V^Tisgenflchalten ,  Conserrator  der 
königlichen  Sternwarte  und  Professor  der  Asirtmomie  an  der  Ludwig-Mazinfiilians-UniTersita.t  in 
Jtfünchen,  Bitter  des  königL  Verdienst-Ordens  vom  heiligen  Michael,  des  papstlichen  Ordens 
Gregors  des  Grossen,  des  k.  k.  österreichischen  Ordens  der  eisernen  Krone,  des  kÖn%I.  Schwe- 
dischen Nordstern-Ordens ,  Mitglied  des  Mazimiliana^rdens  für  Wissenschaft  und  Kunst ,  ««us- 
Wärtigem  Mitgliede  der  Royal  Society  und  der  astronomischen  Societät  in  London,  der  Brittischen 
Association  zur  Förderung  der  Wissenschaften,  der  königl.  Böhmischen  Gesellschaft  der  Wissen- 
schaften in  Prag,  der  kaiserlich  Leopoldinischen  Academie ^  der  königl.  Belgischen  Academie 
der  Wissenschaften  in  Brüssel,  der  königL  Societät  der  V^ssenschaften  in  Upsala,  Ehren-Mitgliede 
der  königL  Societät  der  Wissenschaften  in  Bdinburg,  der  naturwissenschaftli<Aen  Societät  in 
Lausanne,  der  philos.  Societät  in  Cambridge,  der  Weiterauischen  Gesellschaft,  der  k.  k.  geo- 
graphischen Gesellschaft  In  Wien,  Correspondenten  der  königL  Societät  der  Wlssensehaften  in 

Lüttich  u.  8.  w. 


\.  Sttppleinetttbaail 

zu  den  Annalen  der  Manchener  Sternnrarte. 


Mfinchen* 

Druck  der  F.  8.  Hübsöhmftnn'schen  Buchdriickerei  (E.  tintnei). 

1866. 


V  0  r  r  «  d  «. 


Im  Jahre  1840  habe  ich  eine  Zoneavorrichtung  hergestellt  (Ob- 

.    servat  Astron.  Vol.  XII,  seu  novae  seriei  Vol.  VII  ps^- 1-)  welche  ge- 

i'    stattet,    viele  Sterne  in  kurzer  Zeit  und   mit  yerhiltnissmässig 

(w  -  grosserer  Genauigkeit  als  es  früher  geschehen  konnte  aufzuzeichnen. 

^  Die  dajnit  angestellten  Beobachtm^n  finden  sich  e&nuntlich  in 

.    den  Publicationen  der  Sternwarte  gedmckfe:  auch  die  Beduction  der- 

^    selben  auf  das  Jahr  1850  ist  seit  längecer  Zeit  vollendet,  und  das 

,    g^enwärtig^  Verzeichniss  enthalt  die  daerin  vorkommenden  Aequa- 

>xi   torjal  -  Sterne. 

^  Als  ich  anfing  dieses  Verzeichniss  wsammenzusteU«n,  überzeugte 
ich  mich  biM,  dass  die  Beobachtungen,  ^streng  genommen,  Um  ak 
Dif f eTe&tial<*BeiObachtu<&g^en  mi  :betrachtm  sind,  uai  Au»^  wenn 
wui  sie  Tiefatig  redaciren  will ,  es  mumgäng^ch  Botbweiiiig  ist  a» 
den  Zonenstemen  selbst  die  CorrectiM  4er  Uhr  «id  den  Niillpaiiot 
des  ZoaeidbQtgens  ibsnieiiai. 

Unter  den  ^oven^Stemen  komaeii  ma  alterdtngB  cnmebie  vor, 
die  ds  gBum  Aiihalta^imrte  ÜIf  im  Aeiucüon  der  flWgen  diim 
äinnteii,  da  indessen  die  AnaaEihl  derselben  vid  zu  Mein  ist^  so  habe 
ich  es  für  fiaH  .SwBdoBiBsigste  gdmltte,  die  fieraehmmg  zuerst  mit 
aitpDoämatiYfein,  thirdi  vcdftitfge  VeiHuolie  bestianlMi  Werttten  dar 
olmn  erwilurten  Redactums- Elemente  Tefisttindig  dnrehzufllhrea  und 
dann  eine  Zusammenstellung  und  Vergleichung  deijenigen  StttEna, 
welche  in  verjBchiedenen  Zonen  beobachtet  Wintoi  sind, imsunehmen. 
Aus  dieser  Zusammenstelloag  und  Vet|^cJhang  komiten  die  Ver- 
taeenqpUiAer  ^oBden  Aal&telguBg  uad  Abnwolrang  4Übgeteitet  wbrden, 


IV 

welche  nöthig  wären,  um  eine  üebereinstimmung   möglichst   genau 
herzustellen. 

Die  auf  solche  Weise  für  die  einzdnen  Zonen  gefundenen  Ver- 
besserungen habe  ich  im  Zonenverzeichnisse  S.  548  u.  ff.  angegeben, 
aber  nicht  in  Rechnung  gebracht,  theils  weil  sie  bei  ihrem  geringen 
Betrage  die  Endresultate  doch  nicht  wesentlich  geändert  hätten ;  theils 
weil  sie  noch  keineswegs  als  definitiv  betrachtet  werden  dürfen. 

.  Diesem  zufolge  ist  der  vorliegende  Katalog  im  Grunde  ein  pro- 
visorischer, und  dessweg^n- haJbe  i^h  ihn^du^h  Beifügung  der  einzel- 
nen Resultate  in  den  Noten  so  eingerichtet,  dass  jede  künftig  etwa 
sich  herausstellende  Verbesserung  einer  Zone  sehr  leicht  in  Rechnung 
gebracht  werden  kann.  Dass  übrigens  die  künftigen  Verbesserungen 
nicht  bedeutend  ausfallen  können,  geht  aus  dem  geringen  Betrage  der 
Differenzen  bei  einzelnen  Sternen  genugsam  hervor.  Will  man  den 
wahrscheinlichen  Fehler  als  Maassstab  annehmen,  so  ergibt  sich  z.  B. 
aus  den  Differenzen,  welche  in  den  Noten  zu  den  Sternen  5201—5265 
vorkommen 

wahrscheinliche  Fehler  einer  Beob.  Zahl  der  Beob. 

AR.  Peel. 

50 
50 
SO 
60 
200 

Aus  den  jS^eJ'schen  Aequatoriabsondn  berechnet  Weisse  den 
wahrschexnlichen  Fehler  einer  Rectaßcensionsbeobächtung  =s:0,i7  irad 
meiner  Declinnition  :t=  1,40  Secuaden.  v  .  . 

Es  ergibt  sich  hieraus,  dass  der  gegenwirtige  Katalog  in  so  f ^iie 
OS  um  dnzdne  Btobachtungeot  sidi  handelt  die  DecKnatibnen  ebenso 
fSBuA  die  BeJctaseensionen  fk^i^eiii,  wie  nach  4er  aoi^e wenden  Beob« 
«älitungsmethode  zu  erwarten  stand;  beträchtlich  genaue^  giibt,  als 
der  ^e^^ersche;  ausserdem  hat  er  aber  einen  wes^tiichen  Varzug, 
inBofeme  als  dersdbe  Stern  in. der  ficgd  wiederholt  beobachtet 
worden  ist   Eine  genaue  Zählung  liefert  in  dieser  Beziebosg  fönendes 

Ergebniss: 

einmal  beobachtet 4160  Sterne. 

zwei  ulid  mehn&al  beobachtet    .    .    5232  Steme. 
Als  Umstättde,  wckfae  bei  der  BenObsung  uiui  kfinftvnr  Ver* 


0,086     . 

fr 

1,84 

0,094 

1,04 

0,075 

1,23 

0,084 

1,45 

Ziisa]i»en:0|i085 

1,42 

besserung  d^  in  diesem  Kataloge  enihaltaiea  Po6itk»0n  beachtens- 
werth  sein  möchten,  glaube  ich  folgaide  erwähnen  ai  mflsseiL 

Der  Gang  der  Uhr  war  nicht  besonders  raverlisäig  nnd  grössere 
Störungen  sind  mehr  als  einmal  TWgekommen,  hauptsächlich  ili  Fiolge 
der  Yerdidning  des  Oeles.  Insbesondere  war  diess  der  Fall  bei  Zone 
435  ttnd  436  wie  S.  553  angegeben  ist 

Bis  Ende  des  Jahres  1849  wurden  die  Fädendurehgänge  nach 
der  M^ode  der  Appulse  aufgezeichnet,  und  die  zufäUigen  Fehler 
erreichen  ungefähr  dieselben  Grenzen,  wie  man  sie  bei  andern  auf 
ähnliche  Weise  eingerichteten  Zonenbeobachtungen  findet 

Von  Zone  462  angefangen  wurde  ein  R^trirungs  -  Apparat  be^ 
nützt,  wodurch  die  .^uf alligen  Fehler  auf  einen  viel  geringem  Betirag 
reducirt  worden  sind,  jedoch  war  die  Gonstruction  von  der  Art,  daflB 
durch  einen  beschleunigten  oder  verzögerten  Gang  des  Laufwerks, 
merkliche  Ungenauigkeit  in  der  R^strirung,  (im  Erfolge  ^chbe^ 
deutend  mit  einer  perioden weise  eintretenden  Beschleunigung  oder 
Verzögerung  des  Ganges  der  Uhr)  entstehen  konnte,  ein  Uebelstand, 
da*  anfangs  unbeachtet  blieb,  und  erst  nach  mehreren  Jahren  gänz<> 
lieh  gehoben  worden  ist.  Von  der  hier  angedeuteten  UnvoSkomm^h' 
heit  sind  die  Bectaseensions- Differenzen  der  zunächst  aufeinander 
folgenden  Sterne  völlig  frei. 

Wenn  Sterne  vorkommen ,  welche  theils  nach  der  Methode  der 
Appulse  theils  nach  der  Begistrirungsmethode  beobaditet  sind,  wäre 
es  eigentlich  nothwendig  gewesen,  bei  Yerdnigung  der  Beobachtungen 
auf  die  Verschied^heit  des  Gewichtes  Rücksidit  zu  nehmen,  imd  ich 
habe  auch  nach  dieser  Weise  die  Berechnung  brennen ,  aber  wieder 
aufgegeben,  nachdem  ich  mich  überzeugt  hatte,  dass  im  Allgemeinen  eia 
wesentlicher  Vortheil  dadurch  vorläufig  mcht  erreicht  wird,  und  bei  der 
Einrichtung,  welche  ich  dem  Verzeidmföse  gegeben  habe,  das  Avämagm 
einer  nachträglichen  Yerbesserung  gar  keine  Schwierigkeit  darliwfcQfc 

Bei  jeder  Zcme  wurde  auf  dem  Kreise  die  2SeaitlulistMz  abgew- 
iesen, welche  dem  ersten  und  letzten  Theilstriche  des  ZoMnbogiais 
entspraeh,  jedoch  sind  diese  Bestinmumgen  nur  zum  Behufe  einer 
provisonschen  Beduction  benützt,  und  später  durch  andere,  aüiä  der 
Veri^eichung  der  Zone*  seihst  abgeleitete,  Wertiie  ersetzt  worden.  Wie 
es  gekdinmen  ist,  dass  die  Uebertragong  des  Zonenbogens  aof  «lex 
Krek  luttdst  der  aa  Anfange  und  Ende  abgelesenen  Zenithdistnisei 


Maem  lanmahmA  skhem  Basuttate  Mren  konnte,  wird  bei  «mar 
tspäteroi  Gelogcoheit  ^cUtiiteDt  werden. 

Der  2onenbQ0en  wgx  in  Minuten  getheilt,  und  zwar  sind  im  Yer- 
laufi  der  Zeit  2wei  Zonenbögen  benützt  worden ,  zuerst  ein  kützecer 
mit  95s  dann  ein  längerer  mit  130  Theilstrichen :  für  beide  sind  die 
Theilungsfehler  (man  vergl.  S.  546  u.  547)  genau  bestimmt,  aber  nar 
bia  Zone  2Ü4  in  Rechnung  gebracht  worden. 

Die  Ablesung  der  Secunden  geschab  anfangs  mittelst  eines  Mi- 
eroscops,  bei  welchem  180  TheUe  der  Schraubentrommel  eine  Minute 
gaben.  Später  wurde  im  Focus  des  Microscops  eine  von  10  zu  10 
Secunden  unmittelbar  getheilte  Glasscala  befestiget  und  dann  die  ein-  , 
jdnen  Secunden  durch  Schätzung  erhalten,  wobei  von  einem  geübten 
fieobadrter  erwartet  werden  konnte,  dass  er  nicht  über  eine  Secunde  | 
Idüea  würde.  Wenn  demnach  einzelne  Beobachtungen  um  10''  oder 
darüber  von  den  übrigen  abweichen,  so  ist  man  vollkommen  b^echtiget, 
diess  als  ein  Versehen  in  der  Zählung  der  Abtheilungen  zu  betrachten. 
Einen  Thdl  der  mit  solchen  Fehlen  behafteten  Beobachtungen  habe 
ich  corrigirt,  und  in  den  Anmerkungeoi  S.  560—573  aufgeführt:  Im 
Bä»  vielen  aber  hielt  ich  es  vorläufig  nicht  filßr  zweckmässig  eine 
docrection  anzubrvigen,  sondern  begnügte  mich  damit,  die  betreffenden 
Positionen  bei  den  arithmetischen  Mitteln  unberücksichtiget  m  kseeii^ 
imd  m  in  den  Noten  mit  eckigen  Klammern  einzuschliessen. 

Ein  ganz  anatoges  T^erfiaJnr en  ist  befolgt  worden  bei  denjenig^ 
fiectascensious  -  Au&eidmungen ,  wdehe  von  den  üfor^en  um  ein$ 
JOder  mehrere  Zeitaecunden  abweichen.  Ueberfaaupt  wird  man  Afttf« 
xeidmungen  mit  Fehlem  von  Mmutem,  und  Zehnarn  von  Secundi^n 
ja  Ded.  dann  von  Minuten  und  Secunden  in  Bectascension  9tbt  häufig 
«ttoBÜßn,  wie  ans  den  Anmerkungen  S.  560—573  und  ZüsammensteU* 
oiiigenS.  673*— 575  hervorgeht,  ttiul  darüber  wird  manskh  autil  nicht 
mmdem,  wenn  man  bedenkt,  dass  nicht  ^ten  Falle  vorkotiunen,  wn 
drei,  tmdne  Fillle  «uoh  W0  vier  St^ne  in  einer  Minute  auf- 
«emehaet  worden  sind. 

Am  Ende  des  äternirerzeichnissea  habe  idh  die  Unterschiede  mit 
-dan  Vjerzeidinissen  von  Bessü,  lioHande»,  JRümker  und  Schfj&Oerwp  svl^ 
»mmengesteUt  Wie  zu  erwarten  stand:,  wdohen  m^s  Positfan&^i 
irtm  len  Positionen  Schjdlcrupa  am  wenigsten  ab ,  und  die  ZaUuBg 
jofgifat,  dass  betv&cbtUch  meiir  ils  die  Hälfte  dor  DiSear&am  imtar 


vn 

0'',  2  in  AR  und  unter  3'^  in  Decl.  stehen.  Auch  diese  Grenie  wird 
ohne  Zweifel  durch  eine  genauere  Bestimmung  der  Constanten  der 
Münchner  Zonen  weiter  herabgebracht  werden  können. 

Eine  beträchtliche  Anzahl  von  Sternpositionen  kommt  vor,  wo 
die  Unterschiede  mit  den  Verzeichnissen  von  Bessel  und  LcUande  so 
beschaffen  sind,  dass  man  auf  eine  merkliche  eigene  Bewegung  schliessen 
kann:  eine  grössere  Anzahrvon  Sternen,  welche  in  diese  Kategorie 
gehören  und  bei  welchen  die  eigene  Bewegung  bisher  noch  nicht  unter- 
sucht worden  ist,  habe  ich  auf  S.  543  zusammengestellt,  auch  auf 
S.  542  findet  man  mehrere  hielten  getöiig^  Sterne  erwähnt 

Ich  hätte  gewünscht,  dem  t^erzeichnisse  die  sämmtlichen  zur  Be« 
duction  der  Beobachtungen  erforderlichen  Tabellen  beifügen  zu  können, 
allein  ich  überzeugte  mich  bald,  dass  sie  einen  viel  zu  grossen  Baum 
erfordern  würden ;  ich  habe  mich  desshalb  darauf  beschränkt,  folgende 
BeductioDselemente  am  Ende  zusammenzustellen: 

A.  Fadendistanzen  in  den  verschiedenen  Perioden  S.  543. 

B.  Theilungsfebler  des  alten  (kürzeren)  und  neuen  (längeren)  Zbnen- 
bogens  S.  546  und  547. 

C.  Verzeichniss  der  Aequatorial- Zonen  nebst  Rteduction  auf  den* 
Anfang  des  Jahres  für  den  Anfang  einer  jeden  Zone  und  An- 
gabe der  noch  anzubringenden  Correctionen  S.  54ft-^  ööÄi 

Die  Anmerkungen  S.  560  geben  Auskimft  über  aHe  Aendenmgeii) 
welche  an  die  Beobachtungen  angebracht  worden  sind,  oder  als  wahr- 
scheinlich sich  herausgestellt  haben:  unmittelbar  daran  ist  eine  Zu- 
sammenstellung deqenigen  Sterne  beigefügt,  welche  möglicher  Weise 
als  identisch  sich  erweisen  könnten,  und  die  in  Bectascension  a)  um 
eine  Minute  oder^b)  um  10  Secunden  oder  c)  um  eine  oder  mehrere 
Fadeddistanzen  von  einander  verschieden  sind. 

Zwei  Druckfehlerverzeichnisse  das  eine  zu  dem  Kataloge  selbst, 
das  andere  zu  der  Vergleichung  mit  andern  Katalogen  gehörig ,  sind 
S.  575  beigefügt. 

München,  im  März  1866. 

Lamoni 
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3.064 

3.062 

.3.061 . 

3  067. 

3.057 


Declination 
1850 


Pr&cession 
1850 


0  t     tt 

1  31  54.0 

1  46  29.2 

2  4  12.7 

1  14  33.5 

2  14  16.2 
2  8  38.0 
1  46  35.1 

1  0  39.8 
0  46  23.4 

2  3  6.7 

0  29  33.5 

1  98  45.1 
1  1  1.9 
1  17  45.6 

1  36  95  2 

2  5  48.2 

0  .S5  49.4 

1  8  52.9 
1  14  1.0 

0  26  21.8 

1  45  6.9 


u 


+  19.3211 

19.295 

19.289 

19  273 

19.265 

19.200 

19.199 

19.199 

19.177 

19.151 

19.141 

19.101 

19.073 

19.069 

.  19  06n3 

19040 

.  19.024 

.  19.01.4 

:  18.993 

.  18,961 

18.933 
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Bemerkung«]! 


.1.      . 

(56.) 
LH.       B.I4. 

IIL     LL  9. 

(40.) 

(270.) 

IV.      B.  U, 

(55.) 

1(5».) 
V.,     B. 

VI, 

VIL     B. 

(59.)  . 

VIII,    LI. 

IX. 

JX.       B.U 

.(5»0 

.XI, 

XIL 

.(270.) 

XIU,   B.LI. 


L  (55)  4-  0.15  -  Ol ;  (270)  -  0.14  +  0.1.  IL  (53)  +  0.23  +  4.1 ;  (54)  -  Ö  03  -  2.7 
(55) -019 -1.8.  in.  <53)  +  0.07  4- 0.4 ;  (54) +  0.21 -1.3;  (55)-0.29  +  07 
(270)4-0.01-0.0.  lY.  (53)4-0.14-1.7;  (54)4-0.02-05;  (62) -Ol« +  2.1 
V.  (53) -0.21 -2.7;  (54)4-0.24  +  0.5;  (55)4-0.02-1.7;  (270) -=-0.03  4-1.7 
(59) -0.18 +  4.2;  (62) +  0.19 -4.2.  VI.  (53)  +  0.06  -  0.5 ;  (54)+O.19+-0.0 
(55)  +  0.04  -  1.7;  ^56)  +  0.02  +  0.9;  (59)  -  0.00  -  0.9;  (62)  =-  0.05  -  07 
(270) - 0  26  +  2.7.  VIL  (53) +  0.28 -0.6;  (55)  +  ai4-2.2;  (59)-033-2.O 
(270) -0.08+4.7.  VIIL(54)+0.03-0.2;  (56)-0.02+0.2.  IX.  (53) +  0.05 -3.7 
(270) -0.04+ 3.6.    X.  (53)+0.05-3.7;  (270) -0.04 +3.6.   XL  (56)  -  0.22  -  00 

(27O)  +  0.22H ,    XIL  (53) +  0.04 +  1.9;  (54) +0.36 -1.0;  (56)+0.38  +  1.6 

(59)-012 -0.3;    (62) -0.38 +1.7;    (270) - 0.26 ^ 0.2.    XIIL  (53)-O.06-5.8 
(54)  +  0.34  +  1.7;  (56)  +  0.03  -  Ol ;.   (59)  -0.10  +  0.8;  (61  -  051  +  0.2; 
(62) +  0.26 +  3.1. 

SteniTeryeielinUf.  ^ 
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le 


r 


isa 


9 


207 
208 
209 
21d 
211 
212 
2l!l 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 


0 


9.10 

10 

8 

9 

io 

91 
8 
81 
9 
10 
8.9 
8J 
9.10 
10 
9> 
8.9 
BM 
9 
9 
9 
10 
9.10 
9.10 
9.10 


AR.  1850 


1  17  22.97 
1  17  32.69 
1  17  47.21 
I  17  56.33 
1  18  40.57 
1  18  41.36 
1  18  43.68 
1  18  55:07 
1  19  8189 
1  19  16.54 
1  19  18.13 
1  19  43.05 
1  19  45.92 
1  20  54.60 
1  2i  1.12 
1  22  8.66 
1  22  8.94 
1  22  28.74 
1  22  43.65 
1  22  54.69 
1  23  21.62 
1  23  31.42 
1  24  20.52 
1  25    0.21 


Fr&cessioB   DecÜBation 


1850 


1850 


mttB 


Fr&cegsion 
1850 


9t 


+  3.067 
3.056^ 
3.061 
3.067 
3.065 
3.063 
3:061 
3.061 
3.092 
3.064 
3.063 
3076 
3.055 
3.066 
3056 
3.661 
3.056 
3062 
3.062 
3.057 
3.056 
3.062 
3.059 
3.090 


o.  t      tt 

-  0  30  44.2 

-  I  49  42.4 

-  1  10  30.8 
+  2  il  22.4 

-  0  40  46.1 

-  1  0  6.9 

-  1  10  37.8 

-  1  13  28.2 
+  2  45  18.7 

-  0  48  2.4 

-  0  55  11.4 

-  0  43  16.9 

-  1  58  29.7 

-  0  37  30.3 

-  1  49  45.8 

-  1  12  56.3 

-  1  4d  18.4 

-  1  6  47.5 

-  1  5  17.4 

-  1  39  45.4 

-  1  42  43.5 

-  1  1  37.6 

-  1  20  29.0 
+  2  15  36.6 


9f 


+  18.922 
18.917 
18.910 
18.906 
18.885 
18.884 
18.883 


ia.877    in. 


18.871 
18.867 
18.866 
18.854 
rt.852 
18.818 
18.815 
i8.7dl 
18.781 
18.771 
18.762 
18.757 
16.743 
18.738 
18.713 
18.691 


BBpi 


Bemerkungen 


L        B. 

(59.) 

(54.) 

(346.)  B.  LI. 

(270.) 

IL       B.  U, 

(270.)  B. 


(349 )  B.  LI. 

IV.  B. 

V.  B.  LI.  8 

VI.  B.  LI. 
(270.) 

(59.) 

vn. 

Vin.  B.LI. 6. 

(54.) 
IX.      B. 
(54.) 
(59!)    B. 
X. 

XI.  B. 
XJI.  B. 
(346.)  B.  S. 


L  (61) -0.42 -3.3;  (270)+ 0.42 +3.2.  IL  (59) -0.1 3- 0.7;  (61)  +  0.08- 1.7 
(62) +0.04 +  2.3.  IIL  (54)+0  23+2.9;  (56)-0.23- 3.6.  IV.  (61) +  0^8- 1.5 
(59) -0.37+ 1.5.  V*  (59)  -  0.11^  +  10.0;  (61)  -  0.00  -  4.9^  (62) +  0,12  -5.0 
VI.  (59) -0.16 -0.0;  (61)+ 0.17 -0.1.  VIL  (54)- 0.08  +  4 9 ;  (56)- 0.14- 1.0 
(270)  +  0.21  -  3.9.  VIIL  (53)  +  0.18  -  3.7 ;  (59)  -  0.07  -  1.2 ;  (59)  -  0.18  +  2.3 
(61) -0.34 +  0.2;  (62) -0.10 +  0.6;  (270) +  0.50+ 1.9.  IX.  (^3) +  0.07 -0.2 
(59)  -  0.10  +  2.9 ;  (61)  +  0.02  -  2.8.  X.  (59)  +  0.05  +  2.3 ;  (270)  -  O.05  -  2.3 
Xi.  (53) +0.1 9 +0.2;  (50) -0.1 1+3.2;  (62)- 0.08- 3.3.  XIL  (59)+0.09+  1.4 
|(61)- 0.08 -1.4. 
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232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 


OB 
00 


AB.  1850 


1859 


8.9 

(0 

9.10 


Declin^tioii 

1850 


.: 


8 
10 
10 
10 
iO 
10 

9.iai 

n 

iß 

10 

M« 

W 

9 


10 


1  25  i8w33 
1  25  ao.73 
1  25  5e.61 
1  25  59.57 
1  21  18.56 
1  U  5||.25 
1  27  2A.36 
1  28  ii.38 
1  28  13.02 
1  28  33  35 
1  29  9.14 
1  29  13.64 
1  29  22.09 
1  29  36.41 
1  30  12.67 
1  31  25  76 
1  31  26.47 
1  31  5;^  38 
1  32  25.21 
1  32  26.14 
1  32  26.80 
1  33  11.18 
1  33  15.46 


M 


+  3^)36 
8066 

%sm 

3.096 
3.059 
3.066 
3j064 
3.005 
3j052 
3.05(6 
3.05r 
3.050 
3.05(7 
3.064 
3.05? 
3.056 

3.060 
3.057 

3455 
3^057 
3J061 

3M1 
3.051 


o  »  tf 

-  0  30  43.7 

-  0  20  36.0 

-  0  10  29.4 
+  2  59  58.7 

*  i  22  10.8 
-^  0  32  8.4 

*  0  44  55.8 

*  0  39  45.3 

-  2  10  14.1 

-  1  34  59.4 

-  1  30  18.9 

-  1  17  38.3 

-  1  32  36.1 

-  1  6  45.6 

-  2  4  4.3 

-  1  83  54.4 
>  1  11  52.4 

-  1  29  Ol 

-  1  39  55.3 

-  1  28  52.0 

-  1  0  13.1 

-  0  21  0.9 

-  2  9  44,6 


Pr&cesBiQn 
1850 


#r 


•f  10.601 
16.670 
18.663 
16.659 
10.649 
18.080 
10.610 
18.508 
18.507 
18.578 
10.557 
10.554 
18.540 
18.541 
10.521 
18.480 
I8.4!79 
18.402 
18.440 
10.445 
10.446 
18.416 
18.416 


Bemerkoiifen 


S. 


L        B. 
IL      B. 
(50.) 
(346.) 
(63.) 

m.    B. 

IV. 

V.       B. 

VI. 

vn.    B. 

(53.) 
(59.) 

vm.  B. 

IX. 

(53.) 

X. 

(•10 
XI. 

(?s.) 

xm.   B.LL 

(50.) 
(53.) 


B.L1. 
B. 

B. 
B. 


L  (50) -0.04  4*1.5;  (61)  4- 0.01 -1.4;  (62)^0.07- 1.9;  (270)4-0  09  +  1.9. 
IL(6i)-0.404-1.6;(270)4-0;40-1.5.!  HI.  (59) «0.27 +  4  4;  (61) +0.08 -0.7 
(62)  +  Oi)l-0.2;  (270)4-0.20-0.5.  IV.  (59)  -  6.20  +  0.0 ;  (61) -0.26 -0.8 
(270)4-0.45-0.7.  V,(69)4-0.18..1.2;  (61)-0.18+1.1.  VI.  (64) -0  064-0.6 
(270)+O.06-0.6.  VII.  (58)-0.11 4-2.0;  (270)4-0.11-2.1.  VIII.  (59) -0.02 +0.4 
(270)  +  Oi)3-0.4.  IX,  (Ol) -0.07 -1,4;  (62)  -  0.31  +  2.6 ;  (270) +  0.48 -1.1 
X.  (63)+O.I6  + 1.6;  (59) -0.26  +  0:4;  (270) +  0.10 -1.9.  XI.(59)-0.17+1.0 
(2W)  +  0.18-2X>.  XH.(ö9)-0.12-4.1j{270)+0.12+4.0.  XIH.  (68)^0.01-0.4 
(59)  +0;Q2 + Oj9  ;  (61)  - 0.00  ^0,9. 
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AR.  1850 


Pr&eession 
1850 
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255 

256 

257 

258 

259 

260 
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262 

263' 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270^ 

271 

272 

273 
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275 


8.9] 
10 

9:10 

8 

8.9 

9.10 

9 

9 

9.10 

8.9 

10 

9 

9.10 

8 

10 

8.9t 

10 

9.10 

10 

8 

10 

10 


1  33  42.81 
1  34  19.85 
1  34  21.40 
1  34  46.73 
1  35  43.33 
1  3«  19.89 
1  36  20.49 
1  36  55.85 
1  38  14  47 
1  38  40.27 
1  38  50.59 
1  38  57.13 
1  39  1.22 
1  39  65.68 
1  40  18.21 
1  40  36.09 
1  41  0.59 
1  41  1.47 
1  41  47.47 
1  43  16.08 
1  43  18.93 
1  45  3.14 


tf 


Declinatioii 
1850 


+  3.059 
3.051 
3.059 
3.060 
3.05S 
3.067 
3.062 
3.067 
3.066 
3.064 
3.060 
3.064 
3065 
3.065  I 
3.054 
3.068 
3.060 
3.048 
3.059 
3.000 
3.056 
3.056 


O      f       ff 

1  15  M.5 

2  4  7.0 
1  14  17.0 
1  7  53.4 
1  19  35.3 
0  25  33.0 
0  55  24.0 
0  25  2  8 
0  3i     6.1 

0  40  42.7 

1  3  37.0 
0  38  15.5 
0  33  23.2 

0  35  39.0 

1  42  16.4 

0  17  47.7 

1  6  33.8 

2  16  50.7 
1  10  44.1 
1  1  57.5 
1  23  17.0 
1  22  21.1 


Pr&cession 
1850 


Bemerkungen 


r» 


+  18.400 
18.37ft 
19.377 
18.363 
18.330 
18.308 
18.308 
18  286 
18236 
18.224 
18.218 
18.214 
18.212 
18.178 
18.165 
18.154 
18.139 
18.139 
18.109 
18.053 
18.051 
17.984 


L        B.  LI. 

(53.) 

IL      B.  LI. 

(58.)  B. 

in.  B. 

IV. 

V. 
VI. 
VIL 

VHL  B. 
(53.) 

IX.  B. 

X.  B. 

XI.  B.  S. 
XIL    B.LI. 
XI<I.  B.LI. 
(530 

(270.)  B.  LI.  S 

XIV. 

XV.      B.  LI. 

XVI. 

XVII. 


L  (58) +0.10 +  0.8;  (59)  4- 0  06 -0.3;  (61)-0.15-0.5.  IL  (58)+0.31  +  3.7; 
(59)  -  0.23  -  1.7 ;  (61)  -  0.08  -  2.0.  UL  (53)-0.10  +  0.1 ;  (58)  -  0.03  +  2.0 ; 
(59)  +  0.08  -  0.0;  (61)  -  0.29  -  1.0;  (62) +  0.32 -1.1.  IV.  (61)-0.18+4.9; 
(270) +  0.18 -4.8.  V.  (54) -0.06 -0.3;  (58)  -  024  +  3.4;  (59) +  0.31 -3.1. 
VL  (58) -0.05 +  3.1;  (59)  -  0.00  +  2.0 ;  (61)- 0.16 -7.5;  (62) +  023 +  2.4. 
VIL  (58)- 0.05  +  2.1 ;  (270)  +  0.05  -  2.2.  VIIL  (58)-0.21  +3.0;  (6l)-0.08-3.3 ; 
(62)-002  +  3.3.  IX.  (58) +  0.04 +  3.5;  (61) -0.03 -3.5.  X.  (61) -0.15 -2.5; 
(62)  +  0.09  -  0.5 ;  (270)  +  0.07  +  3.0.  XI.  (58)  +  0.08  +  2.6 ;  (61)  -  0.25  -  6.3 ; 
(62) +  0.08+2.6;  (270) +  0.09 +  0.1.  XIL  (53) +  0.01 +0.9;  (270)- 0.00 -1.0. 
XIIL  (58)  +  0.10+3.1 ;  (6l)-0.20  -  5.1 ;  (62)+0.10+1.9.  XIV.  (53+0.27+0.8; 
(58) - 0.27-0.8.  XV.  (58)  +  0.20  +  2.2 ;  (61)  -  0.32  +  0.1 ;  (62)  +  0.12  r  2.2. 
XVI.(53)-0.02-0.0;(270)+0.02+[l7.6].XVIL(53)-0.13-5.7;(61)+0.13-6.7. 


ö 


»4 

a 


276 

277 
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288 
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AB.  1850 


9.10 
8.9 

: 

10 
9 
10 
9.10 
9.10 
10 
8.9 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
10 
10 
9.10 
9.10 
10 
10 
9 


1^     t 
1  45 


ff 
9.03 


1  45  29.88 
1  45  36.28 
1  45  40.16 
1  46    0.91 
1  46    8.21 
1  46  46.59 
1  46  50.15 
1  47  19.64 
1  48  23.37 
1  49  16.65 
1  49  24  08 
1  49  31.01 
1  49  59.77 
1  50  27.67 
1  51  30.69 
1  61  48.34 
1  51  51.62 
1  52  10.65 
1  52  21.18 
1  52  35.75 
1  52  43.07 
1  52  55.23 
1  53    3.27 


PrftoeBsioa 
1850 


Declination 
1850 


Fr&cession 
1850 


ff 


+  3.048 

3.049 

3.067 

8.067 

3.057 

3049 

3.054 

3.050 

3.065 

3.063 

3.060 

3.053 

3.061 

3.051 

3.058 

3.052 

3.060 

3.065 

3.054 

3.049 

3.049 

3.058 

3.05a 

3.056 


o 
-  2 


f     ff 
7  15.0 


-  2    3    6.4 

-  0  21  49.8 

-  0  21     3.4 

-  1  16  28.5 

-  2     5  13.6 

-  1  32  51.6 

-  1  56  15.8 

>  0  31  53.7 

>  0  44  22.1 

-  0  58  29.6 

>  1  34  51.2 

>  0  52  25  6 

-  1  48  4H.9 
"  1     8  41.4 

-  1  44  11.3 

-  0  58  42.5 

-  0  29  31.4 

-  1  27    0.5 

-  1  55  52.8 

-  1  54    8.3 

-  1     9  45.9 

-  1     7  19.1 

-  0  21  34  6 


ff 


+  17.980 
17.967 
17.963 
17.960 
17.947 
17.942 
17.917 
17914 
17.895 
17.854 
17.818 
17.813 
17.809 
17.789 
17.771 
17.727 
17.715 
17.712 
17.700 
17.693 
17.685 
17.678 
17.669 
17.664 


Bemerkui^en 


B.L1. 
B.LI. 


I. 

n. 

(5S.) 

in.    B.  8. 

(53.) 

(270.)  B.L1.S. 

(270.) 

IV.      B.  LI 

V. 

(5a) 

VI.     B.LI 

(270.) 

(68.) 

(270.) 

vn. 

VIII. 

(27a)    B. 

(270.) 

IX. 

X.        B. 

XI. 

(61.) 

(270.) 

(58.) 


I.(54)-0.17  +  5.5;  (56) -0.21 -5.1;  (270)4-0.38-0.4.  H.  (54)-f  0.27  — ; 
(56) -0.27 -0.1;  (270) -[0  67] +  0.1.  IH.  (58)-f  0.03-f  1.4;  (62) -0.03- 1.4. 
IV.  (64) -0.08 +  2.6;  (56) -0.08 -1.0;  (270) +  0.16 -1.6.  V.  (58) -0.04 +4.8; 
(270) +  0.05 -4  9.  VL  (53)  +  0.09  -  0.7 ;  (56) +  0.09 +  2.0;  (61) -0.32- 1.2; 
(62)  + 0.03 +2.1;  (270) +  0.12 -2.3.  VH.  (53) -0.05 -3.1 ;  (58) +  0.02 +  5.1 ; 
(270) +  0.03 -2.1.  VIII.  (53) +  0.04 -5.9;  (56) +  0.25 -4.9;  (58)  -  0.04  +  6.6 ; 
(61) -0.37 +  18;  (62) +  0.10 +  2.4.  IX.  (58)  +  0.29  +  3.7 ;  (61)  -  0  28  -  3.7. 
X.  (53) +  0.08 -0.5;  (56)  -  0.07  +  0.5.  XI.  (53) +  0.15 +  1.5;  (56) -0.16-1.6. 


l»i;-«.44-a,o;  (iizj-tf.wi-j-s.i;ta/«>-f-B.d»-ii.4.  iv.(aB;-t-u.3d-|«i.»: 
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* 

■  5  23  4710 

-     3.022 

-  2    5  49.2 

3.195 

(152.) 

715 

9 

5  23  48.12 

3029 

-  2  12  56.8 

3.154 

(1»2.)  B. 

!     716 

0 

5  24    3.76 

3042 

-  1  14  13  1 

9.132 

VI. 

1     717 

9 

'  5 '24    8.81 

3  024 

-  1  89  34.5 

3.11^5 

(98.0    B. 

;  718 

8.9 

5  24  20.62 

3061 

-  0  24    4  4 

3.107 

Vn.    B.U.R. 

719 

4.5 

5  24  20.75 

3i06l 

-  0  24  55.3 

3.m 

VHL   B.LI. 

1     TUki 

8.9 

5  24  24.83 

*       3.058 

-  0  92  56.9 

3.101 

(68.)    B. 

i     721 

9 

5  24  38.18 

3  03i 

-  1  42  51 4 

9tf89 

(181.) 

i     722 

1 

5 

5  25     6.27 

3  031 

-  1  42  14.6 

9641 

(183.)  B.  LI. 

i     723 

10 

5  25  31.83 

3.028 

-  1  49  49.3 

30O4 

(435.)  B.  8. 

724 

7.fc 

5  25  92.76 

3.028 

-  1  49  38.3 

3.003 

IX.      B.  8. 

725 

10 

5  25  34  80 

3025 

-  2    2  13  3 

3.000 

(«3.) 

726 

8.9 

5  25  47.26 

3.050 

-  0  53  33  4 

2.982 

(«7.)       . 

727 

9 

5  25  48,02 

3.044 

-  1  10    8.1 

2.981 

(69.) 

728 

6.7 

6  25  54.7^ 

3042 

"  1  16    0  8 

»972 

X.        LI. 

I. 

II.  (63 

(435) • 
.   V.  (8- 
■    (69)- ( 

(68)4 

;  x-'(e( 

.(67)- 
l)  +  0. 
-  0.08  - 

0+o.f 

0  07+ 
■0.06- 

j)+a 

f-0.13  4-3.4;  ( 
05-0  3;  (152) 
fOl.     IV.  (61 
[)64-1.4;  (68)- 
14  6.  VII.  (68) 
6.7;    (154)-0 
10-7.3;  (69)- 

;69)-0.12- 
-0.05  +  0:3 
0+0.16-1-1 
-0.06-55; 
+0.15-60 
04  +  2.6. 
0.10  +  7.3. 

1.0;  (153)-0.( 
.    III.  (63)-0.1 
l.O;  (153)+0.( 
(154)-0.01  + 
;(154)-0  14  + 
IX.  (70) +  0.1 

)5-0.6;  (22 
3-4.3;  (132 
M- 1.0;  (22 
40.  VI.  (67 
6.0.  VIII.  (e 
8-1.0;    (43 

< 
1 

4) +  0.05 -3.7. 

)+0.22+4  2; 
4)^0.19[-11.9]. 
')+ 0.08 -14.6; 
J7)- 0.02 +  4.0; 
5) -0.18+1.0. 

3t 


I 


OD 
OD 

•O. 


AB.  1850 


Prfto«»aio« 
i9fiO 


DecliMliOB 
18M> 


Prftcession 
1850 


Bem«rk«ngfn 


729 
730 
731 
732 
738 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
746 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 


10 
7 
8 
8 

8.9 

9.10 

8 

8.9 
B 
8 


10  5 


10 
8 
» 
9 
9 
9 
9 
9 
8.91 

10 
8.9 

10 
9 


h 
5 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

,5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


29  29.11 
29  29.67 
26  28.91 
26  36.86 
26  47.24 

26  59.86 

27  10.84 
27  22  65 
27  29.40 
27  34.53 
27  4t.05 
27  56.46 

27  i58.66 

28  10.77 
28  24.48 
28  25.79 
28  26.45 
28  39.16 
2a  49.05 

28  59.92 

29  6.14 
29  19.07 
29  27.70 
29  32.82 


4- 3j061 
3.044 
3.084 
3024 

d.ofta 

3.028 
BMB 
3.049 
3.061 
3.051 
3.024 
3.031 
3.025 
3.045 
3.027 
3.050 
3.059 
3.061 
3.030 
3.045 
3.059 
3052 

3.031 
3.058 


O  9       ff 

0  22  42.9 

1  8  41.0 

1  34  32.0 

2  . 0  30.7 

0  68     7.0 

1  60  68.6 

1  3  40;7 
0  66  13.5 
0  29  24.6 

0  60  21.7 

2  0  16.3 

1  49  2.0 
1  66  49.2 
1  5  12.3 
1  61  44  0 
0  59  51.1 
0  30  57.9 

0  24  22.3 

1  44  2.3 
1  7  .32.1 
0  29  46.9 

0  47  55.9 

1  43  10.7 
0  33  31.6 


ff 


4-  2.928 
2:928 
2.923 
8.912 
2.896 
2.878 
2.862 
2.846 
2.836 
2.829 
2.818 
2.798 
2.793 
2.778 
2.756 
2.734 
2.752 
2736 
2.729 
2.708 
2.690 
2.678 
.  2  665 
2.658 


(164.) 

I.         LI. 

(70.)    LI. 

IL       B. 

(67.) 

IIL 

IV, 

V. 

(164.)  B.LL 

VI.     8. 

VIL   S. 

(163.) 

(152.) 

VUL 

(IW.) 

IX. 

(68.) 

(68.) 

X. 

XL 

(68.) 

XH.     S. 

(1530 

(68.)    S. 


L  (68)-|-0.08-6.3;  (69)-0.07+6.3.  IL  (63)-0  09-  1.0;  (152)4-0.10+0.9. 
in.  (63) -0.2 1-0.2;  (153>4-0.22-f02.  IV.  (68)-0.02-8.6;  (69)- 0.09  [+38.9]; 
(70)4-0.12+5.0.  V.  (67)  4- 0  09  4-9.0;  (68)  -  0.18  -  8.7;  (70)4-0.08  4-2.8. 
VI.  (67) -0.41  4-60;  (68)4-0  38-7.2;  (154)4-0  034-2.2.  VIL  (63! -0.04 -6.9; 
(152)4-0.054-0  8.  VIIL(67)-0  2l4-5  4;(69)4-0.21-5  4.  IX, (67) -0054-0.5; 
(68)  ^O.il- 9  4;  (^9) -0.15  4-1.5;  (70)4-0.16  4-4.4;  (154)  -  0.05  4-2.8. 
X.  (152>4-'0.064-l.l;  rf53)-0.06-l.l.  XL (67)4-0.134-0.4;  (69)-0.13-0.4. 
XH.  (70)  -  0.09  - 0.3;  (154)4-0.09  4- 0.3. 


dB 


»4 


^m 


OB 
«0 

« 


AR.  185Ö 


PricMfion 
1850 


j.  ■  11". 


Deelinftttott 
1860 


PrAcession 
1850 


Bemerkangvn 


753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 


0 

9 
9 

10 
8 

10 
9 
8 

8.9 

10 

B 

8.91 

9.10 

9 

8 

8 

8.9 

1.2 


10 
9 


5  29  39.67 
5  29  40.40 
5  29  49.19 
5  29  58.81 
5  30  8.07 
5  30  14.12 
S  30  3S  41 
5  30  37.34 
5  30  51.42 
5  30  65.45 
5  30  59.06 
5  3t  18.41 
5  3t  28.71 
5  3t  32.53 
5  3t  66  32 
5  32  22.67 
5  32  28.51 

5  32  28.52 

6  33  tt.46 


5.  6    5  33  13.99 


5  33  16.29 
5  33  21.16 


tO    5  33  23.49 


+  3.030 
3.022 
3.062 
3.048 

3.050 
3.032 
3.028 
3.041 
3.039 
3.044 
3.048 
3.041 
3.040 
3.022 
^.044 
3.024 
8.086 
3.952 
3.013 
3.043 
3.057 
3.034 
3.042 


o    »     >» 

-  1  46  48.3 

-24  56.6 

-  0  47  ftl.2 

-  &  SB  53.9 

-  0  52  20.6 

-  1  40  44.5 

>  1  60  41.5 

-  1  15  44.7 

-  1  20  46.4 

-  1     9    5.6 

>  0  58  57.3 

-  1  15  ^5.6 

-  1  19  tO.5 

-  2    5  25.2 

-  1     9    1.2 

>  2    0  43.1 

-  1  90  41.7 

-  0  47  28.9 
-^2     1  29.7 

-  1  12  44.7 

-  0  95    1.0 

-  1  35  25.5 

-  1  14  29.2 


ff 
-f  2.64t 

2.647 

2.640 

2620 

2.607 

2.69B 

2.5M 

2.564 

2  543 

2.537 

2.532 

2.504 

2490 

2  484 

2.449 

2.412 

2.404 

2.404 

2.341 

2.337 

2.335 

2826 

2.32» 


I.        B.  LI. 

<63.) 
<70:) 
(69.) 
IL      B.  LI.  S. 

(löttO  ©. 

IIL     S. 

IV.  B.  LI. 
(152.) 

V.  B.  LI. 
(2240 

VI.  B.  lü. 
VIL 

vin. 

(224.) 

IX.  LI. 
(224.)  B. 

X.  B.  S. 
XL      B.LLR. 
XIL    LI. 
(69.) 

(224.)  B. 
XIIL 


L(162)-0.074-3.4;(153)+0.08+0.2,-(435)-0.00-3.6.  IL (67)+ 0.23 +3.3 
f  (70)  4- 01)6  4-1.5 5  (154)-0.194-0.3j  (224)4-0.11-6.2.  IIL  (•3)-0.26-l.l 
(162)+O.07  +  3.2;  (1 53) +0.35- 0.7  j  (435) -0.15- 1.6.  IV,  (67) -4)42 +9.9 
(68)+ 0.12 -9.8.  V.  (68) -0.06-6.2;  (153) -0.09 +2.4;  j(  1 54)  +  0.16+3.» 
VI.  (67) -0.10  +  3.3;  (68)  +  0.06  -  9.0 ;  (70)  +  0.23  +  2.6;  (436)  -  0.18+3.0 
VIL  (67) +  0.19 +3.1;  (70)+0.07-0.8;  (154)-0.26-2.4.  VIIL(63)-0.03-0.9 
(l52)+0.04+0.8.  IX.(63)-0  20-2.1  ;(152;+0.21  +  2  1.  X.  (67)+0.29+3.9 
(68)  +  0.39 -  8.7 ;  (69)  +  026  +  1.7;  (70)  +  0.37  +  3.0 ;  (435) -0.17 +  0.3 
XI.  (63)-0.10-l.l;  (152)+0.11  +  1,0.  XIL  (67)-O07  +  4.6;  (68) -0.07 -8.7; 
(163) +  0.16+ 4.1.    XIIL  (67) -0.17 +  4.7;  (68) +  0.18 -4.7.  ♦ 
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da 
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5Z5 

4> 

CO 
OB 

AR.  1850 

PrAcMsioii 
1860 

DeclinAtton 
1860 

Prftcession 
1H50 

Bemerk«ngen 

776 

7 

5  33  23.66 

+  3.076 

o    t     n 
-  0  16  13.9 

+  '2.323 

(436.)  B.  U 

777 

9.10 

5  38-38.00 

3035 

-  1  32  54  0 

2.302 

(224.) 

778 

9.10 

5  38  40.53 

3  045 

-  1     6  26.1 

2.298 

I.        B. 

779 

9.10 

5  33  44.22 

3042 

-  1  14  25  0 

2.293 

(70.) 

780 

7 

5  34  52  07 

3^068 

-  0    5  34.7 

2.194 

(436.)  B.  LL  8. 

781 

7.8 

5  35  34  13 

3.031 

-  1  41  11.9 

2.134 

IL      B.  LI. 

782 

10 

5  3f    6  37 

3  047 

-  1    0  39  8 

2.087 

IIL     S. 

783 

10 

5  36  57.88 

3.032 

-  1  40  58.9 

2.013 

IV. 

784 

10 

5  36  59  89 

3i>dO 

-  1  43  49.1 

2.010 

(162.) 

785 

10 

5  36  59  94 

3.032 

-  1  40  59.0 

2.010 

(69.) 

786 

10 

5  37     7.95 

3  068 

-  0    7  52.0 

2.000 

(436.)  S. 

787 

9 

5  37  18  07 

3.063 

-  0  44  29.1 

1.992 

V. 

788 

9 

5  37  52  24 

3  032 

-  1  40  42.6 

1934 

VI.       s. 

789 

10 

5  38  27.16 

3053 

-  0  44     1.7 

1.884 

(154.) 

790 

10 

5  38  36.90 

3033 

-  1  35  103 

1.866 

VII. 

791 

10 

5  38  47.09 

3  057 

-  0  34    5.9 

1.854 

(156.) 

792 

10 

5  38  48.02 

3Mi 

-  0  49  31.7 

1.862 

(154.) 

793 

10 

5  ^9  19  23 

3.030 

-  1  44  36  3 

1.807 

VI«. 

794 

10 

5  39  20.24 

3.029 

-  1  46  43.8 

1.806 

(U3) 

795 

9.10 

5  39  29.56 

3.037 

-  1  25  50.9 

1792 

IX. 

I.  (67)-O19+5.9;(68)-0.04- 
(67)  -  0.09  [-32  8J ;    (68)  -  0.04  -  1 
(152) +  0  04 +  3.4;   (153)  +  0.0«- 
in.   (63) -0.30 -3.8;    (67)  -  0.03- 
(153)  -  0.06  -02;  (224)  +  0.27  -  3 
(652) +  015 +  2  2;  (153) +  0.36 - 
(68) -0 16 -9.5;  (70)  +  0.66  +  3  3 
(67)  +  0.02  +  1.4;    (68)  +  0.07  - 
(152)  +  0.27+2.8;  (153)  -  0.20  H 
VII.  (67) -0  07+2.1;  (69)+0  05 
(152)  -  0.00  +  04;  (153)  -  0.02  -  2 
(153) +  0.18 +  0.4.     IX.  (67)-016 
1(154) -0.06 -2.9. 

1 

-7.2;  (153)+023- 
1.3;  (69) -0.23  4 
-2.7;   (154) -0.03 
-0.8;  (70)+0.13 
.5;  (435)- 0.00 -< 
12;  (154)- 0.22- 
1;   (153)  +  017-J 
11.7;    (69) -0.28- 
-1.9:    (154) -0.45 
+  04;   f70)  +  O2 
5.    VIII.  (63)-0.0( 
+3.9;  (70) +0.15 

+  1.2.  II.  (63)- 0.09+2.1; 
-Ol;    (70) +  027 +  3.6. 

+  1.0;   (224)+0.15-*.6. 
+  2.9;    (152) -0.03  + 4.2  j 
)1.     IV.  (69)-0.29-0.3; 
-0  6.    V.  (67) -0.06+8.9; 
1.6.  VI.  (63)  -  0.31  +  9.7  ; 

1.6;   (70) +  0.22+  1.7; 
-0.5;  (224)  +  0  63  -  33  7. 
8  +  3.0;   (151)-0.24-3.5; 
J-0.6;  (151)-011+0.3; 
J+O.l;  (153)+0H-1.3; 

Stern 

▼eneid 

UÜM, 

5                    ■ 

34 
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796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 


o 

OQ 
OB 
lO 
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AR.  1850 


8 

8.9 

10 

10 

8 

8 

8 

9 

9  10 

8.9 

10 

8 

8 

10 

8.9 

10 

10 

10 

10 


Pr&cession 
1850 


h  t     n 
5  40  14.66 

5  40  32.12 

5  40  38.51 

5  40  38.55 

5  40  47.70 

5  41  6.33 

5  41  9.68 

5  41  16  51 

5  41  29  83 

5  41  30.64 

5  41  34.16 

5  41  54.38 

5  42  3.58 

5  42  55.64 

5  43  1.81 

5  43  3.73 

5  43  11  52 

5  43  36.59 

5  44  10.85 


ft 


+•  3.016 
3.052 
3.054 
3027 
3.052 
3028 
3.035 
3.054 
3  054 
3.028 
3.036 
3.053 
3.061 
3.021 
3.036 
3036 
3.040 
3.017 
3.025 


Declination 
1850 


O  f   rr 

2  21  14.6 
0  48  19.6 

0  43  32.7 

1  51  40.7 

0  48.  54.8 

1  50  186 
1  33  25.4 
0  43  10  1 

0  44  43  0 

1  48  39.1 

1  28  35.7 
0  43  59.8 

0  24  6.2 

2  7  41.7 

1  28  32  3 
1  28  33.0 

1  18  54.9 

2  16  47.6 
1  56  31.7 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


r# 


+  2.727 
2.702 
^693 
2693 
2  678 
1.652 
1.646 
1.636 
1618 
1.616 
1.612 
1.582 
1.569 
1.492 
1.484 
1.481 
1.469 
1.433 
1.383 


I.        B. 

IL       S. 

(153.) 

(151.) 

IIL      Ll.S. 

IV.  B.  LI 
(69.)    B.LI. 

V,  B. 
VI- 

VII.  B.  S. 
(69) 

VIII.  B. 
(67.)  B. 
(151.) 

IX.  B.  LI. 

X.  B. 
XI. 
XIL 
(152.) 


L  (63)-0.04-f0.1;(151)-0.15-3.8;  (152)4-0.184.3.8.  IL  (67)-0.08-f  2.9 
(68)  -  O.Ol  -  9.0 ;    (70)  -  0.03  +  3.5 ;    (153)4-011+2.8;    (154)  -  0  07  -  0.0 
(155)4-0.10-0.3.     IIL  (67) -0.41 4-2.5;    (68)  +  0  35- 9.4;    (70)4-0104-2.4 
(153)4-0.19  4-4.7;    (154;  4-0  02  +  0  3;    (155)-0.19+2.2;    (435) -0.08 -2.6 
IV.(63)-0.20-3.8;  (151)4-0  20  +  3.7.   V.  (67)+0.104-4  5;  (68)+026-10.6 
(70) +  0.02 +  2.1;  (153)  +  0.10  +  1.8;  (154)  -  0.28  +  0.8;  (155)  -  0.19  +  1.2 
VI.  (68)-0.07-4.5;  (153) +0.08+4.5.    VIL  (63)-O0O-0.7;  (151)-0.00 -0.8 
(152)-0.01+1.6.     VIIL(67)-0  02  +  4  2;   (68)  -  0.11  -  9.7;  (70)4-0.02+3.2 
(153) +  0.32 +  2.4;    (154) -0.16 -0  2;     (155)  -  0  16  +  0  4;    (435)  -  0.02  -  0.3 
IX.    (63)  +  0  15-0.3;    (67)  -  0  03  +  4.9;    (68)  -  0.07  -  5.3 ;    (69) -0.46  +  2.1 
(70)4-0.03  +  4.4;  (152)  +  0.09  + 12;   (153) +  0.28 -4  8;   (154)  +  0  06 -3.3; 
(435)-0.07  4-0  8.     X.  (67) +  0.10 +  6.2;    (69)  + 0.12 -1.9;  (70)+001 -0.3. 
(152) +  0.04 +0.9;   (153)-0.29-4.8.     XL  ( 154)- 0  02 +0.4;    (155)  +  0.02-0  5. 
XIL  (63) -0.25  +  0.2 ;  (151)  +  0.26-0.2.j 
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OD 


AR.  1850 


Pricessum 
1850 


DeeliiiAtioi 
1850 


Prftcession 
1850 


Bemerkangen 


815 

816 

817 

818 

819 

£120 

821 

822 

823 

824 

825 

826 
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IV.  (67)-0.16-0.3;  (68)+0  09(-12.9];  (70) +0.07 +  0.3.    V.  (68)-0.00-4.2 
(69) - 0.00  +  4.2.    VL  (68)  -0  02-7  3;  (70)+0.03  +  7.2.    VIL  (68) -0.08  -  5.1 

(70)  +  0.08  +  5.0.  VIIL(69)-0  32-0  9;  (70)  +  0.23  +  0.9 ;  (153) +  0.10 -0.1 
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(69) -0.04  + 1.0;  (70) -011 +4  6;  (152)  -  0.00+ 4.8;  (153)  +  0.05 -1.6 
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(69)  -  0.25  +  3.7 ;  (153)  -  0  Ol  +  3  3 . 
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3.054 
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(70)-0.00  +  5.1;  (153) +  0.40 +  2.9;  (435)  -  0  13- 1.2.  IV.  (68)- 0.00- 8.3; 
(69)-0.10  +  1.9;  (70)-O16  +  ll;  (153) +  0.26 +  5.1.  V.  (151)  -  018  -  1.7; 
(153)4^017  +  1.6.  VL  (67)-054+42;  (151) -O.Ol -2.6;  (153)  +  0.Ö6- 1.7. 
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(153) -0.04 -0.2;  (154) +  0.02 -2.7. 
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(224)  4- 0.04  -^  2.1 ;  (435)  -  0.03  4-  0.4.  V.  (68)  4-  0.1 1  -  0.8;  (153)-Ü.07  4-  0.5. 
(155)^0.05  4-0.5;  (156) -0.00 -0.1.  VI.  (1 56)- 0.03  -  1.5;  (435)4-0.04-1.5 
VIL(68)-0.054-7.6; (154)4- 0.06-7.6  VIIL(155)4-0.104-3.2;(156)-0 09-3.2 
DL  (67) -0.27 4- 2.7;  (68) -O.Ol -0  0;  (152)4-0.11-1.1;  (154)4-0.17.-1.6' 
X.  (67) -0.084-0  2;  (68)- 0.084-1.7;  (154)4-0.16- 1.8.  XI.  (155) -0.124-1.4; 
(166)4-0  08-1.4;  (435)4-0.05-0.0.  XIL  («8)4-0154-1.8;  (435)- 015-1.9. 


40 


& 

^ 

Grösse    | 

AR.  1850 

Pr&eesslon 
1850 

Declination 
1850 

Präcession 
1850 

Bemerkungen 

925 

8 

1»     »    f»«» 
6  11  31.9» 

+  3.040 

«  -    - 
-  1  18  37.9 

^?'l.008 

I.      BS. 

926 

10 

6  11  37.30 

3.065 

-  0  14     9.5 

1.017 

(156.) 

927 

10 

6  11  41.03 

3  040 

-  1   19  25  5 

1.022 

IL 

92d 

8 

6  11  43.51 

3.050 

-  0  51  26.1 

1025 

IIL     B.  LL 

929 

9 

6  12     6.80 

3.044 

-  1     8  54.4 

1.058 

IV.      B.  S. 

930 

10 

6  12  13.23 

3047 

-  0  59  29.3 

1.069 

(152.) 

931 

.     89 

6  12  46.65 

3.042 

-  1   14     1.6 

1.117 

V.        B 

932 

10 

6  12  52.18 

3  075 

-  0  10  54.4 

1.125 

(156.) 

933 

8.9 

6  12  55.69 

3.040 

-  1  18  16.2 

1.130 

VI.      B.  LL 

934 

9 

6  13  17  20 

3.078 

+  0  18  11.8 

1.161 

(156.) 

935 

9 

6  13  38.11 

3  040 

-  1  19     7  8 

1.191 

VIL     B. 

936 

&9 

6  ta  43  74 

3  044 

-  1     9  22  1 

1.198 

VIIL    B.LI.    ! 

1 

937 

9 

6  13  54.86 

3.054 

-  0  41  56  3 

1.215 

(155.) 

938 

10 

6  14  13.39 

3.079 

+  0  22  14  3 

1243 

(15ft.) 

939 

9 

6  14  28.15 

3059 

-  0  ,30  38.8 

1264 

(68.)    B.         ; 

940 

9 

6  14  28.84 

3.036 

-  1  30  18.1 

1.265 

IX*      B. 

941 

10 

6  14  33.61 

3  072 

+  04  39.8 

1.271 

(156.) 

942 

9 

6  14  41.40 

3.037 

-  1  25  33.1 

1.284 

(152.)  B.  3. 

943 

9 

6  14  5627 

3.061 

-  0  25  41.4 

1.301 

(68.)    B. 

944 

10 

6  14  58.82 

3.074 

+  0     9  50  2 

1.301 

(15a.)  s. 

945 

8 

6  15  11.67 

3.053 

-  0  45  45  9 

1328 

X.        LI  S. 

I. 

(224)- 

(224)  - 

(152)^ 

(68)- 

(155). 

(68) -1 

(155)- 

(152)^ 

(152)- 

IX.  (1 

(154)^ 

(67)4 
■0.21- 
1-0.09 
f-0.10 
0.22  H 

0  28- 
0.32  4 

0  24- 
f.0  06 
0  17H 
52) -0 
1-0.17 

-0.33  + 1.2;  (1 
-3.6.    11.(67) 
-4.2.  111.(68) 
+  4.5;  (224)- 
hl.7;    (152)4 
f.  2.4;    (224)4 
-1.8;    (152)  + 
[-2.8;  (224)^- 
+  0  7;  (224)4 
hl.8;   (154)4 
26  +  1.8;  (224 
-28;  (155)-0 

I52)  +  0.15 
-0.12  +  35 
+  0  27+0 
0.18-4.3;  ^ 
-0.14+1.1; 
-0.28-3.2; 
0.24  +  2.0; 
0.39-1.9. 
-0  10-5.6. 
-009-  19; 
O+O  27-1.1 
.18-0.3. 

-1-3.0;  (153 
;    (152) -C 
.l;(435)-0 
[435) -001 

(153)  - 

(435)  -  0.( 

(153)  + 

VIL  (67)- 

VIII.  (67)- 

(224)  [+ 

8.    X-(67)- 

)--C 
1.05 
.27- 
-  C 
031 
[)6- 
0.0€ 
-OC 
-0 

i.4e 

O.Oi 

U0-0  4;(l 
+  2.0;    (If.- 

Ol.  IV.  (61 
K1..;V.  (67^ 

-1.1;    (15^ 
0.3.   VI.  (6 
^-2.6;  (15 
)5  +  4  0;  (6 
14  +  1.9;  ^61 
l]-1.8;   (43 
0+3  0;   (6J 

54)-0  19-i.O; 
4) +  0.07 -1.5;! 
3) +  0.11-0.0.1 
>  + 0.33 +  2.4; 
0  +  0.16-2.8;! 
7) -0.08+0,3;! 
4)-0i)9-2.7; 
8)-0.20+0.9; 
W)+0  26-L9; 
(5)-0.06+l.8. 
5)+0.02  +  02;! 

ti 


r 


u 

a 


946 

947 

948 

949 

950 

951 

958 

951 

954 

955 

956 

957 

958 

959 

960 

961  I 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

968 

969 

970 


Oft 


AR   1850 


IMO 


DecUiialtoii 
1S60 


9.10 

10 

9 

9 

8.9 

10 

8.» 

a 
a 

8 

10 

S.7 

9.10 

10 

ao 

0 

7.Ä 

10 

10 

10 

4 

10 

10 

9 


6  16  16.51 
6  15  30.35 
6  16  34.58 
6  16  41.13 
6  16  42.81 
0  I«  21.30 
6  16  21.38 
6  16  32.49 
6  16  40.75 
6  16  67.99 
6  17  20.51 
6  17  36.32 
6  17  66.97 
6  Ifi  5.75 
6  18  14  24 
6  18  21.22 
6  IB  24.67 
6  18  46.96 
6  18  47.53 
6  18  66.16 
6  1«  56.62 
6  16  2.45 
6  19  4.19 
6  19  10.78 
6  19  20.02  J 


tf 


+  3.637 
3j67T 
3«036 
3^37 
3j«56 
3J76 
3.656 
3.638 
3.056 
3j036 
3081 
3«050 
3.650 
3.050 
30132 
3.673 
3.030 
3.054 
3j060 
3.030 
a050 
3.647 
3.038 
3.059 
3:048 


O     r      ff 

-  1  25  50.4 
+  0  16  6.2 

-  1  ^  22.4 

-  1  16  40.8 

-  0  62  49  7 
+  0  13  32.1 

-  0  63  56.7 

-  1  13  55.8 

-  0  40  6.9 

-  1  20  30.7 
+  0  28  21.0 

-  0  5127  9 

-  0  53  46.1 

-  0  51  8.9 

-  1  88  15.1 
+  06  25.2 

-  1  63  50.9 

-  6  41  35.9 

-  0  20  26.9 

-  1  44  25.2 

-  0  53  46  3 

-  6  59  24.6 

-  1  24  20  0 

-  0  30  58.2 

-  0  58  5.4 


PricessioD 
1850 


*{•  'l.386 
1.316 
1.362 
1.372 
1.374 
1.460 
1.460 
1.446 
1.408 
1.488 
1.516 
1.536 
1.570 
1.582 
1.594 
1.605 
1.609 
1.642 
1.643 
1.655 
1.66^ 
1.664 
1.667 
1.677 
1.690 


B«merkanfeii 

L 

(166.) 

(152.) 

(204.) 

IL 

(166.) 

IIL 

(162.)  B. 

(67.)    LI. 

IV.      B.  LI.  S 

(166.) 

V.     B.ia..s. 

(264.) 

(284.) 

VL 

(156.) 

VIL 

vin.  LL 

(166.) 

(66.) 

(«3.) 

IX.      B.  LI 

(152 )  B.  LI. 

(156.) 

(2240  LI. 


L (192) +  0.09- 0.7;  (435) -0.09 +0.6.  U.(67)-0.21+2.4;(68)+0.15-1.4; 
(154) +  0.66 -1.8;  ( 155)  + 6.0 1  +  1.7;  (435) -0.03 -0.9.  IIL  (67)  -  0.08  -  0J8  ; 
(68) -0.08;+ 2.4; (154) +  0.19 -'2.6;  (155)- 0  06+0,9.  IV.  (152)+O.01  +0.6; 
(224)  -  0.60  -  0.7.  V.  (63)+0.07-4.3;  (67) -0.06 +  1.3;  (68)  -  0.17  -  0.2; 
(l52)  +  0.*2  +  2.1 ;  <155);+0.66+1.2.  VI.  (68) -0.20 -2.0;  (152)+0.21  +.2.6; 
Vn.(68)-0.06.+ai;(162)+6.09-0.2,  VIIL(67)+0.25+2.5;  (155)-0J24-8.Ö. 
IX.  (63) +  0.1 9 -1.8;   (155) -0.08 +  2.9;  {224) -0,12 -14- 

StemToneiobniaa,  6 


F 


^ 


971 

972 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

981 

962 

983 

984 

985 

986 

987 

988 

989 

990 

991 

992 


QO 

go 

•8 


AR.  1850 


10 
8 
8 
iO 
8.9 
8 
9 
7.8 
9.10 
9 
8.9 
IQ 
iO 
10 
9 
8.9 
9.10 
9.10 
9 

10 

9.10 

9 


PHoeinon 
1850 


DecUiiatioiL 
1860 


6  19  54^ 
6  20     1.06 
6  20     1.54 
6  20     9.10 
6  20  41.91 
6  20  Ö9J20 
6  21     0.54 
6  21     8.12 
6  21  49.49 
6  22  47.74 
6  22  49.74 
6  22  54.41 
6  23    7.42  I 
6  23     9.96 
6  23     9.99 
6  23  15.72 
6  23  48.02 
6  24  20.82 
6  24  25.39 
6  24  25.61 
6  24  2a86 
6  24  54.96 


+ 


3.058 

3.052 

3;021 

3.041 

3.055 

3.055 

3.036 

3.059 

3.021 

3.064 

3.067 

3.063 

3.054 

3.050 

3.027 

3.051 

3.057 

3.051 

a.070 

3.079 

3.048 

3.041 


Pr&cessiou 
1850 


o     t      tt 

-  0  92    5.7 

-  0  46  55.6 

-  2    7  17.3 

-  1  17    3.5 

-  0  SO  22.1 

-  0  37  47.8 

-  1  29  57.2 

-  0  28  51.2 

-  2     7  28.7 

-  0  16  30  2 

-  0  10  55.7 

-  0  17  30.4 

-  0  41  43.8 

-  0  54  31.5 
-<  1  52  22.9 

-  0  49  58.0 
-*  0  36  15.0 

-  0  51     7  8 

-  0    0     1.4 
4-  0  22  46.6 

-  0  57  31.9 

-  1  16  10.1 


i^  1.741 
1.749 
1.750 
1.761 
1.809 
1.834 
1.H36 
1.846 
1.908 
1.998 
1.996 
2002 
2.020 
2.024 
2  024 
2.092 
2.07« 
2.127 
2.132 
2.132 
2.137 
2.176 


Bemerkungen 


(IM.) 
(67.)    S. 

(162.) 


I. 

IL 

IIL 

IV. 

V. 

VI. 


s. 

B. 

B.LL 
B.  U.  S 
B.LI. 

LI. 


(165.)   S. 

(165.) 

(155.) 

(69.) 

VIL 

(71.) 

vm.  B. 

(70.) 

IX.  B. 
(155.) 
(156.)    S. 

X.  B.  S« 
XI. 


I 


L(63)-0.314-3.6;(155)+0.32+3.5.  IL(67)  +  0.074-2.6;(68)-0.1l4-3.5; 
(69)  -  0.08  -  3.5 ;  (155)  +  0  03  -  0.3;  (156) -0.13 -2.2.  IIL  (67) -j- 0.04  +  2.2 ; 
(68)4-0.04-0.0;     (69) -0.12 -1.6;     (155)  [+0.64] -0.7;    (166) +  0.04- 0.0. 

IV.  (63) +  0.09 -3.2;  (70)  -  0.02  +  3.2 ;  (152) +  0.20 +  3.4;  (224)  -  0.28  -  3.3. 

V.  (67) -0.03 +  2.0;   (68)  +  0.02  +  0.1 ;    (69)  -  0.07  -  3.1 ;   (156)  +  0,07  +  0.8 
VI  • "^"^  '  '*""  '   '''   ''"'^    ""^     "'' 

VIII 

IX*  w-  w..n.  w.^ 

(154)'- 0.04 -3.0.  X-V^'a)  VoO* - 2.7;  (67)  +  0.06  +  1.6 ;  (68)  +  0.22  +  3.5 ; 
(152)^0.11+2.6;  (154) -0.03 -4.0;  (224) -0.16 -1.0.  XI.  (70) -0.11 -6.3; 
(152) -O.Ol  +1.6;  (155) +  0.12- 1.3. 


a 


Nummer  | 

Grösse    1 

AB.  1850 

Praceisioa 
1860 

DeoliBaüoii 
1850 

Pricessioa 

1850 

Benerknngen 

993 

9 

6  25    Ijl 

+  3.062 

O     f      n 

+  0  32  19.6 

H^  2.185 

(156.)  b: 

994 

9 

6  25  19.74 

3.041 

-  1  15     4.2 

2.212 

I. 

1    995           8 

6  25  29.45 

3.034 

-  1  35  30  9 

2.286 

II. 

1    996           9 

6  25  29.65 

3.053 

-  0  43  57.4 

2.226 

(69.) 

997 

10 

6  25  50.42 

3.079 

+  0  22  19.7 

2.256 

(156.) 

998 

7.8 

6  2«    0.99 

3.045 

-  1     6  37.1 

2.272 

III.     LI. 

999 

9 

6  26  17  92 

3.051 

-  0  49  26.3 

2.296 

(71.)     ^ 

1000 

8.9 

6  26  20.33 

3.02T 

-  1  53    0.6 

2L300 

IV.      B  8. 

1001 

10 

6  26  48.19 

3.078 

+  0  18  57.1 

2.340 

(156.)  S. 

1002 

9 

6  26  55.25 

3  041 

-  1  14  53.3 

2.350 

V. 

1003 

7 

6  27    0.96 

3.045 

-  1     6  38.1 

2.356 

(68.) 

1004 

9 

6  27    6.38 

3.050 

-  0  53  1A.9 

2.3116 

VI. 

1005 

8.9 

6  27  38  62 

'   3.038 

-  1  23  40.0 

2.410 

VIL 

1006 

10 

6  27  47.82 

■  3.085 

+  0  37  19.0 

2.426 

(156.)  B.  LI. 

1007 

9.10 

6  27  53.54 

3  052 

-  0  49  15  6 

2.485 

(155.) 

1008 

8.9 

6  28    1.04 

3.022 

-  2    7  15.1 

2.445 

vin.  B.U 

1099 

9 

6  28    7.73 

3.048 

-  0  58  48.5 

2.455 

IX. 

1010 

9.10 

6  28  26.84 

3.041 

-  1  15  15.3 

2:488 

(152.) 

1011 

10 

6  28  34  33 

3.083 

+  0  32  54.4 

2.493 

(156.) 

1012 

9.10 

6  26  34.86 

3.088 

-  1  25  17.8 

2.496 

X., 

1013 

9 

6  29    3.60 

3089' 

-  1  48  47.8 

2.586 

(iw.) 

1014 

8.  9 

6  29    3.83 

3047 

-  1    2  47.8 

2.586 

XI.     s. 

1015 

9 

6  29    3.94 

3i036 

-  1  aO  28.1 

2  536 

(67.) 

I. 

IL  (67) 
(70)  + 
(224)  H 
(70)  + 
VIL(6 
(435)  H 
(69) -( 
(155)^ 
(152)H 

(70)-( 
1  -  0.08 
0.25  H 
-0.19 
0.15- 
7)  +  C 
-O.Ol 
).35- 
^-0.21- 
-0.19- 

).19+0.5;(151 
-1.4;  (68)  + 
-1.4;    (152)- 
-1.6.   .IV.  (15: 
0.6.    VI.  (69)- 
1.05  +  2  4;  (70 
+  1.1.  VIII.  (63 
0.7t    (70) +  ( 
+2  5;  (224)  + 
f  5.6.  XI.  (68 

0- 

0.0 

o.o 

ly 

4- 

f)H 
).2: 

.0. 

)- 

1-0.01-1 
9  +  1.4. 
13  +  4.5; 
f.  0.09  — 
0.16  +  0. 
-O.t)5-0 
*0.11-1 
7  -Ol; 
06  -  2.9. 
0.03-1.0 

.3;  (155) -0.13 

III.  <63)  -  0.1 

(154) +  0.04 

.;*  (154) -0.03 

5;  (71) -0.18* 

15;  (lö2)  +  0.( 

5;(152)-0.11^ 

(71)  -  0.15  4 

X.  (63)-0.3C 

;(6?)  +  0.0H 

+  2.3;  (22^ 
2-1.5;  (6« 
-2.4;    (155 
— .      V.   (6 
f  0.1;  (155 
05 -0.1;  (1 
1-1.5.  IX.  (6 
-  1.8;     (15- 
r-7.7;  (67) 
-2.7;    (70)* 

l)  +  0.33-1.7. 

0  +  0.10-1.6; 
)-0.46+;t25 
7)-0.14+0.6; 
)  +  0.02  -  0.7. 
54) -0.15-2.8; 
i8)- 0.02.+ 2.2; 
4) -003-2.6; 
+  0.10  +  2.0; 
fO.03-1.8. 

6* 


u 


ö 

^ 

OB 

00 

AK.  1850 

Pvioetslon 

IDiO 

DeoImsÜDH 
18i0 

PrftcessioA 
1850 

Bemerkan^n 

• 

1016 

:     10 

1^     f    f#  .. 
6  29  10.65 

+  3.062 

O     r      ff 

.  -  0  21  14.3 

\\b4ß 

(485.) 

1017 

10 

.  6  29  18.30 

3*046 

-  1    7    0.9 

2.589' 

L 

1018 

10 

6  29  26.30 

3.050 

-  0  62    5.2 

%.6$9 

IL       B. 

1019 

9.10 

6  29  32.19 

3.047 

-  1    0  53.4 

2.677 

IIL 

1020 

8 

6  29  32.57 

3JK^3 

-  2    8  21.3 

1^,577 

(162.)  B.  U 

1021 

9.10 

6  29  43.12 

3.05a 

-  0  44  39.2 

2.699 

IV.      B. 

1022 

9 

6  29  54.99 

3.036 

-  i  29  56.6 

2.811 

V.       B. 

1023 

'     8.9 

6  30  17.70 

3.058 

-  0  33  28.1 

2.644 

VL      S. 

1024 

9;  10 

6  90  22.10 

3.036 

-  1  28  23.8 

2.051 

vn. 

1025 

10 

6  30  23.79 

3,039 

-  1  21  56  0 

2653 

(155.) 

1026 

89 

6  30  29.46 

3.040 

-  1  19     1.3 

2.601 

VUL   BLl. 

1027 

9.10 

6  30*  29.68 

3;077 

+  0  16  30.4 

2.601 

(185.) 

1028 

10 

6  30  ^2.77 

3iQ73 

+  0  13    9.1 

2685 

(485.)  B. 

10!^ 

9 

6  11  38.97 

3.077 

+  0  14  32.0 

2700 

(485.)  LI.         1 

1030 

16 

6  31  58.72 

3.054 
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XIIL(67)-0.04-0.4;(74)+0.04+0.3.XIV.(158)-0.11  +  l.l;(159)+0.12-l.l. 
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a 


CO 
CO 

O 


AR.  1850 


Präcession 
1350 


DeclinatiOD 
1850 


Prftcession 
1850 


Bemerkungen 


T 


1920 
1921 
1922 
1923 
11924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 


10 

7.8 

7.8 

10 

9 

9 

8 

9 

10 

10 

8.9 

10 

8 

8 

9.10 

9.10 

10 

9 

10 

10 

10 

10 


8  18  1.11 

8  18  2,51 

8  18  5.72 

8  18  9.06 

8  18  22.76 

8  18  24.72 

8  18  31.36 

8  18  34.03 

8  18  33.78 

8  18  53  78 

8  18  56.85 

8  18  58.64 

8  19  5.15 

8  19  14.06 

8  19  31.82 

8  19  45.76 

8  19  45.95 

8  19  46.44 

8  19  49.34 

8  19  50.47 

8  19  50.91 

8  19  57.06 


fi 


4-  3.082 
3.110 
3.072 
3.072 
3.055 
3.084 
3.128 
3  082 
3.056 

-  3.053 
3067 
3.127 
3.053 
3.056 
3.081 
3.127 
3.081 
3.095 
3.063 
3.127 
3.033 
3.052 


9f 


+  0  37  4.4 
-{-2  3  41.6 
-f  0  4  36.3 
+  04  31.1 

-  0  46  4.3 
+  0  43  6.8 
4-  2  58  49.2 
+  0  34  47.3 

-  0  45  10.1 

-  0  55  464 

-  0  12  24.9 
4-  2  55     8.7 

-  0  54    Ol 

-  0  43  35.1 
+  0  31  50.9 
-f  2  55  57.2 
4-  0  31  57.2 
4-  1  18    4.3 

-  0  24  1.0 
4-  2  55  54.2 

-  1  57    3.3 

-  0  57  11.2 


»9 


V  11-360 
11.362 
11.366 
11.370 
11.386 
11.388 
11.397 
11.400 
11.400 
11.424 
11.427 
11.430 
11.437 
11.446 
11.473 
11.486 
11.486 
11.487 
11.491 
11.492 
11.492 
11.499 


I. 

IL 

IIL 

IV. 

V. 


B.U. 
B.  LI  S. 


VI.      B. 
(613.)  B.LL 
(82.)    B. 
(156.) 
(67.) 
VIL 
(613.) 
(75.) 

VIII.  LI. 

IX.  B. 
(613.) 
(437.) 

X.  B.  Li. 
(67.) 

(613.)    S. 
(152). 

(79.) 


I 


L(156)-0.03- 1.3,(158)4-0.034- 1.4.  IL  (159)-0.02-0.8;(436)-0.03  4-0.9; 
(437)4-0.06-0  2.  IIL  (75)4-0.20-0.2;  (76)-0.144-2.8;  (77)-0  25-0.4; 
(78)  -  0.10  4-  2.9 ;  (79)  -  0.05  -  0.8;  (155)  4-  0.22  -  2.0;  (156)  4- 0.10  -2.3. 
IV*  (76)-0.054-1.3;  (155)4-0.05-1.2.  V.  (69)-0.08-2.1 ;  (71)- 0.164-0.4; 
(74)4-0.154-0.5;  (226)4-0.10+1.2.  VL  (156)-0.06  +  1.4;  (159+0.07-1.4. 
VIL  (75) +0  01 -0.4;  (76)+0.10+l.l;  (77)^0.00-2  3;  (78) +0.12 +2.0; 
(79)4-0.04-0.1;  (157) -0.25 -0.6.  VIIL  (67)+0.21+0.5;  (68) -0.09- 1.8; 
(69)  -  0.06  +  1.1 ;  (73)  -  0  17  -  1.2 ;  (74)  +  0.09  +  1.7;  (77)-  0.03 -  3.2; 
(79) +  0.14-2.6;  (81) -0.23  + 3.9;  (226)  +  0.15  + 5.4;  (435)  +  O.Ol  -  3.6. 
IX.(82)+U04-08;(l56)-0.06-1.4;(157)+00l  +  2.1.  X.(  158) +0.06 +0.8; 
(159)-O.14-0.7. 
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r 


ä 


mammiasaattsssaasaB 


AE.  1850 


■■ 


O 


Prftcession 
1850 


Declination 
1850 


Präcession 
1850 


BemerkuDgen 


1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
19&7 
1958 
1959 
1960 
1961 


9.10 
9 

10 

9 

9.10 

9.10 

8.9 

8j 

9 

9 

8 

7 

10 

8.9 

9 

6.7 

10 

9 

9 

8 


8  20 


1.73.' 


ff 


8  20  11.50 
8  20  14.54 

8  20  16.65 

9  20  17.00 
8  20  26.02 
8  20  27.14 
8  20  32.42 
8  20  42.71 
8  20  42.90 
8  20  51.23 
8  20  54.90 
8  21  24.68 
8  21  27.40 
8  2t  43.03 
8  21  51.73 
8  22  5.68 
8  22  5.57 
8  22  10.96 
8  22  13.88 


+  3.078 
3  053 
3.055 
3.100 
3.090 
3.070 
3.097 
3.085 
3.072 
3.073 
3.104 
3.032 
3.036 
3.074 
3.079 
3.062 
3.034 
3.085 
3.060 
3.080 


tt 


+  0  24  14.2 

-  0  53  58.0 

-  0  50  11.1 
+  1  31  17.5 
+  1     2    4.5 

-  0  3  42.9 
+  1  23  40.9 
+  0  44  18.1 
+  05  42  5 
+  07  41.7 
+  1  44  27.1 

-  2     1  19.2 

-  1  52  51.2 
+  0  11  42.2 
+  0  28  52.3 

-  0  27  47  0 

-  1  52  40.9 
+  0  46  15  1 

-  0  34  24.4 
+  0  31     4.3 


-  11.505 
11.517 
11521 
11.523 
11.523 
11535 
11536 
11.542 
11.554 
11.554 
11.565 
11.568 
11604 
1 1.608 
11.646 
11.637 
11.653 
11.653 
11.659 
11.663 


I-         B. 
IL       B. 

(226) 
(159.) 
(158.) 
IIL     B. 

IV.  B.  LI. 
(437.)  LI. 
(157.) 

V.  B. 

VI.  B. 
(152.)  B.  LI. 
(152.) 

VIL    B.  S. 
(82.)    B. 

VIII.  LI. 
(152.) 

IX.  B.  LI. 
X. 

XL      B.  LL 


L  (81)-0.24^2.8;  (156)+0.01-0.2;(157)+0.14+0.8;  (437)+0.08+2.4 
IL  (74) -0.21 +09;    (78) -0.05  +  1.2;    (79) +  0.07 -1.8;  (226) +  0.18 -0.2 
m.(76)+O.07-0.0;(dl)-0.22+1.6j(155)+0.16-1.5.  IV.  (158) +  0.27 +  3.5 
(159)- 0.13 -2.0;    (436)- 0.14  -  1.5.    V.  (76) +  0.13  +  1.8;    (77)-023-1.9 
(81) -0.31 +  1.9;   (156) +  0.19 -5.1;   (226)  + 0.05+4.0;    (227) +  0.16-0.6 
VL{159)+0.03-1.2;(436)-0.02  +  1.2.VIL(156)-0.00+0.8;(157)-0.23+3.5 
(158) -0.03 +4.9;    (226) +0.26 -2.8  ;   (227) -0.00 -6.4.     VIIL  (67)- 0.03*0.4 
(71) +  0.01 +  1.1;      (73) -0.05 -1.8;      (74) +  0.02  + 2.1 ;      (75) +  005 -0.2 
(76)  +  0.14  + 1.5;      (77)*0.26- 2.6;    (79)  +  0.18  -  0.1;    (81) -0.21 +3.2 
(165)+0.20-2.6.   IX.  (158) -0.23 +  0.4;   (15Ö)-O00-3.6;  (436)+026+0.4 
(437)-0  03  +  3.0.     X.    (67)+0.04-2  4;     (71)  +  0.14+1.8;    (75) -0.17- 1.1 
(76)+0.11+2.1;     (77)^0.12-1.1;      (81) -0.44 +  2.4;     (155)+ 0.32  -  2.7 
(226) +  0.10 +  0.9.  XL  (82)+0.22+0.3;  (157) -0.20 -0.2;  (153-0.01-0.0. 
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Nummer 

AR.  1850 

Prftcession 
1850 

Declination 
1850 

PrftcetsioD 

1850 

Bemerkungen 

1962 

10 

8  22  16.64^ 

+  3.070 

-  0    0  18.4 

\  11.665 

I. 

1963 

10 

8  22  21.33 

3.114 

+  2  18  54.9 

11.670 

(613.) 

1964 

8 

8  22  44.37 

3.035 

-  1  52  49.9 

11.698 

(152.)  LI 

1965 

10 

8  22  54.79 

3.082 

+  0  37  26.3 

11.710 

(157.) 

1966 

9.10 

8  23  10.10 

3.065 

-  0  16  59.3 

11.729 

II.       B. 

1967 

j».10 

8  23  10.86 

3.067 

-  0    9  47.5 

11.729 

III.     B. 

1968 

9 

8  23  12  15 

3.108 

+  1  58    3.1 

11.731 

(169.)  B. 

1969 

10 

8  23  12.73 

3.093 

+  1  13  11.8 

11.732 

(168.) 

1970 

9 

8  23  17.61 

3.105 

+  1  50  17.5 

11.738 

IV.      B.  LI. 

1971 

10 

8  23  35.18 

3.041 

-  1  27  54.3 

11.759 

V. 

1972 

8 

8  23  35.64 

3.042 

-  1  30    8.2 

11.759 

VI.      B.  LI. 

1973 

9.10 

8  23  37.87 

3.069 

-  0    5  27.9 

11.762 

VII. 

1974 

9 

8  23  37.80 

3.090 

+  1     3  29.3 

11.762 

(158.) 

1975 

10 

8  23  41  55 

3.077 

+  0  20  47.3 

11.766 

(157.) 

1976 

7.8 

8  23  43.98 

3.091 

+  1     5  25.8 

11.769 

(436.) 

1977 

10 

8  23  45.95 

3.032 

-  2     1  10.1 

11.771 

(152.)  B.  LI. 

1978 

10 

8  23  48.14 

3.050 

-  1     5  49.5 

11.774 

(78.) 

1979 

9 

8  23  48.00 

3.097 

+  1  Ü  55.6 

11.774 

VIII. 

1980 

8 

8  23  52.57 

3.102 

+  1  39     1.8 

11.779 

IX.      B.  LI. 

1981 

9 

8.  23  58.53 

3.076 

+  0  19  11.8 

11.786 

X.       B.  LI.  S. 

1982 

9.10 

8  24     1.97 

3.062 

-  0  26  13.7 

11.790 

(79.) 

1983 

9 

8  24  34.19 

3042 

-  1  29  20.4 

11.827 

(228.) 

1984 

9.10 

«  24  44.75 

3.062 

-  0  26     9.8 

11841 

XL    B.S. 

I. 

II.  (7 

(155). 

III.  ( 

(437)- 
1 (68)  - 
(153)- 
IX.  (1 
(157) 

(7?)-t 

1 

.  (79)- 
4)  +  0 
4-0.12 

r9)+o 

f  0.14 
0.03- 
1-0.29 
59) -0. 
-0.18 
-0.11- 

0^23-1.5;  (15 
08  +  2.3;  (7^ 
-1.4;  (156)- 
.02-1.3;  (156 
+0.1.  V.(75). 
0.9;   (71)-0.< 
+  1.7;  (226)4- 
27-4.1;  (437)- 
+  0.9.  XI.  (71 
2.6;  (81)-0.1fi 

6)-0.l3-3.i 
)  -  0.09  +  5 
0.03  -  2.6 ; 
)+0.29-3.( 
-0.00+2.0 
}2  +  0.1. 
-0.16-0.1.  ^ 
1-0.25+2.9 
)  -  O.Ol  -  1. 
1+0.7;  (22; 

J;  (226) +0.24 
».4;  (79) -Oll 
(226)  +  0.09  - 
J;  (227)-031- 
j  (77) +  0.01  4 
VII.  (76)  -00 
rai.  (158)+0 
;  (438) +0.02- 
,8;  (75)  +  0.0; 
?)-0.05+3.9. 

+  2  1;  (22 
-10.5;  (81 
-4.1;    (22; 
-4.9.  IV.  (1 
-2.0.  VI.  (6; 
7  +  03;    ( 
.10+5.4;  (1 
f  1.2.x.  (IS 
r-2.2;  (76; 

7)+0.11^ 
0-0.23- 
0-0.10- 
59)-0.14 
0+0.04- 
79) -0.37 
159) -0.09 
►6)+0.19 
>  +  0.074 

f-3.4. 
-2.0; 
-0.4. 
-Ol; 
-0.7; 
-1.9; 
-5.3. 
-0,9; 
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§ 


09 

oa 

o 


AR.  1850 


Präcession 
1850 


Declination 
1850 


1^85 

10 

1986 

10 

1987 

9 

1988 

10 

1989 

10 

1990 

9 

1991 

10 

1992 

10 

1993 

9 

1994 

10 

1995 

8.9 

1996 

9 

1997 

10 

1998 

8 

1999 

8 

2000 

7 

2001 

10 

2002 

8 

2003 

9.10 

2004 

10 

2005 

9 

2006 

10 

8  24 
8  24 
8  25 
8  25 
8  25 
8  25 
8  25 
8  25 
8  25 
8  25 
8  25 
8  25 
8  25 
8  25 
8  26 
8  26 
8  26 
8  26 
8  26 
8  26 
8  26 
8  26 


45  5^ 
45.77 

1.27 

1.39 

4.71 
11.91 
13.25 
20.98 
21.57 
42.57 
43  83 
44.73 
53.09 
56.24 

7.79 

» 

26.16 
26,89 
27.16 
28.65 
32.00 
35.29 
40.17 


rr 


+  3.053 
3.062 
3  062 
3.094 
3  055 
3.056 
3.079 
3.070 
3.103 
3.069 
3.105 
3074 
3.110 
3.066 
3.110 
3  040 
3.102 
3.051 
3.070 
3.058 
3095 
3.094 


o    # 

-  0  56 

-  0  25 

-  0  25 
4-  1  14 

-  0  50 

-  0  47 
4-  0  28 

-00 
+  1  44 

-  0  4 
+  1  49 
+  0  12 
+  25 

-  0  14 
+  25 

-  1  38 
+  1  38 

-  1     3 

-  0     1 

-  0  37 
+  1  21 
+  1  17 


tt 
10.1 

30.2 

34.7 

21.6 

34.3 

29.6 

56.0 

16.1 

10.8 

43.6 

36.2 

2.4 

41.9 

24.6 

39.1 

30.2 

39.6 

13.2 

190 

46.7 

0.8 

2.3 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


11.842 
11.842 
11.860 
11.860 
11.865 
11.873 
11.874 
11.883 
11.884 
11.908 
11.910 
11.911 
11.921 
11.925 
11.938 
11.960 
11.960 
11.960 
11.962 
11.966 
11.970 
11.976 


I. 

IL 

IIL      ß. 

(157.) 

(226.) 

IV.     B. 

(436.) 

V. 

VL 

(155.) 

VII. 

(158.)  LI. 

(159.)  B. 

VIII. 

IX-      B.  LI. 

(227.)  B.  LI. 

(159.) 


X. 

XL 

(71.) 
XU. 
(158.) 


B. 


S. 


L  (74)  -  0.03  -  0.6 ;  (78)+ 0.03 +0.5.  IL  (71)  -  0.06  -  4.7;  (81)  +  0.07  +  4.6. 
IIL  (67) +  0.16 -3.5;  (76) -0.04 +  0.8;   (79)  +  0.06  +  0.6 ;   (227)  -  0.35  +  3.7. 
IV.  (68) -0.08 -1.3;  (74) +  0.07 -0.1 ;    (78)  +  0.13  [- 19.9];   (226)- 0.04-0.6; 
(227) - 0.08+ 1 .8.  V.  (155)+0.2S  +  3.1;(156)-0.28-3.1.  VL(159)  +  0.14-1.5; 
(437) -0  06+0  2;  (438) -0.09  +  1.4.  VIL  (159) -O.Ol  -2.3;  (438) +  0.01  +2.4. ! 
VIIL  (76) -0.18 +  2.3;  (77)- 0.22  -  1.2;   (78) -0.10  + 0.4;  (79) +  0.16  + 2.3 ; ' 
(82)  +  0.13-01;    (156)  -0.07-3.0;    (157) -0.09  [+9.8];    (226) +  0.07  + 2.5 ; ! 
(435) +  0.31 -3.5.  IX.(159)  +  0.11-1.0;  (437)  -  0.07  +  0.4 ;  (438) -0.03+0  6. ' 
X.  (67) -0.14 -1.1;    (68) +  0.12 -0.8;    (75)-0.01  +  1  5  ;    (227) +  0.02  +  0  2. 
XL  (76)  +  0.10+1.5;  (77)- 0.19- 1.0;  (155) +  0.02 -2.3;  (226) +007  + 17. 
XIL  (158) -0.07 +1.2;  (436) +  0.07- 1.1. 


B7 


»4 

a 


go 

.S 


AR.  1850 


Präcession 
1850 


Declination 
1850 


Pr&cesstOB 
1850 


Bemerkungen 


2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
JI2022 
12023 
2024 
2025 
2026 


8 

8.9 

10 

9 

8 
10 
10 
10 

9 
10 

9 

9 
8.9 

9 

8.9l 

10 

IQ 

9.10 

9 
10 


8  26 
8  26 
8  27 
8  27 
8  27 
8  27 
8  27 
8  27 
8  28 
8  28 
8  28 
8  28 
8  28 
8  28 
8  28 
8  28 
8  28 
8  28 
8  28 
8  28 


54.24 

59.86 

4.45 

15.41 

26.26 

29.67 

38  54 

46.41 

2.45 

2.58 

4.65 

4.73 

1157 

18.36 

29.20 

34.61 

46.71 

47.54 

53.25 

53.17 


tt 


4-  3.067 
3.108 
3.040 
3.058 
3.087 
3  082 
3.044 
3.066 
3.095 
3.058 
3.117 
3.072 
3071 
3118 
3048 
.  3.051 
3  109 
3.081 
3.086 
3.064 


o    r     tt 

-  0  12  54.0 

+  1  59  53.4 
•  1  38  41.4 

-  0  40  27.4 
+  0  52  36.4 
+■  0  37  15.6 

-  1  25  58.7 

-  0  14  52.2 
+  1  20    0.6 

-  0  40  43.2 
-f  2  30  5.2 
+  04  40.1 
4-  0  2  3.7 
+  2  33  54  9 

-  1  11  32.0 

-  1  2  53.8 
+  23  56.1 
+  0  34  43.1 
+  0  52  34.4 

-  0  21  32.0 


tt 


V  11  d92 
11.999 
12.004 
12.017 
12030 
12.034 
12.044 
12.053 
12.072 
12.072 
12.075 
12.075 
12.083 
12.090 
12.103 
12.109 
12.123 
12.123 
12.131 
12.131 


I.        B. 

IL       B.  LI.  S. 
(227.)  B. , 
IIL 

IV.  B.  LI. 

V.  B. 
(71.) 
VI. 
(436.) 
VIL 

(613  )  B. 
VHL  B.LI. 
IX.      B.  LL 
(613.)  B.  LI. 
X. 

XL      S. 
(437.) 
(436.) 
(438.)  B. 
XII. 


L  (76)  -  0.03  +  1.2;  (77)  -  0.09  [-31.1];  (78)  +  O.Ol  -  0.1 ;  (79) +0.13 +0.2; 
(81)-0.20  + 1.9;  (82) +0.16-1.9;  (155)  +  0.20  -  1.0;  (156) -0.08  -  3.6; 
(157)- 0.10  +  0  8;  (226)  +  0.06  +  3.2 ;  (227) +  0.17 +  4.5;  (435) -0  28  -  5.1. 
IL  (159)- 0.02 -1.1;  (436) -0.13 -2.9;  (437) +  0  26  +  3.0;  (438) -0.11 +0.9. 

III.  (67) +  0.18 -0.5;    (71)-0.12  -  0.7;    (74)  -  O.Ol  +  2.5;    (77)  -  0.04- 1.5. 

IV.  (158) +0.19+2.3;  (159)-0  19-2.2.  V.  (156)-0.10-2.2;(157)+0.10+2.3. 
VL  (78) -0.05 +  1.5;  (81)  -  0.02  [- 15.0];  (155) +  0.06 -2.8;  (227) +  0.02 +  1.3. 
VIL(67)+0.22+0.0;  (155) -0.22 [+21.5].  VIIL(76)-0.08-Ö.6;(78)-0.15-0.4; 
(79) -0.11 +0.4;  (82)  + 0.16  -  0.3;  (156)  +  0.17-1.3;  (157) -0.14 +  2.0; 
(226) +  0.14  [+20.1]  IX.  (76) +0.2 1+0  4;  (78)  + 0.20+0.8 ;  (79)-0.17-0.6; 
(81)  -  0.12  +  2.4;  (82)  -  0.18  -  1.5;  (156)  +  0.19  -  5.2;  (157)  +  O.Ol -0.6; 
(226) -0.15 +  4.3.  X.  (68) -0  10 -0.2;  (75)- 0.06 -0.1;  (227) +  0.30 +0.9; 
(435) -0.14 -0.6.  XL  (68) -0.23 -0.5;  (77) -,0.04  +  0.5;  (15o) +  0.20  + 0.1  ; 
(227) +  0.07 -0.2.    XIL  (81) -0.13 +  5.0;  (156) +  0.14 -5.1. 
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8  28  53.9^ 
8  29  0.93 
8  29  1.31 
8  29  8.52 
8  29  11.42 
8  29  25.82 
8  29  26  25 
8  29  38  56 
8  29  39.16 
8  29  47.63 
8  29  51.15 
8  29  54.77 
8  30  2.25 
8  30  6.12 
8  30  10.25 
8  30  10.36 
8  30  30.97 
8  30  32.32^ 
8  ßO  36.61 
8  30  37.45 
8  30  55.59 
8  31  20.06 
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4-  3.067 
3.044 
3.096 
3.053 
3.087 

.  3.094 
3.064 
3.043 
3.042 
3.072 
3.071 
3.056 
3.111 
3.060 
3.051 
3.069 
3.073 
3.09t 
3.046 
3.092 
3.109 
3.113 


o     t       ft 

-  0  12  30.7 

-  1  27  1.0 
+  1  23  22.1 

-^  0  55  43.1 
4-  0  53  37.4 
+  1  16  101 

-  0  22  34.8 

-  1  30  31.6 

-  1  31  53.8 
+  0    5    3.1 

-  0    2  26.8 

-  0  47  46.9 
4-  2  10  47.4 

-  0  36  30.0 

-  1     4  55.3 

-  0  4  55.1 
+  08  44.8 
+  1     6  26.6 

-  1  20  50.1 
+  1  12  46.1 
4-2  7  45.1 
4-  2  18  46.0 
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"  12.132 
12.140 
12.140 
12.149 
12.153 
12.169 
12.169 
12.183 
12.184 
12.195 
12.199 
12.203 
12211 
12.216 
12.220 
12.220 
12.245 
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12.273 
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(158.)  S. 
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(155.) 

V.      B. 

VI. 

VII.  B. 
(75.) 

VIII.  B. 
(158.)  B. 

IX.  B.  S. 

X.  Ll.S. 
(161.)  B. 
(161.) 


I.(158)-0.03  4-4.1 ; (15S)-0.00 4-3.4; (161)4-0.04-7.6.  IL (71)-005 4-8.2 
(226)4-0  05-8.2.  111.(76)4-0.114-0.4;  (78)4-016-15;  (79)-0.19-05 
(82)4-0.09-3.7;  (156) -0.17 -3.2;  (157)  -  0.21  +  2.8;  (227)4-0.214-5.7 
IV.  (78)4-0.10  4-0.1;  (156)4-0.23-4.2;  (157)  -  019  4- 1.5;  (227)-0.14-l-2.4 
V.(16l)-0.04-8.1;  (436)4-0,104-1.0;  (613) -0.054-6.9.  VI.  (67)4-0.03-1.2 

(70)  -  0.17  -  0.6;  (76)  +  0.05  4-  1.3;  (79)  4-  0.06  -  1.0;  (81)-O00  4-  3.7 
(155)4-0.05-2.2.  VII.  (68) 4- 0.07 4- 0.5 ;  (76)4-0  09  4-0  3;  (435)-0.17-0.9 
VIII.(156)4-0.19-2.6;  (157)-0.104- 1.6;(227)-O10 4-0.9.  IX.(67)4-0.06- 1.0 

(71)  -  O07  4-  03;  (77)  -  0.44  -  05;  (78)  +0.01  -  1.2;  (79)  4-  0.03  -  0.9 
(81)4-014  4-1.1;  (155)4-0.14-1.1;  (226)4-0.06  4-1.3;  (227)4-0.024-3.7 
(435)4-0.07-1.3.  X.  (158)4-0.04  4-0.3;  (159)- 0.02 -2.3;  (436)  -  0.02  -  0.3 
(437)  -  0.03  4-  3.2. 
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8  31  21.02 
8  81  21.96 
8  31  25.53 
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8  31  36.50 
8  31  37.65 
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8  33  12  53 
8  33  15.05 
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•f»  3.040 
3.969 
3.076 
3X>76 
3.098 
a076 
3.101 
3.076 
3.070 
3.077 
a042 
3.046 
a049 
3.116 
3.950 
3.070 
3.079 
3.095 
3077 
3.065 
3.071 
3.065 


DcdiiMtioii 
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^  1  37  45.3 

-  0  4  0.2 
+  0  18  57.1 
+  0  18  26.1 
+  1  9  43.2 
+  0  18  22.7 
+  1  41  15.5 
+  0  14  59.7 

-  0  0  40.7 
+  0  20  13.8 

-  1  31  40.1 

-  1  21  13.3 

-  1  10  57.7 
+  2  26  53.1 

-  1     5  21.9 

-  0  0  50  0 
+  0  6  9.4 
+  1  18  51.8 
+  0  20    9  0 

-  0  17  50.1 
4-  0    0  209 

-  0  17  57.3 
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12.301 

12.302 

12.308 

12.310 

19.320 

12.321 

12.325 

12.326 

12.338 

12.330 

12.358 

12370 

12.372 

12.382 

12.399 

12.406  1 

12.407 

12.411 

12412 

12.430 

12.433 
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(76.) 

(83.) 

(83.)    B. 

L        S. 

(157.) 

IL      B.  LI. 

(157.) 

III. 

nr. 

V. 
VI. 

VII.    B. 
Vin.   B.LI. 

IX.  B. 

(77.) 

X.  B. 

(159.) 
(157.) 
(83.) 

XI.  B. 
(83.) 


L  (436)-0.i6-1.7;  (437)4-0.42-0.3;  (438)-0.27+2.1.n.(159)+-0.01-0  3 
(161) -0.03  [-14.3];  (436)  -  O.Ol  +  0.3.  HL  (78) - 0.09  +  0.8 ;  (81)4-0.014-3.3 
(82)4-0.09-4.1.  IV.  (83)4-0.07  4-0.6;  (156) -0.06 -0.5.  V.  (71)4-0.05-18 
(227) -0.05  4- 1.8.  VI.  (67) -0.14  4-2.1;  (70)4-0.08-0.0;  (71)-0.12  -  1.7 
(76) -0.24 -0.4;  (155)4-0.01-1.6;  (226)4-0.26  4-2.7;  (227)4-0.17-09 
VII.  (67)4-0,19  4-1.0;  (68)4-029-0.6;  (70)4-0.02-4  5;  (76) -0.30  4«  3.5 
(155) -0.06 -2.7;  (226) -0.12  4-3.2.  VIIL  (161) -0.11  -  6.6;  (613)4-0.124-6.7 
IX.  (76)4-0.03  4-3.8;  (79)-0.02-0  3;  (226)4-0.064-1.8;  (228)0.00-2.9 
(435) -0.07 -2.6.  X.  (74)  0.00  4«  2  6;  (78)  4- 0.19  -  0.6;  (81)  -  0.23  4- 1.5 
(158)4-0.05-3.4.  XI.  (77)  4- 0.05 -1.6;  (78)4-0.20  +  1.2;  (81) -0.08+2.6 
(82) +  0.01 -5.1;  (157)-0.19  +  3.1. 
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8  33  90.12 
8  38  82.26 
8  83  44.89 
8  83  52  69 
8  33  54.01 
6  34  0.13 
6  34  0.40 
8  34  1.10 
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185Q 


ti 


+  3.047 
3.043 
3.098 
3.071 
3.052 
3.078 

a045 
a.076 
3.106 
3.044 
3.072 
3.086 
3.058 
3.060 
3.085 
3.060 
3,069 
3.11T 
3.060 
3.094 
3.001 


Deolinilioii 
16§0 


fc         Off» 

^-  I  18  4#.5 

-  1  98  52.4 
+  i  99  16.6 
+  00  24.3 

>  0  59  7.6 
+  04  14.9 

-  1  24  12.2 
+  0  19  1.3 
+  2     4  29  1 

-  1  26  44.5 
+  04  18.8 
+  0  49  47.1 

-  0  87  56.6 

-  0  36  27.3 
+  0  47     1,2 

~  0    4  41.9 

-  0  12  11.9 
+  2  32  18.8 

-  0  86  32.2 
+  1  18     1.4 

-  0  31  41.6 
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18^0 
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»BS 


^  12.442 
12.450 
12.4S2 
12.4168 
12.477 

•  12.478 
12.4(85 
12.485 
12.466 
12.492 
12.494 
12.504 
12.907 
12.517 
12  541 
1^.554 
12.502 
12582 
12.585 
12.599 
I261D 
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(155)  S. 

I.        LL 

IL       A.LLS 

(226.) 

(67.) 

(W,) 

(71.) 

(155.) 

(159.)  Ä. 

(71.) 

V&.     B. 

IV.     s. 

V*      Li. 
VL 

(155.) 
VIL 
VIIL  B. 

(1«1.) 
(225.) 

IX. 

X. 


L  (68)  +  0.14+0.5;  (70)+0.08-0.2  ;  (71)+0.01+3  5;  (225)-0.28-2.8 
(435) +0.06 -0  9.  IL  (lf»8)- 0.09 +  0.7;  (159)- 0  28-2.5;(161)+0.10[-7.0] 
(436) +  0.08  +  1.2;  (437)+Ö.19  +  0.6.  IIL  (74) +  0.1 9 -1.4;  (75)+0.i5-4.0 
(78)  -  0.07-0.5;  (157) -0.46  +  3.1;  (226) +  0.21 +2.6.  IV.  (158)  -  0.13  -  0.6 
(436)  +  0.14  +  0.6.  V.  (68)  +  0.10  -  2.2 ;  (76)  +  0.16  +  5.1 ;  (77)  -  0.09  -  2.4 
(79) +  0.02 +  0.4;  (81) -0  37[- 13  9];  (83)  -  0.02 -)- 2  4 ;  (225)  +  0.13  -3.2 
(227) +  0.05 +  2.0;  (228) +  0.03 -1.9.  VL  (67) -0.36 -0.3  ;  (79)  +  0.10  +  2.2 
(226) +  0.05 +  2.2;  (435) +  0.20 -4  2.  VIL  (75) -0.19-3.8;  (78) +  0.20+3.6 
VIIL(74)-0.19+2.3;(83)+0  34+0  6;(157)-0.15-3  0.  iX.  (158)- 0.16+ 13 
(159) -O.Ol  -  2.6;  (436)+0  04- 1.7;  (437)  +  0  13  +  2  8.  X.  (67)+0.07-l.l 
(70)  +  0.09  -  2.8 ;    (77)  -  0.16  -  4.3;    (78)  +  0  35 -0.1;    (79)  +  0.10  +  0.2 
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1.1;    (155) -0.03-1.5;     (225)  -  0.18  -  3.7;    (226) +  0.06 +  2.1 


(227) -0.21 +  3.5;  (229)  0.00  +  0.1;  (435) -017  +  6.3. 
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8  86  13.74 
8  36  23.26 
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4-  2  11  17.3 
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-  0  30  20.4 

-  0  38  192 

-  1  60  27.7 
4-0  51  11.5 
4-  2  14  Ö0.3 
4-  0  16    2.7 

-  0  37  22.3 

-  1  45  37.6 

-  2  25  33.6 
4-  0  61  45.6 
-H  0  14  35.9 
4-  0  44  22.3 
4-  0  19  27.8 
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12.618 
12.687 
12.648 
12.667 
12.664 
12.670 
12672 
12.679 
12.685 
12.686 
12.698 
12.697 
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12.718 
12.714 
12.716 
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12.736 
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12.746 


Bemtrkttngtn 


(436.)  LI. 
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(83.) 
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XIL     B. 
(77.) 


1,(68)4-0.174-1.9;  (70)4*0.09-01;  (225)- 0.31 -5.0;  (226)4-0,15  +  ^-8 
(227)-0  064-1.3.  |I,  (158)  0.00+O8;  (436)  OiWT03.  IIL  (74)4-0.07+^0 
(75)  +  O.Ol  -  2.2 ;  (77) -:  0.04  -  2.9;  (79)  -  0.24  +  0.1 ;  (157)  -  0,02  4- 1.5 
(227)  +  0.M  +  0.9.  '|V,  (6J)+0.03  0.0;  (7I)-M5  +  0.1»  (81) +0.1?  +  1.9 
(8«  +  021  -  1.2;  (l55)+0.05  -  0.6.  Y-  (71)  -  0.07-^-0.2;  (81)  -  036  4-  ?.? 
(155)+a43+32.  VL  (70)  0.00  + 1.3 f  (225) -014 -4.8;  (226)  +  0.04  0.0 
(227)+0 03-3.5.  VIL(161)-0  0l-6.6;(6l3)+0.02+6.7.  VIIL(83)+0.37-'5.3 
(156)-0.24+ 1.0;  (229) -012+4.4.  IX.  (68) +0.16 +  3.0;  (225) -0.46  r  6.9 
(226) -0.06-0.1;  (227)+ 0104-0.3 ;  (435) +  0.!^+ 3  7.  X.  (83) +  0.25- 0.9 
(157)  -  0.24  +  0.9.  XI.  (158)^0.45-0.4;  (159) +.0.20  -  1.4;  (43«) 4-0.24  +  1.^.' 
XIL  (166) +  0.05 -1.65  (!57)-p.02  +  2.8}  C229)r0.02-1.3. 
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8  38  35.45 
8  38  38.73 
8  38  37.69 
8  38  4a95 
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8  39  10.59 
8  39  13.22 
8  39  18.41 
8  39  32.21 
8  39  36.65 
8  39  38.77 
8  a<^  49.77 
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4«  3.068 
3XM3 
3.076 
3.047 
3.113 
3.002 
3^40 
3)043 
3.072 
3.076 
3.074 
3066 
3.112 
3.047 
3.060 
3.092 
3.046 
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o    f     it 

-  0    8  22.6 

-  1  30  24.4 
+  0  17  20.8 

-  1  18  49.2 
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1»  t        H 

8  49  32.90 
8  49  4S.16 
8  49  47.48 
8  40  48.86 
8  49  52.15 
8  49  57.41 
8  50  23.17 
8  50  93  51 
8  50  52.85 
8  50  54  97 
8  51  18  57 
8  51  25.29 
8  51  26  87 
8  51  33.04 
8  51  46.49 
8  51  50.24 
8  51  25.89 
8  52     2.34 


Prftoeesioii 
1050 


Declinatlon 
1860 


ft 


4-  3.057 
3.104 
3.080 
3.061 
3.069 
3105 
3.107 
3.116 
3.059 
3.044 
3.042 
3.070 
3.042 
3.053 
3.105 
3.105 
3.030 
3.062 


O      »        M 

-  0  46  40.4 
+•  1  57  31.1 
+  0  31  51.6 

-  0  82  32.0 

-  0  4  52.6 
+  2  1  32  0 
+  t  7  4.6 
+  S  39  2.3 

>  0  39  24.5 

-  1  13  58.2 

-  1  38  47  3 

-  0    2  40.5 

-  1  3S  50  1 

-  0  59  54.7 
+  i  59  53.3 
+  1  59  31.0 

-  2  24  22.2 

-  0  30  21.2 


Pr&cession 
1850 


13.519 
13.533 
13536 
13537 
13  541 
13.546 
13.574 
18585 
13605 
18.607 
13.683 
13.640 
13642 
13648 
13.662 
13.667 
13.669 
13.679 


Bemerkungen 


I. 

(161.) 

(229.)  LI.    . 

IL 

IIL      B.  LL 

(161.) 

IV*      B.  LL 

(613.) 

V.       B.  8. 

VI. 

(67.) 

VU.     B. 

(70.) 

VIIL 

DL     B. 

X.       B.  LI. 

(311.)  B.LI. 

XI. 


I 


I 


I.   (67)-0.10-0.2;   (68) -f  0.07  +  1.6;    (69)- 0.18-3.3;  (72)-0.03+0.1 

(74)  +  0.04  +  2  0 ;    (75)  -  0.22  +  0.3 ;    (78)  -  0.02  -  0.4 ;    (82)  +  0  04  -  Ol 
(83)4-0.244-10;  (155)  +  0.12  -  1.5.    IL  (69)  -  0.09 -2.0; (72) -f  0.03 -0.5 

(75)  -  0.13  4-  0.6;  (77)  -  0.21  -  3.7;  (78)  4-  0.33  +  0.8;  (83)  +  0.26+2.2 
(155) -0.09-2  4;  (226) -f  O.ll +2.6;  (227)-0.19+2.0.  IIL  (79) +0.03 -0.2 
(81)  -  0.06  +  3.0;  (156) +0.04 -2.8.  IV. (159) -0.15- 1.4;  (161)-0.45+0.9 
(436) +  0.07 -1.4;  (437) +  0.45+2.0.  V.  (67)+0.01  +  1.9;  (68)  -  0.06  -  2.6 
(69)  -  0.17  -  2.8;  (71)  +  0.18  -  0.2;  (72)  +  0.04  -  2.1 ;  (74)  -  0.35  0.0 
(75)  -  0.14  -  1.9 ;  (77)  -  0.03  -  19;  (78)  +  0.22  +  10.3;  (79)  -  0.13  -  0.7 
(81)-  0.12  +  1.5*;  (82)  +  0.05  -  l.O;  (83)  +  0.44  +  0.7;  (155)  -  O.Ol  -  2.0 
(227)+0.04+0.8.  VL(70)  +  0.0l-l.l;(22ß)-0.0l+l.l.  VIL  (74) -0.04 -0.1 
(81)  -  0.21  +  3.1;  (82) -043-1.6;  (83)4-0.09-0.3;  (155)  -  0.09  +  0.2 
(156)-0  08-1.4;  (226)  +  0.25+0.5  ;.  (227)  +  0.24  +  1  9 ;  (229) -[0.64]-2.7 
(75)  -  0.19  -  0.3 ;  (79)+0.19+0.2.  VIIL  (159)  -  0.09  +  0.3 ;  (161)  4-  0.10  4-  0.3 
X.  (159)  0.00-0.8;  (161) +  0.11 +0.4;  (436) -0.1 1 +0.4.  XI.  (69)- 0.12 -0.2 
(72) -0.13 -0.4;  C78)  + 0.20+ 1.2;  (82) +  0.04-0.6. 
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PrAcesBion 
1^60 


DediMÜQQ 
16M 


Prftcession 
1850 
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Bemerkungen 


2242 
2243 
2244 
2245 
224» 
2247 
22146 
2249 
2250 
2251 
2252 
2253 
2254 
2255 
2256 
2257 
2258 
2259 
2260 
2261 
2262 
2263 


9.10] 

iQ 

9 

9 

b 

8 

10 

9 

9 

8 

9 

.  8 

10 

8 

8 

7 

10 

.8 

9 

8 

8 

7 


8  52  4.48 
8  52  14.42 
8  62  14.77 
8  52  15.33 
8  52  21.92 
8  52  22  67 
8  52  43.52 
8  52  47.59 
8  53  11.14 
8  53  22.13 
8  53  28.16 
8  53  32.17 
8  53  35.66 
8  53  37.11 
8  53  41.22 
8  53  48.04 
8  5^  51.05 
8  53  54.21 
8  53  55.14 
8  53  58.31 
8  53  58.54 
8  54    0.27 


tt 


+  3.053, 

a,07i 

3.053 

3.088 

3.102 

a.037 

3.061 

3.083 

3.069 

3.102 

3.071 

3.055 

3.101 

3.068 

3.037 

3.071 

3.087 

3.080 

3052 

3.068 

3.071 

3  055 


o    t 


tt 


+  1     1  49.7 
~  0    5    00 

-  0  59  50.8 
+  1  10  3.2 
+  1  51     8.5 

-  1  58    8  5 
->  0  34  31.6 

+  0  44  16  3 

-  0  5  43.6 
+  1  51  54.1 
4-0    0  14  1 

-  0  53  23.7 
+  1  47  21.2 

-09  42.0 

-  1  56  39.0 
4-0  0  15.6 
-f-  0  58  56.5 
+  0  35  11.5 

-  1     6  14.3 

-  0  9  41.9 
+  00  18.2 

-  0  53  21.8 


13.682 
13.693 
13693 
13693 
13.700 
18.701 
13.723 
13.728 
13.753 
13  764 
13.771 
13.775 
13779 
13.782 
13.785 
13.792 
13.796 
13.799 
13.800 
13.803 
13.803 
13.805 


I.         B. 

IL 

IIL      B. 

(437.) 

(436.) 

(311.)  B  LI. 

IV. 

V,        B.  LI 

VL      S. 

VIL    B.  LI. 

(229.) 

(77.) 

(1«1) 
(227.) 

(311.)  LI. 

(75.) 

(159.) 

VUI.    LI. 

(155.) 

(227.) 

IX.  B.  LI. 

X.  B.  LI. 


L(75)-|-0.164-1.7;  (77)-0.18-2.7;  (81)- 0.05 +2.0;  (226)  -  0.07-1.7; 
(227)+ 0.12-1-0  7.  n.(155)+0.03-2.1  ;(156)-O.02  +  2.1.  in.(68)~0.39-2.8; 
(77) +  0.10 -2.2;  (79)  +  0.06  +  1.2;  (227)+0.24  +  3.8.  IV.  (67) +0.04  -  1.5; 
(69)+0.10-l  8;  (227) -0.15+3.3.  V.  (158)  +  0.13  -  5.0;  (169)  -  0  13  +  5.1. 
VL  (74)- 0.06+1.7;  (75)  -  005  -  1.0;  (78)  +  0.05 - 0  6 ;  (81) -0.07 +  1.8; 
(83) +  0.19 +0.2;  (155) -0.02 +0.1 ;  (156)  -  0.13  -  19;  (226) -0.09 +  0.8; 
(227) +  0.08 +  1.1;  (229)-0.18-2.4.  VIL  (161)-0.01-  1.1;  (437)+0.01  +  M 
VIIL  (157) -010  +  1.9;    (158)-0.12-24;  (l59)-0 08-3.6;   (437)+0.30  +  4.0 

IX.  (74) -0.35 +  1.0;  (78)+0.14  -  1.9;  (83)  -  0.08  +  0.2 ;  (226)  +  0.30  +  0.8 

X.  (68) -0.02 -1.2;  (70) -0.17 +2.1 ;  (84)  +  0.10  — ;  (155) +  0.09 -0.8. 
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2265 

10 

2266 
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2267 

8 

2268 
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2269 
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2270 
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2271 
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2272 
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2273 

9 

2274 

10 

2275 

10 

2276 

le 

2277 

8  9 

2278 

7 

2279 

9 

2280 

10 

2281 

10 

2282 

00 

2283 

7 

2284 

9 

2285 

10 

2286 

10 

8  54 


3.28 


8  54  ia29 
8  54  18.17 
8  54  1S.50 
8  54  32.97 
8  54  38.00 
8  54  47.60 
8  54  50.68 
8  54  54.72 
8  54  59  41 
8  55  OIO 
8  55  2.19 
8  55  3.29 
8  55  8.11 
8  55  IRIO 
8  55  20  39 
8  55  20.88 
8  55  36.13 
8  55  40  50 
8  55  51.00 
8  56  1  57 
8  56  38.08 
8  56  48.71 


ft 


+  3.072 
3  094 
3.072 
3061 
3072 
3J078 
3  040 
3.055 
3050 
3.071 
3.095 
3.052 
3071 
3.087 
3.073 
3.113 
3.068 
3.054 
3.120 
3.034 
3.U40 
3.067 
3081 


D«clin«tion 
1850 


Präcession 
1850 


tf 


+  03  49.9 
+  1  23  6.0 
-f  0    6     3.4 

-  0  32  13.4 
4-0  6  25 
4-  1  26  21.7 

-  1  46  37.1 

-  0  53  33.7 

-  1  13  15.5 
-f  0  0  113 
-f  1  26  17.2 

-  1  6  6  7 
4-0  3  42.2 
4-  0  59  48  7 
+  08  58.9 
+  2  36  47.2 

-  0    8  50.0 

-  1  0  10.5 
+  2  56  14.0 

-2    j»115 

-  1  49     3  0 

-  0  9  30.1 
+  0  38  47  7 


-  13.808 
13.824 
13.824 
13.824 
13.839 
13.839 
13  855 
13.862 
13.862 
13.868 
13.968 
13.870 
13.871 
13.876 
13.887 
13.889 
13.889 
13906 
13910 
13922 
13.932 
13.970 
13.982 


Bemerkanfen 


I.        B. 

(Ut.) 

IL       B.  U 

IIL 

(83.) 

IV.       B. 

(226.)  B.  LI. 

V. 

VI. 

(156.) 

(l«t.) 
(79.) 

(IM) 

VIL    B.Ll. 

(156.) 

(613.)  BL1.S. 

(75.)    S.       . 

VIII. 

(161.) 

(311.) 
IX.     LI. 

(77.) 
(157.) 


I.  (75)+0.03-l  1;  (78)  +  0.39-4.9;  (8l)-0.!9  +  0.l ;  (83)+0.10  +01; 
(226)-ü.26+4l;  (227)  +  0.06  +  4.6 ;  (229) - 0. 1 1  - 3.0.  IL  (74) -0.09+ O 9; 
(78)  +  0.11  -  1.7;  (81)-007+0.7;  (226)  +  0  37 +2.7;  (229) - 0.30 - 2.5. 
IIL  (67)  -  0.02  -  0.2 ;  (69)-Olü-07;  (72)  +  Ö.03+ 1.8;  (82)  +  0.10  -  1.1. 
IV.  (I57)-0  02+0.l;  (158) +0.03 -0.0.  V.  (67)  -  0.04-1  6;  (70) +0.04 +  1.5. 
VI.  (68) -O.Ol +0  3;  (79)+0.04- I  8;  (155)+0.32  -  03;  (227) -0.35  + 1.9. 
VU.  (158)-0.40-1.1;  (l59)-0  11  +  1  3;  (436) +0.23 -2.8;  (437) +  0.30 +  2.5. 
VIIL  (70)  +  ü.05  +  0.9;  (77)-O.I8- 1.7;  (I55)+0.12 +1.9;  (229)  0.00-1.3. 
IX.  (67)  -  O.Ol +  1.1;  (69) -0.13- 0.4;  (71)  +  0.07  +  0.5;  (72) +  0i)7-1.3  ; 
(227)-0.22+7.7;  (273)+0.21-10.4. 
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2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
2998 
2999 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 
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00 
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10 

8 

91 

9.10 

9 

9 

10 

8.9 

9 

9.10 

7 

10 

10 

9 

9.10 

10 

10 

10 

10 

9.10 
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8  56 
8  56 
8  56 
8  57 
8  57 
8  67 
8  57 
8  57 
8  57 
8  57 
8  57 
8  57 
8  57 
8  57 
8  57 
8  58 
8  58 
8  58 
8  58 
8  58 
8  58 
8  59 


5108 

5120 

56.28 

3.76 

6.18 

r.8o 

11.70 
16.26 
17.61 
2608 
40.82 
45.87 
48.18 
50.12 
5512 

2.05 
12.96 
33%0 
37.71 
49.50 
54.25 

410 


Prftcessioa 
1860 


tt 


+  3.091 
3.056 
3j096 
3.039 
3.062 
3.039 
3.044 
3.074 
3  097 
3.053 
3.065 
3.096 
3.096 
3.087 
3053 
3.048 
3.053 
3.055 
3.064 
a.098 
3.051 
3.083 


Declination 
1860 


O  t 


tf 


+   1  15  9.3 

-  0  53  2.6 
+  1  SO  43.6 

-  1  53  0.5 

-  0  32  9.2 

-  1  53  1.4 

-  1  36  49.2 
+  0  9  38  9 
•4-  1  37  17  9 

-  1  4  34.3 
+  0  19  56.7 
+  1  30  41.1 
+  1  31  3.2 
-f  1  0  18.4 

-  1  4  31.9 

-  1  20  33.1 

-  1  1  29.3 

-  0  57  10.7 

-  0  23  57.7 
+  1  38  22.9 

-  0  44  56  5 
-j-  0  44  56.5 


Präcession 
1850 


13.985 
13.985 
13.990 
13.997 
14.000 
14.002 
14.006 
14.010 
14.013 
14.021 
14037 
14.042 
14045 
14.047 
14.052 
14059 
14.070 
14  091 
14.096 
14.108 
14.115 
14123 


Bemerkungen 


(161.) 
I.       S 
III. 
III. 
IV. 
(72.) 
V. 
VL 
VII. 
VIII.   B. 
IX. 
(158.) 
(158.) 
(230.) 
(226.) 
X. 
XL 
(72.) 
XIL 
(161.) 
XIII.  B. 
(158) 


B.Ll. 
B. 


B. 

B 

B.LI. 


L  (75)  -  0.05  -  0.8 ;  (78)  0.00-0.4;  (79)  -  0.05  +  4.9 ;  (155)-00t -3.9 
IL  (436)-0  18-0.6;  (437)-f0.l9-0.7.  IIL  (69)  0.00+1.7;  (70)4-0.05-0.6 
(71) -0.04 -1.1.  IV.  (74) -0.11 4-5.0;  (83)4-0.10  4-4.2;  (155)- 0.364-0.6 
(273)4-0.39-9.9.  V.  (69)-0.20  4- l.O;  (72)4-0.164-0.6;  (226) -0.04  +  2.9 
(227)4-0.254-3.4;  (273)4-035-8.1.  VL  (156)4-0.134-0.9;  (229)4-0.21-1.1 
(230)-0 354-0.1.  VIL  (159)4-0.01 -2,0;  (161)-0.004-2.1.  VnL(67) -0.10 -0.5 
(79)4-0.31-2.5;  (227)  -  0.40  4- 3.0.  IX.  (77)  -  0.07  -5.5;  (78)4-0.074-2.3 
(83)- O.Ol -0.5;  (84)4-0.10— ;  (157)- 0.09  4-3.5.  X.  (71)4-0.16  4^1.3 
(229)-0.15-1.4.  XL  (75)4-0.02-4- 15;  (155)'- 0.02-1.5.  XIL (78) 4-008  +  2.4 
(156)-0  08-2.4.  XIIL  (67) +  0.17  +  1.3;  (69)  -  0.44-2.2;  (71)  -  O.Ol  4- 0.5 
(74) -0.14 +  3.1;  (77)  -  0.02  -  2.5;  (79) -0.12  -  0.9;  (226)  +  0.35  +  3.2 
(227)+0.07+7.6;  (273) +  0.18- 10.5. 
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10 
7.8 
10 
8.9 
10 
9 
9.10 
10 
7 
8.9 
10] 
7.8 
10 
10 
8 
9 
9 
9.10 
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8  59 


tf 
835 


8  59  14.93 
8  59  28.66 
8  59  39.54 
8  59  46.23 
8  59  52  06 

8  59  56.40 

9  0  3.80 
9  0  26.01 
9  0  42.07 
9  0  54.74 
9  1  9.43 
9  1  19  16 
9  1  23.27 
9  1  31.27 
9  1  37.59 
9  1  49  53 
9  1  49.73 
9     1  50.74 


Pröcession 
1850 
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Declination 
1850 


n 


+  3.075 

3.105 

3.061 

3.090 

3.100 

3.082 

3  030 

3.077 

3.039 

3053 

3.07$ 

3.06S 

3.069 
3.062 
3.054 
3  060 
3  074 
3038 
3  040 


tf 


+  0  17  12.7 
+  23  44  9 

-  0  35  55.0 
+  1  12  4.0 
+  1  47  9.7 
+  0  39  45  9 

-  2  27  58.7 
+  0  23  17.8 

-  1  53  25  3 

-  1  4  41.9 
+  0  19  13.6 

-  0     9  54.8 

-  0     6  30.8 

-  0  30  39.1 

-  0  58  53.7 

-  0  37  33.1 
+  0  12  55.2 

-  1  58  12.6 

-  1  50  37.0 


Präcession 
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-  14  127 
14134 


14160 

14.167 

14173 

14.177 

14.185 

14208 

14.225 

14.237 

14.253 

14.263 

14267 

14.274 

14281 

14.294 

14.294 

14295 


L 

IL       B  LI.  S. 

III. 

IV.  B.  LI. 

(161) 

V.  LI. 

(au.) 

VL  S. 

VIL  B.  LI. 

VIU.  B. 

IX. 

X.  B  LI. 

(155.)  B. 

XL 

XIL  B.Ll.S. 

(81.) 
XIIL   B. 

(3U.) 
(272.) 


L(83)-f0.16  +  1.4;  (84)-0.14  — ;  (157) -O.Ol -1.3.  IL  (16 1)~  0.06 +0.7 
(436) +  0.06 -0.7.  nL(75)+0.27+2.5;(l55)-a26-2.6.  IV.  (436) +0.05 ^0.6 
(437)  -  0.04  +  0.7.  V.  (157) +0.14-2.9;  (158)  -  0.07 -0.0;  (230) -0  06 -2.8 
VI.  (83)^0.02  +  0.8;  (!56) +  0.16 -03;  (157)+0.13+2.4;  (i 58) -0.25 +0.2 
VIL  (70)+008+3T;  (71) -0.06  + 4.6  ;  (72)  -  0.09  +  4.6 ;  (272)  -  0.04  -  72 
(273) +  0.13 +  5  7.  VIIL  (67)-0.05-1.0;  (69) -0.08 -4.2;  (74)+0.20+2.7 
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(229) -0.044- 2 8.  VIL  (157) 4-008 4^3  3;  (158)-0.33- 1.0;  (159)4-004-0.* 
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(275) -0X16 -2  9;  (5WQ)-a.l2-1.7.  VIIL  (83)4- a25 4-2.1  >  (157)-0.13-1.9 
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I.  (558)4-0  024-6.0;(6l3)-O.0l-6.0.  IL  (69)+0.11- 1.9;  (77)4-0.11-0.6; 
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(522)4- 0.02 -1.3.x,  (79) 4- 0.16 -1.1;  (81)-0.154-1.1.  XI.  (83) 4- 0.05  4- 0.8 ; 
(84)  -  OOe  -  0  6;  (85)  4-  0.11  -  2  2;  (157)-0.01  4-  0  1;  (228.  4-  005  -  2.4; 
(229) -a.  14 +  5  5.  (230)4-0.06  4-1.2;  (231)4-0.14-1.9;  (560) -0.18 -0.4. 
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S\ 
9 
9 
9 
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9.10 
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9 

10 

9 

10 

8 

9 

10 

7 

9 

9 
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9  3.6  37.70 
9  36  38  45 
9  36  42  Ol 
9  36  51  82 
9  37  12.46 
9  37  12.62 
9  37  20.17 
9  37  30.87 
9  37  41.65 
9  37  49.85 
9  38  5.53 
9  38  8.01 
9  38  10.32 
9  38  27.70 
9  38  34.93 
9  38  39.27 
9  38  48.88 
9  38  49.25 
9  38  58.61 


n 


+  3.076 
3.107 
3.094 
3.072 
3.053 
3.069 
3.105 
3.073 
3.094 
3.041 
3.077 
3.060 
3.054 
3.045 
3.043 
3.104 
3.107 
3.103 
3.072 


4-  0  23  20.0 
4-  2  39  15.9 
+  1  44  43.3 

-  0    5  20  4 

-  1  17  21.8 

-  0  5  21.1 
4-  2  33  39.0 
+  0  13  23.4 
-f-  1  44  40.3 

-  2  11  26.2 
+  0  29  56.4 

-  0  45  21.3 

-  1  13  13.3 

-  1  54  10.3 

-  2  1  54.5 
4-  2  28  31.0 
4-  2  44  32.4 
4-  2  24  25.1 
4-0    4  45.2 


-  16.25$ 
16.256 
16  261 
16.26d 
16.286 
16.286 
16.293 
16.302 
16.312 
16.318 
16.332 
16.334 
16  335 
16.351 
16.357 
16.361 
16  368 
13.368 
16.377 


IL        B. 
IIL      B.  S. 

(80.) 
(229.) 

IV.  B.  S. 

V.  B. 

VI.  B.  lil. 
(159.) 
(311.) 

VII.  B. 
(79.) 

VIII.  L1.S. 
IX. 
(311.) 

X.  B.  IjI. 
(161.) 
(613.)  B.  LI. 

XI.  B.  LI.  S. 


L  (33) +  0.094-2.2;  (34)  -  0.12  -  1.3  ;  (85) -0  24 -2.6;  (228)4-0  05  4-1.5; 
(229)  -  0.04  4- 3.0 ;  (231)4-0.24-3.0.  IL  (163)4-0.01-1.1 ;  (558)0.00  4-1.1. 
IIL  (160)4-0.274-1.7;  (16l)-0.154-0.7;  (522)-0.12-2.5.  IV. (75)- 0.03  -  2.2; 
(78)4-0.15  4-0.9;    (79)4-0.07-1.5;,    (81) -0.32  4- 2.7;     (157)  -  0.10  4- 1.5; 

(225)  -  0.31  4-0.1;  (226)  +0.25  -  2.4;  (227)  -0.12  -  0.1;  ('^31)+ 0.43 +0.9. 
V.(161)  +  0.04+1.4;(163)-0.14- 1.6;  (558)4-0.10  +  0.3.  VI.  (83) +0.10 -0.7; 
(853  +  0.07-0.3;  (157) +  0.13  +  1  1;  (228) +0.06  +  1.8;  (230)  -  0.37  +  2.1 ; 
(231) +  0.06 -2.3;  (521) +  0.09 -0.1;  (522)^  0.04-0.5;  (560)- 0.12  +  1.6; 
VIL  (84) -0.10 -0.3;  (l57)-0.34-4.6;  (158)-0.06  +  2.6;  (228)  +  0.11  +3.7; 
(230) +  0.04 -1.7;  (231)4-0.37-1.9;  (615)-0.02-1.0.  VIIL  (69)+0.12- 1.8; 
(75)- 0  48  -  1.5;  (80)  +  025  -  1.9;  (81)  -  0.00  +  0.1 ;  (225)  +  0.18  -  0.4; 
(229)  +  0.09  -  0.6 ;    (275)  -  0.23  +  4.3 ;    (276) +  0.04 +  5.8;    (560)  +  0.03  -  4.4. 

IX.  (275)  -  0.02  +  6.8 ;  (276) +  0.05- 1.6;  (311) -0.00 -5  2;  (560) -0.03  [-27.5]. 

X.  (161)-0.07  +  4.5 ;  (613) +  0.07  -  4.4.  XL  (83)+0.04-0.5;  (157)+0.03-3.0; 

(226)  +  0.17+0^4;  (227) - 0.02  +  2.7 ;  (228)  -  0.05  -  1.2-,  (229)  -  0.13  +  5.3 ; 
(230)-0.04-l,4}  (231)+0.04-2.6. 
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10 

iO 

10 

9 

9 

9.10 

10 

8.9 

10 


9  39  8.00 
9  39  9.87 
9  ^9  12.27 
9  39  21  53 
9  39  23.92 
9  39  26.65 
9  3B  39.22 
9  39  43.20 
9  39  48.48 
9  39  49.23 
9  39  51.14 
9  39  55.97 
9  40  10.40 
9  40  14.26 
9  40  20.75 
9  40  45.47 
9  40  45.89 
9  40  55.03 
9  40  55.83 
9  40  59.23 
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+  3.037 
3.068 
3.054 
3.035 
3.071 
3.05« 
3.104 
3.066 
^088 
3.108 
3.107 
3.088 
3.036 
3.037 
3  064 
3.053 
3058 
3.037 
3.072 
3.107 


o     t      ff 

-  2  81  17.4 

-  0  33  14.1 

-  1  12  53.4 

-  2  40  39.3 
+  04  40.5 

1  12  54.6 
4-  2  28  34.1 

-  0  19  8.8 
+  0  56  18.4 
4-  2  24  29.3 
+  2  45  35.0 
+  0  56  35.9 

-  2  35     8.6 

-  2  28  54.6 

-  0  31     3  0 

-  1  17     3.1 

-  0  56    0.6 

-  2  34  41.7 

-  0     6  54.3 

-  2  42    8.3 


>  16  384 
16.386 

16.395 
16.398 
16400 
16  411 
16.413 
16.418 
16.419 
16.421 
16.425 
16436 
16.440 
16.445 
16.406 
16.406 
16  474 
16474 
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(311 )  B  LL 
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IL 

(311.)  B  LI. 

IIL      B.  LI.  8 

(75.)  ^ 

(165.) 

IV.      B.  LI.  S. 

V. 

(165) 

(163.) 

(158.) 

(311.) 

(311.) 

VI.      B. 

(75) 

VII. 

(311.) 

Vin.    B.L1.S. 

(163.) 


(I.  (85) - 0.04 -f  3.3;  (276)4-0.05-3  4.  IL  (69) -0.00 +-0.6;  (78)-0  00+Ö.6 
(81) -0.28  4- 3  4;  (225)4-0,22-0  6;  (275) -0  04-^  3.9;  (276)4-0.12-0.4 
(560) -0.04  4- 0.1.  m.  (83)4-0.244-1.6;  (84)4-0.06-4,1;  (157)  -  0  004-1.2 
(227) -0.244-02;  (228)  -  0.15  4-03;  (229)4-0  264-3.8;  (230)- 0.36  -  1.0 
(231)4-0.23-2.1.  IV.  (81) -0.04 -0.3;  (157)  -  0.15  -  1.0  ;  (225) -0.11 -0.5 
(226)4-0.04  4-1.3;  (228)4-0  25  4-0.7;  (229)  -  0.07  +  2.2  ;  (230)  -  0.03  -  3.6 
(231)4-0.40-3.7;  (275)  -  0  28  4- 5  2.  V.  (158)- 0.07  -  0  8;  (159)4-0  07-0.9 
(160)-0.024-3.2;  (615)4-0.04-1.5.  VL  (78)4-0  214-01;  (79)4-0.144-1.1; 
(80)4-0.20  4-2.8;  (85)4-0.02  4-0.7;  (228)4-0.46-3.7.  (276)  -  0  02  -  0.7. 
VII.  (69) -0.14-2.5;    (78)4-0.08  4-1.0;  (228)4-0.18-1.1;  (275)-0.13 4-2.4. 

iVin.  (79) -0.324-0.6;    (81)-0.02  4-2.5  ;   (83)4-0,114-2  3;   (84)- 0  35  -  0.5; 

1(157) -0.02 -0  9;  (22. S)  -  0  01-1.8;   (227)  + 0  05  4-0.3 ;  (228)4-  0-22  4-2.3; 

1^22.9)4-  0.164-2.7;  (230)4-0.19-2.0;  (231)4-0.03-  3.2;   (276)4-0.02-0.8; 

1(560)-  0.03-1.2. 
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9  42  26.88 
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9  42  31.89 

9  42  32.67 

9  42  45  25 
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-f  3.044 
3.080 
3  090 
3.072 
3.066 
3.068 
3.088 
3.076 
3.104 
3.108 
3.045 
3.069 
3.065 
3.076 
3.081 
3.051 
3.061 
3.103 
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'     ff 

1      9:9 


+  1  22  15  0 
4-  I  28  34.3 
+  0    7     2.5 

-  0  20  35.0 

-  0  9  17.5 
+  1  19  48.3 
+  0  25  12  0 
+  2  81  15.6 
+  2  29  27.3 

-  1  54  30  1 

-  0    6    3.9 

-  0  23  12.4 
•f  0  28  9.9 
+  0  48     1.3 

-  1  27  15.7 

-  0  43  27.9 
+  2  31  33.7 


-  16.485 
16.485 
16488 
16.491 
16.495 
16.892 
16.525 
16.526 
16.508 
16.543 
16545 
16.560 
16.560 
10.564 
16564 
16566 
16.d«6 
16.566 


(311.)  B.LI. 
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III.     B.  8. 
IV. 
V. 
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VL      B. 
VH.    B. 
VIII.  R  LI  S 
IlL 
X. 

(226.)  S. 
XL      B.  U.  S 

xn. 

(225.)  B. 

XIII. 

XIV.   B.U. 


L(158)-0.20+0.8;(159)-0.01+0.5;(161)+0.094.a4;  (615)4-0.11 4- 1.8 
IL  (158)+0  08-j-3.7;  (l59)-0.15-23;   (161)4-0.054-0.8.   (615)  +  O.Ol  -  2.2 
III.  (157)-0  32  +  3.7;  (231) +0  33-36.  IV.  (85)+0.16-0.6;  (225)-0  18+0  3 
(226)+0.16+2.1  ;    (228)4-0  23  +  0.5;   (229)  -  0.41  +  1.9;  (276)  -  0.06  -  2.6 
(560)4-0.12  -  1.4.    V.  (75) +  0.08 -1.2;  (78)+0.Ö74-1.3;  (8l)+0.02+0.7 
(84) +  0.03 -0.9;    (55)  -  0.02  -  1.2;   (227)  -  0.11  +  1.1 ;    (2^8)4-0.10  +  1.2 
(230) +  0.15 +  0.8;  (276) -0.30- 1.8.  VI.  (83)- 0  09-0.3.  (228)4-0.13  +  1.9 
(231) -0.05 -1.7.  VIL  (161)- 0  20  +  3.9;  (163)  -  0.03-05;  (613) +  0.24 -3.5 
Vin.(161)+0  15+2.8;  (163)-0.03+0.1 ;  (165)-0.10-1.1 ;  (557) -0.16 +0.3 
(558) +  0.04+6.5;  (613)+0.12 -8.4.   IX.  (68) +0.0 1+8.7;  (560) -O.Ol -8.8 
X.  (?9)+0.10+01;  (81)-0.40+14;  (84)4-031-1.5   XL  (83)  +  0.45  +  0. l 
(157)4-0.24-1,7;   (228)  -  O.Ol  +  2.7;   (229)- 0.12  +  4.1 ;   (230)  -  0.67  -  0.7 
(231)4-0.51-0.9;,  (522)- 0.35  -  2.2;  (615)^0.08-13.    XIL  (157)+0.19  +  2  i 
(158)- Ü  28  +  2.0;   (160) +  0.10  +  0.4;  (230) -0.()2+0.6;   (231)4-0  41-13 
(521)+ O.Ol +5  2;    (522)  -  0.22  -  1.1;    (559)  -  0.12  -  8.5;  (615)  -  Ö.05  +  03 
Xin.  (227)  +  0.06  +  2.0 ;  (230) +0.08 -2.2;  (275)-0.23  — ;  (276) +0.09 4-0.1 
XIV.(163)+0.19-0.3;  (557)-0.22+3.2;  (558)  -  O.Ol  +  4.5 ;  (Bl3)+Ö.06-r4 
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IX. 

X.     B.  li. 
XL 

(3H.)  S, 
(311.) 
(311.) 


L(225)-0.15-1.6;  (227)+0.15+l  6.  IL  (69)  +  0.04 -f  1.5;  (560) -0.03 -1.5 
IIL  (75)  -  0.05  -  4.0;  (78)  +  0.09  +1.9;  (79)  4"  0.30+5  3 ;  (81)  -0.29  +  0.5 
(84)+0.02-4.8;  (85)  +  0.04  -  1.1 ;  (228) -O.tO  +  1.9.  IV,  (80) -0.15  + 1-7 
(226)  +  0.39  +  2.2 ;  (228)  -  0.13  +  1.6;  (229) -  0.19  -  5.2;  (276)  +  0.07-0.3 
V.  (83) +  0.10 +  0.6;  (85)  -0.()4+0.5;  (157) +  0.09 -0.7;  (230)  -  0.24  +  1.9 
(23l)+0.14-1.3;  (615)- 0  07 -0  8.,  YL  (159)~O.12+0.3;  (160) +0.23 +0,8 
(250) -0.02 +0.8;  (522)  0.69-1.9.  VIL  (78) +  0.43+0  4;  (225)  -  0  08  -  l.t 
(226)  +015  +  3.6;  (229) -0  32 +  2  6;  (276)  -  016  -  2.8;  (560)  - 0.00  - 2.5 
VIIL  (228)+ 0.02  +  0  4;  (231) -0.02 -0.3.  IX.  (75) +0.1 6 -2.0;  (79)+0.15-2.0 
(81) -005-0.6;  (226) -0.16  +  1.9;  (227) - 0.08  +  3.4.  X.  (157)+0.26+0.9 
(160) -013 +1.0;  (230) -0.22 +  1.0;  (231)  +  0.18 -Ol;  (522-0.13-08 
(ei5)+0.05-2.2.  XL  (83) +  0.08 +  0.9;  (85)  -  0.08  -  0.2 ;  228  +  0.02-0.2; 
(229}-0.07+4.1;  231+0.06-4.8. 
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IL(159)-0.18-0.7;  (160)  +  0 18+0.7.  IIL  (160)-0.01-1.4;  (161) -0.03 -2.9 
(615) +0.03 -1.4.  IV.(68)-0.07-3  3;  (560)+0.07+3.3.  V.  (78)+0.15  + 1.1 
(83) +  0.13 +  0.9;  (84)  -  007  -  1.5;  (85)  +  0.11  -  1.7;  (157) - 0.07  -  2.2 
(225) -0,18 -0.7;  (228)  +  0.17  +  4  6;  (229)  -  0.16  +  2.8;  (230)-0.09+0  6 
(231) -0.00-2.0;  (276)  +  0.07  +  Ü.6.  VL  (69) +0.03-2.8;  (77)-010-3.0 
(80) +  0.13 -1.7;  (228) +  0.08  +  3.2;  (229)  -  015 +  5.7;  (275) +  0.10- Ol 
.VIL  (225) +  0.07 -2.6;  (227) -0.06+2.6.  VUL  (161)+0.24+4.3;  (163)-0.19-3.9 
(165)- 0.05- 05.  IX.  (159) -0.08+0.6;  (160)+0.05  +  0.3;  (521)  +  0.06+0.7 
(522)  -  0.03  -  1.6;  X.(79)+0.04  +  0.5;  (83)  +  Oll  +2  6;  (85)-O02  +  O.3 
(226) +0  21 +  1.7;  (227) -0  01 +  3.0;  (228) +  0.10  + 1.1;  (229)-0.23+2  6 
(230)  -  019-2.2;  (231)  +  017  -  3.3;  (276)  -  0.02  -  2.7;  (560)  -  0.12  -  0.7 
XL  (69) -0.19-0.4;  (225)  +  0.20+03  XIL  (84) -0  02-1  7;  (157)+0.10-5.7 
X230)-001+6.9;  (231)-0.Ü4+5.7;  (615) -0.02 -5.3. 
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-  0  40  42.3 

-  1  23  13.3 
+  0  39  51.8 
+  1  21  48.0 

-  0  24  54.8 
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+  2  34  15.3 

-  1  34  41.0 
+  0  39  54.9 
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16.793 
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I.    (84)-0.10+0 8;  (157) -0.06-2.3;   (229)-f  0.06 -f  5.0;   (230)-0.21 -0.7 
(522)4-0.01-1.3;  (61 5) +  0.04 -1.3.    IL  (69)  +  0.02  -  1.7;    (77)  -  0.08  -  3.7 
(79)+  0.03  -  0.5;    (83)  +  O.Ol  +  1.0;   (85)  +  0.02  -  2.1 ;    (225)+0.09-l.l 
(226) +  0  06 -1.3;    (227) - 0.08  +  20 ;    (228) +  0.03  +  9.1 ;    (276)-0.17-i.6 
m.  (159)-0.08-1.3;  (160) +  0  09 +  1.3.  IV.  (69)-0.11 +0.3;  (75, -0.16+0.9 
(77) -0.16 -0.5;    (83) +0.22  +  2.5;    (85) +017-0.5;     (225)  +  0.05  +  0.8 
(227)  +0.07-0.7;  (228)+0.08  +  3.4;  (229)  -  0.12  +  2.4;    (231)  +  0.44  -  2.4 
(275)- 0.42 -3  2;    (560)  +  0  01-3.2.   V.  (159)  + 0.05  -  2.3;    (161)-0.04+2  4 
VL  (157)-0.07-l.l;  (160)  +  0.07 +2.0;  (230)-0.t5  -  1.9;  (231)  +  0.l7+0.9 
VIL  (84)  +  0  10-1.8;  (85)  -  0  03-1.1;  (157)  -  002  -  2.4;    (229)  -  0.10 +5.3 
(230) -0.10 -0  4;     (231)+ 0.42  -  0  6;    (521)  -  0.24 +  2.1 ;    (522)- 0.02  -  1.4 
VIIL(161)+0.18  0.0;  (163)-0.18  0.0.    IX.  (275) -0.23 +  1.4;  (276) +0.14-2  0 
(560) +  0.08 +  0.5.  X.  (79) +  0.27 -0.2;  (225)  -  0.05  -  0.2 ;   (226)  -  0.25  +  15 
(228)'+0.02-1.1;  (275)  -  0.08 +  5.8;  (276) +0.08 -5.7.  XI.  (69) +  0.02+0.9 
(75)  +  Ö.09-0.8;    (77)  -  0.04  -  2.9;     (81)  -  0.03  +  2.0 ;    (228)  -  0.52  +  0.3 
(229) +  0.07 +  2.8. 
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L(160)-0.i0-1.8;(161)-0.13  4.3.8;  (163)4-0.01  4-2.1;  (522)4-0.02-1.7 
(615)4-0.19-2.3.  IL  (165) -0.31 -1.3;  (558) -0.02  4- 7.2;  (613)4-032-5.9 
UL  (157) -0.10 -0  8;  (159) - 0.21  -  1.0;  (160)-0  08- 1  9;  (228)4-0.13  4-2.4 
(230)4-0.02  4-2,0;  (231)4-0.14-0.2;  (521)4-0.16  4-0.7;  (615)-005  -  1.5 
IV.  (69)4-0.21-18;  (77)-0.01  -  2.1 ;  (79)+ 0.06  4- 0.2;  (226)  +  0.25  -  0.2 
(227) -0.24- 1.5;  (228)-0.20  4-5.2;  (229)4-0  014-0.8;  (276)  -  O.Ol  -  1.3 
(560) - 0.08 4- 0.3.  V.  (77)4-0  06-2  4;  (79)4-0  08-0.1;  (226) -0  11  4-1.3;; 
(228)4-0.124-4.3;  (229) 4- 0.23  [4- 14.9];  (276)-0.27-2  2;  (560)  0.14-0.7 
VI.  (158) -0.12  4- 1.1;  (159) -0.264-0.5;  (160)4-0.22 -0.7;  (230) -0.03  4-2.0 
(231)4-0.024-1.8;  (522)4-0.13-2.5;  (615)4-0  07-2.4.  VIL  (158)  0.064-23 
(159)0.00-1.1;  (160) -0.02 -0.8;  (161)4-0.16  4-1.6;  (615)  -  0.07  -  1.9 
VIIL(69)-0.13  4-1.7;  (77) -0.08- 1.5;  (79) +  0.25 +  3 2;  (81)4-0.04  4-0.9 
(227)  -  0.02  -  0.7;  (276)  -  0.11  -  1.2;  (277)  4-0.05-2.2.  IX.  (69)  -,0.03  0.0 
(75)4-0.05-1.6;  (228)4-0.02-0.5;  (276) -0.05 +  2.1. 
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1.(77)- 0  04 +  0.1;  (79) -[-0.03  00;  (83)+0.14+3.5;  (228) +  0.26  +  0  1 
(230)-  008+0  9;  (276)  0  30-1  5;  (2t7)  -  0.03  -  3.4.  n.  (99)  +  033  +  l«.l 
(79) +0.12 +  2.7;  (8!)  -  0.23  +  1.2;  (228)  +  0.12  +  3.8;  (257)- 0.17-8.4 
(276) -0.05 -4  7;   (277)-0.01  -  4.7.  IIL  (159)+ 0.40+0  •;    (161)  -  0.39  -  0.5 

IV.  (84) -0.10  -  1.5;  (85)  +  003 -0.1;  (157)0.00-3.8;  (158) -0.09+ 1.9 
(22»)  -  0.02  +  6.1 ;  (23t)+0.20-0.7;    (523)  -  0.14  +  0.8;    (615) +  0.10 -23 

V.  (229)- 0  31+2.5;  (276)+0  31-2.5.  VI.  (77)-004-2.0;  (83)+0.4O  +  3.4 
(157) -0.12  -  2  2;  (229)  -  0.19  +  3  1;  (231)  0.00  -  1.7;  (276)  -  0.19  -  08 
(277)+ 0.12-0  8;  (560)- O.Ol  +  1.0.  VII.  (159)  -  0.18- 1.0;  (160) -0.11 -0.7 
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(79)  +  0.02  -  1.7 ;  (80)  +  0.32  +  2.6  ;  (226)  +  0.23  +  1.2 ;  (276)  -  O.Ol  -  0.3 
(277) -0  31 -1.7.  IX.  (t6l)-0.02-0.8;  (l63)  +  0.13-0.4;  (557) - 0.11  -  1.5 
(558) +  0.01 +2.6. 
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(226)-0.33+0.9.  VIL  (159) [-0.89] -0.9;  (161)  0.00  +  3  8;  (523)  [- 1.25]+0,7 
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(226)  +  0.02  +  0.5;  (227)+0.07-0.1 ;  (228)  +  0.12  +  1.0;  (229)+ 0.07 +  14 
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VIL(226)+0.21-2.1;  (276)-0.07+ 0.8;  (277)  -  0.06  [- 16.9] ;  (278)-0.19-l.l 

(524)+0.10+0.9;  (525)- 0  07+0.8.  VIIL  (276)  + 0  14-1.5;  (278)-0.14+1.5 

IX.  (79) +0.08 [-32.8];  (81) -0.09 +  1.3;  (83)  +  0.l7  -  1.2;  (83)  +  0.02 +  2.1 

(228) -0.04-  0.2;  (229) -0.18  +  0.5;  (231)  [- 0.60] -0.5;     (440)-  0.07  +  0.1 

(526) +  0.14-2.0..  X- (226) -0.28+ Ol;   (277) +  0.09 +  3.0;  (278)+ 0.22 -2.9 

(525)  -  0.01-0.1.  XI.  (276)  -  0.08-0.7;  (277) -0.04-2.7  ;  (278) +0.1 3  +  3.4. 


I 
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a 


mm 


AR.  1850 


2976 

2977 

2978 

2979 

2980 

2981 

2982 

2983 

2984 

2985 

2986 

2987 

2988 

2989 

2990 

2991 

2992  \  9. 10 

2993 

2994 

2995 

2996 


9. 10  10  24  54.84 

0. 10  10  2»    3.29 

10  10  25    6.56 

10  10  25  25.82 

9. 10  10  25  41.72 

10  10  25  51.20 

9rlO  10  25  53.31 

9. 10  10  26    5.20 

9..1>a  10  26  15.49 

10  10  26  16.39 

id  10  26  18.09 

9. 16^  10  26  19.52 

8  10  26  50.25 

9.  ifO  10  27  15.38 

10  10  27  18.43 

7  10  27  22.13 

10  27  3437 

10  10  27  37.54 

ID  10  27  57.44 

10  10  28    5.92 

10   10  28  13.54 


PrAoesaion 
1850 


+  3/067 
3  070 
3097 
3.090 
3.054 
3.091 
3.4)67 
3.054 
3.092 

'  3.090 
3.079 
3.079 
3.094 
3075 
3  089 
3098 
3.074 
3:098 
3084 
3094 
3.058 


DM^iiMCioii 
1850 


o     t      tf 

-  0  23  S6<4 

-  0  ü  41.4 
+  2  4«  26.5 
+  20  49.5 

-  1  44  3.2 
+  2  13     9.8 

-  0  «J  50.1 

-  1  41  5.3 
+  2  13  9.5 
+  24  55.8 
+  0  51  8.3 
+  0  56  46.5 
+  2  32  15  2 
+  0  25  51.6 
+  1  59  28.2 
+  2  58  41.0 
+  0  28  45.3 
+  2  64  14.8 
+  1  25  2.0 
+  2  32  45.0 

-  1  16  41.9 


Pc&ceisian 
1850 


MBaaB» 


*  16.352 


10.357 
18.358 
10.370 
18^70 
18.305 

io.3oe 

18.393 

16.399 

U8.3M 

18.401 

16.402 

16.449 

16.484  1 

16  486 

16.488  4 

16  446 

18.447 

10.408 

18403 

18.467 


Bjemerknngen 

I.         B. 
IL       B. 

<164.) 
(162.) 

ni. 

(162.) 
IV. 

V,  B. 

VI.  B. 
VII. 

(234.)   S. 
(231.)  B. 
VliL  B.  U. 
IX. 
(161.) 

X.       B.LL 
KI. 
(164.) 
(161.) 
(164.) 
XII.    B. 


I.  (79)+0.06-1.7;  (85)+0  18  +  1.2;  (227)+0  tO+0.7;  (228)  0.00-^.2 
(275) -0  05 +2.8;  (277) -0.30  -  0.«;  (440) -  0.14  +  2  0;  (526) +  0.12- 1.6 
II.(227)-0Ol-1.6;(231)+0  15  OO;  (439)-0  14+1.6;  IH.  (227)  +  0.02  -  2.6 
(275)  -  0.01  +  0.7 ;  (276)  0.00  + 1.9.  IV.  (79)  +  0.05  +  0.6 ;  (83)  -  0.04--  0.7 
V.  (275) +  0  25+5.8;  (276)  - 0.29  -  5.8;  (278)  -  0.03  -  3  7 ;  (439) +  0.16  +  2.2 
(526) -0.07 +  1.7.   VI.  (161)-0.02-2O;  (163)  + 0.19  +  l.H;  (165)  -  0.17  0.0 

VII.  (162) -0.27 +0.9;   (163)+0.11 +2.3;  (164) +  0.06 -2.8;  (527) +0.09 -0.3 

VIII.  (162)  0.00-0  6;  (163)+0  28-10;  (165)  +  0.19+2.2;  (557)-034-1.3 
(558) -0.13 +0..8.  IX.  (83) +  0.07  +  6.6;  (85)  +  O.ll  +  0.3  ;  (229) -0.24- 1.5 
(231) +  0.07 -5.3.  X.  (163)+0  42  +  0.7;  (164)  0.00+1.9;  (165)  -  0.24 -2.5 
(557)  -  0.10  -  1.1 ;  (558)  -  0.09  +  1.2.  XI.  (83)  -0.16  +  0.5;  (85)-0.08+  1.0 
(228) +0.05 -3.3;  (231)  +  0.19+0.8.  XII.  (79)+0.17-2  4;  (227) +0.23 +1.5 
(229)  -  0.12  -  0.9 ;  (275) -0.03  + 1.1 ;  (276) +0.04 -0.9;  (278)- 0.34 -0.6. 
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IUI 

S 


9 
OD 


AR    1850 


MtoesaiM 
«880 


DccliiHithni 
1850 


■■99 


BB 


Prftcession 
1850 


BemerkuDgen 


2997 
2998 
2999 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
3017 


10 

9 

9 

9r.  18 

19 

tot 


1»       f      rt 

10  »  15.15 
10  28  27.35 
10  28  94.58 
10  28  44.21 
10  28  49.35 
10  38  51.34 


9i  10  28  58.41 

1Q|  10  28  59.04 

9  10  28  59.35 

9. 10  10  29  39.92 
10  10  29  99.72 

9. 10  10  29  99.47 
lol  10  29  47.99 
101 10  29  52.68 
lOl  10  29  55.88 
lOl  10  30  2.62 
lOt  10  90  4.22 
lollO  90  19.05 

9.  101 10  90  20.39 
10  10  30  27.55 

9.  101  10  30  32.03 


t$ 


-  1  23  59.3 


+  a058 

a084  +  1  27  32.5 

3.093  M-  2  30  45.0 
a.962  -  0  59  56.8 
3.962  -  O  57  11.2 
9.962  -  0  59  59.3 
a.062  -  0  59  58.8 
3.092  +  2  20  41  1 
a999  +  2  50  42.1 
3.073  +  9  19  7.8 
a996  +  2  47     1.9 

ae79  4-  0  18  10.5 

3.050  —  1  35  52.9 

3.094  4-  2  98  56.2 

3.072  +  0  10  43  3 
3.860  -  1  11  46.9 

3.073  +0  17  16.1 
3.070  1-02  47.3 


3.091 
3.058 
3.060 


+  2  16  18.0 

-  1  27     7.1 

-  1'  11  44.2 


*  18.499 
18.476 
18.479 
18.485 
18.488 
18.489 
18.403 
18494 
18.404 
18.511 
13.515 
iaM7 
18.521 
19.524 
18.52« 
18.529 
18.530 
18.538 
ia539 
18.544 
18^46 


B. 
B. 
B. 
B. 


L 

IL 

III. 

IV. 

V. 

(299.) 

VI. 

(162.) 

(165.)  B.  8. 

vn. 

* 

(1620 

vra. 

UL 

X. 

XL 

(277.) 
(229.) 
(79) 

iXIL      S. 
XIII. 
XIV.    B.LI. 


I.  (227)4-0.01 -0.4;  (276)- 0.22  +  1.3;  (277)4-0 Ol -1.6; (278)4-0.10+5.4 
(280)4-0.11+2.5;  (439)-0.03+2.3.  IL  (161)-0.0i+0  2;  (523) +0.01 +1.5 
(527)+0.01-1.6.IIL(162)+007-1.9;(164)-006+2  0.  IV.  (227) +0.1 7 -0.1 
(275)4-0  13+0.3;  (277)  -  0  17  -  3.4;  (280)  -  0.23  +  1  5 ;  (439)  +  0.12  +  0.6 
(440)4-0.03+0  3;  (525)  +  00l+l  2;  (560) -0.06 -0.7.  V.  (2 75) +0.05 -2.3 
(276)  -  0.20  +  1.0;  (280)  -  0.06  +  5  3;  (440)  +  0.25  0.0;  (560)  -  0.05  -  3.9 
VI.  (229)+0.23-0.6;(276)-0.23+0.6.  VIL  (85)-0.01 +4.3 ;(231)+0 02-4.3 
VIIL  (83) +0.06 +  0.9;  (85)0.00-1.3;  (23l)-0.16+2  0;  (524)  +  0.16+l.l 
(527) -0.05 -2.9.  IX.  (275)+0.l6-0.2  ;  (278) -0.1 6 +  0.2.  X.  (162>- 0.08 -4.4 
(i64)+0.11  +  1.9;(165)-0.03+2.6.  XI,  (231)+ 0.04 -1.2;  (524)+0.1 1  +  3.2 

1(526)4-0.08-1.3;  (527)-0.08-0.1 ;  (560) -0.17 -0.9.  XIL  (163)+0.14+2J 
(165)  +  0.110.0;  (557) -0.25 -2.2.  XIIL  (275)+ 0.10+ 3.2;  (439)-0.10-3.2 
XIV.  (276)- 0.20 -2.5;  (278) +0.18 -2.2;  (280) -0.08 -1.7;    (440)+0.11  +  1.9 
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mtttm 
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9 
OD 

eo 
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u 


AR.  1850 


Prftcession 
1850 


Declination 
1850 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


3018 
3019 
3020 
3021 
3022 
3023 
3024 
3025 
3026 
3027 
3028 
3029 
3030 
3031 
113032 
3033 
3034 
3035 
3036 


8 

10 

9 

101 

8.9 

91 

10 

10 

9.10 

9 

8.9 

10 


10  30  34  57 


10  30  35.32 
10  30  39.29 
10  90  60.43 
10  30  63.66 
10  ai  0.24 
10  31  27.40 
10  31  55.78 
10  31  56.55 
10  32  15.62 
[  10  32  20.35 
10  32  32.81 


9.  10  10  32  33.69 


10 

8.  a 

10 

9.  10 

10 

10 


10  32  41.72 
iO  32  48.02 
10  33  1.60 
10  33  5.72 
10  33  8.74 
10  33  25.11 


•4-  3.088 
3.088 
3.059 
3.055 
3.050 
3.055 
3.057 
.  3.091 
3.057 
3.089 
3.076 
3.078 
3.071 
3.060 
3.070 
3.058 
3.081 
3.070 
3.094 


tt 


+  2     1  2i.O 
4-2     1  26.4 

-  1  16  16.8 

-  1  43  16.8 

-  1  16^  19.4 

-  1  43  16.8 

-  1  34  3.0 
-h  2  25    0.9 

-  1  »4  1.1 
+  2  4  9.4 
+  0  37  58.4 
+  0  54  44.3 

-  0    6  50.7 

-  1     8  55.4 
-06  56.6 

-  1  24  22.0 
+  1  17  30.0 

-  0  5  27.8 
+  2  44  43.7 


-  18.547 
18.548 
18.550 
18.556 

18.558 
'  18  561 

4 

18.576 
18.592 
18.592 
18.602 
18.605 
18.612 
18612 
18.617 
18621 
18.628 
18  630 
18.631 
18.640 


1. 
IL 

(280.) 
(280.) 

IIL      B.  LI. 
IV.      LI. 
(277.) 
V. 

VL  B. 
VIL  B. 
IVIII.  S. 
IX»  B. 
X. 

(229.) , 
(88). 
(276.) 

XL       B.  S, 
XII. 
(164.) 


L  (161)0.00-2.6;  (163) +0.06  +  3.5;  (523)-0.06-1.0.  IL  (161)-0.06-8.0 
(163)+0.06+8.1.  IIL  (228) -0.14 -2.5;  (275)  +  0.20  -  0  2;  (276)0  00-0.9 
(277)4-0  05-1.6;  (278) +  0.03 +1.3;  (280) -0.21  +05;  (440)  -  0.06  +  0.7 
(524)  +  0.09  +  1  1 ;  (525)  -  0  02  +  3.7 ;  (526)  +  0.05 +  0.6;  (560)- O.Ol  -  1.4 
IV.  (276)  0.00  -  2.3  ;  (439)+ö  01+2.2.  V.  (164)-0.04+l.l;  (165)+0.04-l.l 
VI.  (275)+0.14-3.3;  (276)-003-0.9;  (278) -0.03  + 5.1 ;  (280)-0.06  +  1.4 
(439)  -  0.04  + 1.2 ;  (440)  -  0.07  +  1.1 ;  (524)  +  0.12  +  0  3 ;  (525)  -  0.03  0.0 
(526) +  0.09^3.0;  (560)-0.04  -2.3.  VIL  (161)-0.06-2  5;  (163)+0.11+0.5 
(523)-0.18+1.7.  VIIL(231)-Ö.03- 1.8;  (527)+0.03  +  1.8.  IX.  (231)-0  02-1.2 
(527)  +  0.03  +  1.2.  X.  (79)+0.18  0  0;  (85)-0.05  +  l.l;  (275) +  0.01 +  1.4 
(276)  -  0.02  +  0.7 ;  (277)  +  0.03  -  1.4;  (278)  -  0.05  -  4.4 ;  (280)  -  0.33  -  0.1 
(524) +0.22+0.9.  XL  (232) -0.08 +2.7;  (523)+ 0.02  -  1.7;  (527)+0.06-1.0 
XIL  (79) -0.10- 1.0;  (85) +  0.17 +  0.5;  (231) -0.20  +  3.7;  (275)- O.Ol  -  0.6 
{280).-0.10-'  1.3  ;  (526)  +  026  -  1.3. 


isr 


Vi 

a 


OD 

o 
O 


3037 

303S 

3039 

3040 

3041 

3042 

3043 

3044 

3045 

3046 

3047 

3048 

3049 

3050 

3051 

3052 

3053 

3054 

3055 


7.8 

7 

8.9 

9 

10 

10 

10 

10 

8 

10 

10 

9 

8 

9.10 

10 

9 

9 

9 

D 


AR.  1850 


h 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 


33  29.86 
33  46  29 
33  54.57 

33  59.71 

34  1.67 
34  11.71 
34  15  29 
34  28.08 
34  39.71 
34  49.34 
34  54.82 

34  57.56 

35  9.88 
35  26.16 
35  32.57 
35  32.92 
35  46.48 
35  43.78 
35  45.02 


PrSoession 
1850 


Declinfttion 
1850 


n 


+  3.075 
3  062 
3075 
3.088 
3.059 
3e8t 
3.059 
3.064 
3.085 
3.059 
3056 
3.065 
3.058 
3.065 
3.058 
3.096 
3.093 
3.095 
3082 


O     f       tt 

+  0  30  24.8 

-  0  57  15.2 
+  0  30  35.5 
+  2     1     68' 

*  1  24  22.1 
+  1  20  21.1 

-  1  16  37.5 

-  0  45  42.8 
+  1  38  41.7 

-  1  21     0.4 
"  1  44  19.1 

-  0  41  291 
"  i  23  24.7 

-  0  41  30.3 

-  1  31  19  4 
+  2  58  47.5 
+•  2  42  18.9 
4-  2  56  58.0 
+  1  22  36.4 


Präcession 
1850 


18.643 
18.651 
18656 
18.659 
18.660 
18  665 
18.667 
18.674 
18.680 
18.686 
18.688 
18.689 
18.696 
18.705 
18.708 
18.708 
18.713 
18.715 
18.715 


Bemerkungen 


I. 

IL 

III. 

(232.) 

(278.) 

(527.) 

(280.) 

(79.) 

IV.' 

V. 

(521.) 

(85.) 

VI. 

VII. 

vin. 

DL 

X. 

XI. 

xn. 


B.LI. 
B.6. 
B.LI. 


B.S. 


B  LI. 


B. 

B.LL 

B.L1. 


L  (85)-0.10+-0.1;  (231)+0.17+0.3;  (523) -0.05 +0.5;  (559) -0.02 -0.9. 
IL  (229)  -  0.06+2.9;  (275)  +  0.02  -  1.2 ;  (276)  -  0.12  -  0.5 ;  (277)  -  0.02  -  1 .0 
(278)  -  0  05  +  1.1 ;    (280)  0.00  -  3.6 ;    (439)  +  0.29  0.9 ;    (440)  -  0  02  -  0.3 
(524) +  0.12+0.3;  (525)- 0.02 +  0.1.  IIL  (85) -0.12  -  0.4;  (88)  [- 1 .28] - 5  2 
(231) +0.26-0.7;  (523)^0.10  +  4.8;  (559)- 0.05 +  1.5.  IV.  (161)  + 0.11-20 
(163) -0.17+2.1;  (232)+0.04+0.2;  (527)+ 0.04 -0.2.  V.  (275)  +  0.30  -  1.0 
(280)-0.17  +  2.6;  (560)  -  0.13  -  1.7.  VL  (275) +0.05 +0.1;  (276) -0.28 +0.4 
(277)  -  0.04  -  0.1 ;  (278)  -  0.07  +  1.5;   (280)  0.00  -  1  3;    (439)  +  0.28  -  1.6 
(440)+0.12  +  l.l;  (525)+ 0.06 +  2.1;  (560)- 0.08 -1.7.  VIL  (79)+0.02+1.3 
(88)  -  0.28  -  3.8;  (229)  +  0.22  +  1.2;  (278)  -  0.16  +  0.4;  (524)  +  0.18  +  0.9 
VnL  (275)+0.14  0.0;  (276)- 0  08-0.3;  (280)-0  19+2.1;    (440) -0.02 +0.2 
(560)  -  O.Ol  -  2.2.    IX.  (163) -0  25 +2.4;  (164) -0.04-4  7;  (165) +0.10-0.9 
(232)+0.20+3.1.    X.  (162)+0.05-1.7;  (163)-0.09+0.9;  (232) +0.04 +  0.8. 
XI.  (163)+0.12+1.8;  (164)-O.Od+0.3;  (166) -0.11 -2.0;  (232)  +  0.04  +  0.5. 
Xn.  (553)  0.00  +  1.1 ;  (527)  +  0.08  -  0.1 ;  (559)  -  0.09  -  1.1.       . 

SteniTeneiolukisa.  ^^ 


1S8 


ä 


t^BBamoBBam 


9 

CD 

00 

a 


AR.  1850 


Prftcessiioii 


DecüMtloii 
1850 


Pr&cessioa 
1850 


Bemerkungen 


BiP 


305« 
3057 
3059 
3059 
3060 
3061 
3062 
3063 
3064 
3065 
3066 
3067 

3068 
3069 
3070 
3071 
3Q79 

30T9 
3074 
3075 


9. 10  10  U  5682 

10  10  a«  5  52 

9  10  36  36.63 

9  10  a«  59.12 

9  10  36  59.13 

9^10  10  36  59.17 

9  10  3?  9  42 

IQ  i 10  37  19  91 

10  10  37  19.30 

IQ  10  37  33.84 

IQ  10  37  34.68 

10  10  37  43.00 

IQ  10  37  45.92 

8  10  37  49.85 
10  10  37  58.86 
1.0  10  38  18.60 

9.  IQ  [  10  3a  25.46 

9  10  SA  33.43 
9.  M  10  38  34.82 

10  10  38  44.52 


tß 


+  3.063 
3.086 
3,058 
a098 
3.067 
34^9 
3.999 
3.083 
3.059 
3v071 
di.981 
3.050 
3.069 
a.085 
aQ65 
3.094 
3.078 
3*957 
3.094 
3.074 


o 

-  i 

+  * 

-  i 

+  ^ 
^  0 

- 1 

+  « 
+  1 

-  i 

+  0 

^+l 

-  2 

-  0 

+  1 

l  -  0 

+  « 

- 1 

+  « 

+  0 


0  52.7 
50  54.5 
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(276)4-0  24-3.5;  (277)- 011  -  1.6;  (280)  -  0.12  4-0.9.  VL  (231)4-0.21^4.8 
(527)-0.07 4-1.3;  (628) -0.15  4-3.6.  VIL  (277)-0.14- 1.7;  (278)  -  0.12-2.7 
(280) -0.07  4-2.6;  (281)4-0.14-0.5;  (524)4-014-1.0;  (525)4-0.12  4-2.7 
(526)- 0  064-0.6.  Vm.  (89) -0.404-3.1 3  (229)  0.00-f- 0.1;  (277)4-0.32^2  4 
(440)4-0  08-0.9.  IX.  (164)4-0.044-0.6;  (165)-0.18-1  2;  (232)4-0154-0.5 

X.  (89)4-0.05-0.8;    (229)4-0  05-3  7;    (277) -0.22  4- 3.0;  (280)4-0  134-1.3 

XI.  (278)4-0.204-0.6;  (440)-0,364-0.3;  (526)4-0.15-0  9.  XIL(8&)  O.OO-j-S.S 
(229)  4-  0.02  -  1.6 ;  (231)  +  0.06  -22;  (275)  -  0.03  -  2.9;  (280)  -  0.10  4-  2.4 
(524)4-0.07+1.0. 
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1860 


aa 
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Bemerkungen 


3308 
3309 
3310 
3311 
3312 
3313 
3314 
331S 
3316 
3317 
3318 
3319 
3320 
3321 
3322 
3323 
3324 


.  6.7 
9 

101 

9.10 

7 

10 

9.10 

9.10 

10 

8.9 

9.10 

8 

9.10 

9. 10{  U 

9.10 

9.10 

iO 


11  15  37.29 
11  15  49.26 
11  15  54.56 
11  16  ».26 
11  16  20.58 
11  16  29.25 
11  16  38.95 
11  16  43.66 
11  16  50.90 
11  17  3.04 
11  17  a27 
11  17  19.02 
11  17  33.92 
♦7  57.51 
11  18  1.35 
11  18  7.70 
11  18  12.00 


ff 


rr 


+  3.075 
3.076 
3.059 
3.061 
3.080 
3.082 
3.067 
3.082 
3.071 
3.083 
3.080 
3.065 
3.067 
3.07H 
3.079 
3.071 
3.065 


+  0  57  16.7 
4«  1  17     4.9 

-  2  27  48.7 

-  1  46  51.2 
^  2  13  50.7 
+  2  40    4.2 

-  0  41  56.0 
4^  2  44  31.9 
+  0  13  15.5 
•f  2  55  10.4 
+  24  10.1 

-  1  23  13.0 
~  0  47  31.6 

^  1  50  53.3 
+  1  55  31.3 
+  03  27.7 

-  1  18    0.7 


1»!679 
19.683 
19.684 
10.681 
19.69i 
19.694 
19.697 
19.6M 
19.701 
10.704 
19.765 
19.708 
19.712 
19.718 
19.719 
19.721 
19.722 


1.        B.  LI.  R 

(23!2.) 
(270.)  S. 

riL    B. 

m.  6.  LI.  R 
IV. 

V*  B. 

VI.  B 

(86.) 

Vn.  B.LIR 

vm.  B. 

IX.  B.  LI 

X.  B. 

KI.     B. 

xn.  B. 

XIIl.  s. 
»V.  B. 


L(231)+0.12-3.2;(527)+0.02+1.0;(528)-0.14+2.3.  IL(276)+0.23-2.0; 
(277) -0.17 +  2.2;  (278) +  0.05  + 1.2;  (439) +  0.37- 1.1;  (440)  -  0.22  +  0.2 ; 
(525) -0.14 +  0.1;  (526)-0.13  0.0.  IH.  (163) -0.08 +  0.6;  (164) -0.02  + 0.1 ; 
(232)  -  0.07  +  0.9 ;  (527) +  0.17- 1.5.  IV.  (162) -0.04 -3.2;  (232) +0.04+ 3.2; 
V.  (85) +  0.34 -2.6;  (87) -0.22 +  1.4;  (89) +  0.21 +  1.3;  (229) +  0.11 +2.6; 
(231)  -  0.09  -  4.0 ;  (276)  +  0.06  -  0.8 ;  (277)  +  0  05  -  0.6 ;  (280)  -  0.08  +  0.1  ; 
(281) -0.22 -0.4;  (524) -0.05- 1.3;  (626) -#.04  -  0.8.  VI.  (162) +  0.10 -0.0; 
(164) -0.09 +  1.0.  VIL  (163)+0.19-1.4;  (164)-0.12+1.1;  (232) -0.06 +0.4. 
Vin.  (163)4-0.24+1.2;  (52?)+0.02-^l.l;  (528) -0.21 +  1.3;  (52 9) -0.04 -1.2; 
IX.  (276) - 0.08 - 2.4 ;  (278) +  0.04  + 1.8;  (280)-0.35  +  l.l;  (281)+0.12-l.O; 
(439)  0.00-3.5;  (440) +0.17 +  1.8;  (525)  +  0.05  +  2.4.  X.  (85) +  0.20 -0.5; 
(87)  -  0.03  -  0.3 ;  (88)  -  0.24  +  0.6 ;  (229) +  0.04  -  0.1;  (231)  +  0.03  -  4.7; 
(278) +  0.07 +  2.6;  (280) -0.13 +  0.9;  (281) -0.16 +  0  9;  (524) +  0.1 1  +  1.2; 
(526)  +  0.08 - 0.3.  XI.  (163-002  +  0.1;  (232) - 0.05  +  2  6 ;  (527) +0.05 -2.5; 
(528) +004-0.2.  XIL  (163)+0.02^1.1;  (232) -0.23 +36;  (527)+021-2.4. 
XIII.(86)-0  13-0.8f  (276)+0.09 -2.1;(525)+0.03+2.8.  XIV.(229)+0.04-5.1; 
(280)  0.00  +  8.8 ;  (440)  +  0.03  -  0.2 ;  (524)  -  0.06  -  3.4. 
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oa 

Ar.  1850 

PrfteesBioa 
1850 

Declinatioo 
1850 

Prftcession 

1850 

Bemerkanfen 

1 3325 

9 

11  18  10.46 

+•  3.069 

o      t.      *t 

-  0  15  14.6 

-  19.724 

L 

2  LI 

'  3326 

9 

11  18  21.65 

3.078 

+  1  51  50.5 

19.725 

IL 

B.LL 

13327 

9.10 

11  18  51.94 

9.069 

-  0  16    7.0 

19.733 

III. 

;  3328 

j 

9 

11  18  50.21 

3i)78 

+  1  52  50.4 

19.734 

IV. 

B.LI 

3329 

10 

11  18  57.77 

9i)64 

>  1  84  32.6 

19.734 

(280.) 

3330 

10 

11  18    2.73 

3.067 

-  0  50  19.2 

19.796 

(278.) 

3331 

10 

11  19    2.91 

3.06J7 

-^  0  54  24.2 

19.796 

V, 

3332 

10 

11  19  12.77 

3.079 

+  26  42.7 

19.738 

(166.) 

1 3333 

10 

11  19  36.25 

8.059 

-  2  59  16.4 

19.744 

(237.) 

3334 

1 

8 

11  19  40.72 

3.079 

+  2  12  li.3 

19.745 

VI. 

B.LI. 

|3335 

1 

8 

* 

11  19  »S.IO 

3.079 

+  27  35.0 

19.748 

VlI. 

B.LI. 

j3336 

8 

11  19  o£.57 

8i)78 

+  1  47     7.8 

19.748 

VIII. 

B.  LI  3 

j  3337 

10 

11  29    9.10 

3joa6 

-  1     5  42.8 

19.752 

(278.) 

3338 

9 

11  20  12.49 

8.080 

+  2  17  54.5 

19.793 

IX. 

B. 

3339 

1 

9.ia 

11  20  12.88 

3.070 

-  0     5  37.6 

19.753 

X. 

3340 

1 

7 

11  20  13.84 

.   9.067 

>  0  52  30.0 

19.754 

XI. 

B.LI 

3341 

10 

11  20  19.02 

3.066 

-  1     5  42.7 

19.755 

(280 )  B.  LI.    1 

3342 

8.9 

11  20  23.03 

3.070 

* 

-  0    4  17.2 

19.756 

XII. 

B.  JA.  S. 

'  3343 

1 

9.1«^ 

11  20  23.98 

3.064 

-  1  38  43.3 

19.756. 

XIII. 

B.  U  S. 

I.  (88) -0.06 +  1.5;  (276) +0.22 -0.4;   (278) - 0.06 - 0.4 ;   (281)0.17  +  1.0 
(526) +  0.09 -1.6.     II.  (163) +  0.20- 1.2;   (232) -0.19 +2.3;  (527)+0.01-1.7 

(528)  -  0.03  +  0.7.     m.  (88) -0.19 +0.3;   (89)  +  0.03  -  0.4^    (278) +  0.16  0.0 
IV.  (163)+0.13-0.2;   (232) +0.03 +  0.3;   (527) -006  +  1.5;   (528) -Ol  1-0.1 

(529)  0.00-1.6.  V.  (85)  -  0.20  r  2.6 ;  (87) -- 0.03  -  0.3  ;  (229) -0.15  +  1.1 
(276) +0.35 -2.4;  (260) +0.02 +4.2.  VI.  (163) +0.04 -0.8;  (164)0.00  +  1.1 
(165)+0.I2+0.7;  (232) -0.07  + 2. 1 ;  (527) -0.09 -3  0.  VII.  (163)+0.14  +  0.7 
(I64)-0.19-2.2;(165)+0.03+0.4;(232)+0.04+1.1.  VIII.  (527) +0.1 3 +3.0 
(528) -0.1 1-0.7;  (529) -0.03 -2.2.  IX.  (164) +  0.02 -0.7;  (527)  -  0.02  +  0.7 
X.  (88)-0.01  +  i2;  (89)  +  0.02-1.2.  XL  (86) - 0.02 - 3.4 ;  (87)  +  Ü.08+2.5 
(229) +  0.14 +  2.9;  (231) +0.46  -  4.7;  (276) +  0.15 -0.6;  (277)  +  O.Ol  -  1.4 
(278)  -  0.07  +  0.5  ;  (280) -0.17  + 1.2  ;  (281) -0.25 +2.8;  (440) -0.08 +  0.9 
(524) -0.21 +  1.6.  XII.  (8S)  +  0.13-0.4;  (89) +  0.11 -11 ;  (276)-Q.10  +  0.4 
(277) +0.1 2 -3.5;  (281) -0.07  +  2.8;  (524) -007  +  0.9;  (525) +0.03 +  0.6 
(528)-0.06  — ;  (529)-0.06  — .     XIII.  (278) +0.07 +0.2;  (440) -0.06 -0.3. 


SternTeneicbnias, 


20 


194 


^•«jWBibs^a^l 


§ 


9 
BQ 

s 

O 


AR.  1850 


Pr&eeBsion 
1860 
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BetterkuDgen 


3344 
3345 
3346 
334^ 
3348 
3349 
3350 
3351 
3352 
3358 
3354 
3355 
3356 
3357 
3358 
3359 
3360 
3361 
3362 
3363 
3364 
9365 


9 

0 

8.9 

9 

8.9 

9 

9.19 

10 

9 

9 

7.8 

9.  lOi 

10 

7.8 

10 

lOf 

10 

9.10 

10 

10 

8 

9 


11  20  26.85 
11  20  33.53 
11  20  51.91 
11  20  58.48 
11  20  59.88 
11  %i  6.79 
11  21  19.61 
11  21  34.28 
11  21  38.94 
11  21  43.38 
11  21  44.16 
11  21  &6.37 
11  22  10.67 
11  22  3«.02 
11  23  4.49 
11  23  23.11 
11  23  41.74 
11  28  46  19 
11  28  56.39 
11  24  4.59 
11  24  20.29 
11  24  27.13 


tf 


+  3.080 
3.064 
8.061 
3.081 
1.060 
8.078 
8.066 
3.076 
3.072 
3.059 
3.070 
3.066 
3.066 
3.062 
3.072 
3.062 
3.065 
8.065 
3071 
3.070 
3.067 
3.060 


o 

+  2 

-  1 

-2 

+  2 

-  2 

+  2 

-  1 

+  1 

+  0 

-  2 

-  0 

-  1 

-  1 

-  2 

+  0 

-  2 

^  1 

-  1 

+  ^ 

-  0 

-  0 
^  2 


f      n 

IT  57.4 
38  45.2 
27  143 

41  48.4 

42  56.9 
1  48.5 
1  31.2 

88  19.1 

29  2.4 
58  42.4 

1  23.3 
12  59.0 
12  59.5 
10  34.2 

30  52.1 
1  42.2 

27  44.7 
23  31  2 
12  8.7 
3  49.7 
57  16.9 
42     5.8 


19.757 

19.tfft8 
19.713 
19.715 
19.765 
19.7<6 
19.770 
19.773 
19.775 
19.7t6 
i9.7t6 
19.779 
19.782 
19.789 
19.795 
19.799 
19.804 
19.805 
19.807 
19.809 
18.812 
19.814 


232. 

(276.) 
(287.) 
L 

(237.)  8. 
IL       B.  LI. 

in. 

IV. 

V.  B.  lil. 
(237.) 

VI.  B.  LI. 
(280.) 
(278.) 
(284.)  B.  LI.  R. 
(89.) 

(284.)    B.S. 
(280.) 
VII. 

vni. 

(85.) 

IX.  S.  R. 

X.  B.  LI. 


I.(163)-O.18+1.4;(164)+0.05+1.7;(165)+0.O9-3.0.  IL  (163) -0.21 4-0.9 
(232) +  0.08 +0.4;  (527)H-0.12-1.4.  IIL  (278) -0.09 +0.3;  (280) +0.10 -0.4 
rV.  (232) -0.07 +  1.7;  (527) +0.08 -1.6.  V.  (528) -002 +  1.3;  (529)+003-1.2 
VI.  (85)  0.00  -  1.1 ;  (86)  +  0,07  +  4.3 ;  (87)  -  0.14  +  0.8;  (88)  -  6^27  -  0.5 
(89)  -  0.12  -  0.8 ;  (231)  +  0.47  -  5.8 ;  (276)  +  0.05  -  1 .5 ;  (277)  +  0.07  -  2.4 
(278)  -  0.04  -  0.5;  (280)  +  0.10  +  0.8  (281)  -  0.05  -  Ol  (440)  -  0.06  -  0.1 
(525)  +  0.05  +  1.4;  (526) -0.06 +  1.5;  (529)-0.03  — .  VIL  (278)  +  0.10  +  1.3 
(280) -0.09 -1.4.  VIIL(86)  +  0.06-1.4;  (231)-0.06  +  1.5.  IX.  (81) -0.16 +  0.4 
(276) -0.1 1-2.2;  (277) +  0.35 -3.0;  (278)  + 019  + 19;  (280)  +  0.42  +  0.2 
(281) -0.18- 0.7;  (284) -0.27 +  0.3;  (440) -0.17- 1.8;  (524) -0.20+ 1.5 
(525) -0.07 +  1.1;  (526)  0.00  +  0.1.    X.  (237) -0.11 +0  6;  (284) +  0.12 -0.6! 


m 


AR.  1850 


1850 


Fräcession    Declinatiaa 


I89O 


10  11  24  27.06 
11  24  37.28 
11  24  55.^8 
11  25  4.68 
11  25  20.62 
11  25  a8.32 
11  25  42.42 
9.  lOJll  25  49.92 

16  11  25  5d.l6 
Ml  26  46.44 
11  27  3.61 
il  27  7.91 
11  27  12.90 
11  27  36.86 
11  27  55  59 
11  27  55.69 
11  27  57.30 
11  28  3.74 
U  28  6  48 


9.10 


9 

8.9 

9 

10 

10 

9.10 

9 

9.^ 

10 

tf 


-]^  3.060 
3.072 
3.079 
3.068 
34)78 
3i>68 
3i)77 
3.079 
3.072 
3,072 
3.079 
3J064 
3.066 
3^71 
aX)76 
a.065 
a.068 
3.077 
3.074 


O     r       rr 

^  2  42  14.8 
+  0  25  12.2 
+  2  10  12.7 

-  0  36  58.0 
4*  2     6  53.9 

-  0  48  30.4 
+  1  37  53.2 
+  2  10  10.5 
+  0  31  23.7 
+  0  21  14.2 
+  2  19  32.3 
4-  1  39  47.2 

-  1  24  3.6 
-f*  0  16  35.2 
+  1  38  36.5 

-  1  46  25.5 

-  0  44  46.0 
+  2  1  10.9 
4^  }     2  23.2 


Präcession 
1850 


i^saaR 


BP 


Bemerkungen 


ft 


-  10.814 
19.816 
19.820 
19.822 
.193?5 
19.830 
19.830 
10.832 
19.633 
19.844 
19.848 
16.849 
19.850 
10.854 
^9.858 
19.858 
19.868 
19.860 
Ip.OOO 


I. 

IL 
IIL 
IV. 
V. 

VL    B 

(163.) 
(88). 

VII. 
VUI. 

IX. 
X. 

XL 
XU. 
XIIL  B.  S. 

(8i.) 

XIV.  s. 

XV.  B. 


B.S. 
Iil.  & 
B.LI. 
B. 

B.U& 


B.L1. 
B.U 


L  (237)-0.02-0.4;(284)+0.02+.Q.3.  IL  (87)-0.06-1.9j(88)-0.17+1.0 
(89)-0.0l  0.0;  (527) +  0.19 -0.9;  (528) +  0.04+ 1.6.  IIL  (163) -0.04- 1.4 
(164) -0.52 +  1.2;  (165) +  0.25 +  0.4;  (232) +  0.24  + 0.1 ;  (529) +  0.09 -0.5 
IV.  (85) -0.02 -1.7;  (278)  0.00  +  3.7;  (280) +  0.02 -2.1.  V.  (i63)-0.18-0.7 
j  (165) +  0.26 -0.4;  (232) -0.10 +1.8;  (529) +  003 -0.7.  VI.  (163)  +  0.13  +  0.2 
(527) +  0.03 +  0.5;  (529) -0.15 -0.6.  VIL  (85)-0.11  +  1.8;  (89)  +  0.12-0.7 
(231)- 0.02 ^1.0  VJIL  (162) -0.22 +0.8;  (163) +0.26 -0.6;  (164) +0.24-0.6 
(232) «0.26+0. 6.  IX.  (276) -0.06 -1.6;  (278) +  0.17 +  0.4;  (281) - 0.11 -0J2; 
(284) -0.10 -1.3;  (440)  +  0.22  +  3.2  ;  (526) -0.12 -0.6.  X.  (81)  -  0.33  -  2.2 
(277) +  0.16 -0.6;  (278)+ 0.23  + 1.4  ;  (280) -0.06  + 1.8;  (281) -0.09 -2.2 
(284) [-0.57] -0.2;  (440) +0.10 [-35.3];  (525)  +  Q.07  +  2.3.  XL  (85)-0.17+3.6 
(88) -0.10 +  3.1;  (89) +  0.10 +0.1;  (91)  +  0.05  -  0.7;  (231)  +  0.14  -  6.1 
XIL  (163)+0.01-1.3;  (527)  0.00+1.3.  XIIL  (278)[+0.64]+1.4;  (280)+0.18+1.7 
(284)  -  0.08  +  0.7 ;  (440) +  0.19 +  0.9;  (524)  -  0.41  -  2.0 ;  (523) +0.01  -  1.3 
(526)+0.1 1-1.4.  XIV.  (163)+ 0.02 -2.2 ;  (232)-^.01+2.3.  XV,  (528+0.14+1.3 


(529)-0.13-1.2. 
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Declination 
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Bemerkungen 


3385 
3386 
3387 
3388 
33^9 
3390 
3391 
3392 
3393 
3394 
3395 
3396 
3397 
3398 
3399 
3400 
3401 
3402 
3403 


9 

9 

9.10 

4  5 

4.5 

10 

9 

9.10 

9 

9.1Ö 

9 

9.  lOi 

9.10 

9 

9 

10 

9 

9.10 

10 


11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 


28  27.06 
28  39.47 

28  51.53 

29  16.17 
29  16.10 
29  17.03 
29  36.11 
29  37.33 
29  38.32 
29  45.54 
29  46.53 

29  49.44 

30  1.43 
30  3.54 
30  14.00 
30  16  65 
30  21.97 
30  27.90 
30  35.13 


+  3.071 
3.0T5' 
3.0^2 
3.071 
3.071 
3.065 
3.071 
3.070 
3  079 
3.064 
3.069 
3.071 
3.079 
3.071 
3.070 
3.072 
3.068 
3.079 
3.071 


+  08  2t.4 
+  i  25  37.3 
r-  2  45  18.3 
+  00  14.9 
+  00  15.0 

-  1  52  44.1 
+  0  15    7.3 

-  0  14  50.1 
+  2  46     1.9 

•-2     3  36.6 

-  0  39  10.1 
+  0  17  3.8 
+  2  59  17.5 
+  09   — 

"  0  19  15.8 
+  0  93  28.3 

-  0  46  29.5 
+  2  45  26.3 
+  e  21  11.6 


-  19.864 
19.867 
19.869 
19.874 
19.874 
19.874 
1 9.879 
19.879 
19.879 
19.880 
19.860 
19.880 
'  19.883 
19.884 
19.886 
'  19.886 
■  19.887 
19.888 
19.889 


i. 


Ö. 


II. 
IIL 

(85.)    B.R. 

IV.  LI.  R. 
(284-.) 

V.  '     LI. 
Vi. 

vn.   B. 

(284.)   Ll.S. 

vni.  B. 

IX.       LI. 
X. 

(91.) 

XL      B.  LI. 

im 

xn.   B. 
xm.  B. 

(88.) 


L  (86)  -  0.09  +  3.3 ;  (88)  -  0.23  +  1.8;  (89) +  0.11 +  0.8;  (91 +  0.03-0.1 
(231)+0.16-5.7.  IL  (232) -0.06 +  0.8;  (527) +0.07 -0.7.  IIL  (237) -0.06 -0.4 
(284)  +  0.06  +  0.3.    IV.  (88)  +  0.03  — ;   (89)  +  0.12  -  1.6;   (91)  0.00  +  1.2 

(231)  -  0.06  -  3.7;  (277)  +  0.06  -  4.3 ;  (280)  +  0.08  -  0.1 ;  (281)  -  0.15+  0.1 
(440)  +  0.08  +  6.3 ;  (524)  -  0.53  0.0 ;  (525)  +  O.IÖ  +  2.7;  (326)  -  0.02  -  0.6 
(528) +  0.15  — ;  (529) +  0.11  — .  V.  (527) +  0  01  -  1.0;  (528)  +  0.06  +  0.3 
(529)  -  0.07  +  0.8.  VL  (81)  - 0.08  +  0.8;  (231)  +  0.06  -  2.1 ;  (278)  +  0.03  +  1.2 
VIL  (162) -0.07 -1.5;   (163)-0.06-0.2;    (164)  +  0.15  +  0.8;    (165)-0.03  +  1.0 

(232)  +  0.01  — .  VIIL  (280) +  0.03 -0.5;  (440) -0.03 +0.4.  IX.  (85)+0.10  +  l.l 
(524)  -  0.55  -  0.3 ;  (525) +  0.10 +  0.4;  (627)  +  0.23  -  1.5;  (529) +  0.13+ 0.4 
X.  (163) -0.06 +  2.3;  (164)  +  0.15-3.0;  (232) -0.08 +0  6.  XL  (81)-0.28-0.4 
(231)  +  0.19-3.6;  (277) +  0.20 -2.3;  (278) +  0.05  + 1.7;  (280) +  0.25  + 3.9 
(281)-0.24  +  l.l;(526)-0  19-0.1.  XIL  (277) -0.03 -4.7;  (278)  +  0.1 1  +  0.4 
(280)  +  0.29  +  1.7;(281)-0.15  +  1.8;(440)-0.20  +  1.0.  XIIL  (162)  0.00  +  0.2 
(163)  +  0.08  -  1.1 ;  (165)  +  0.10  -  2.0  ••  (232)  -  0.16  +  3.1: 


i&i 


a 
a 


CO 
tO 

u 
O 


AR.  1850 


Pr&cession 
1850 


Dedination 
1850 


Pr^oessioa 
1850 


Bemerkungen 


3405 
3406 
3407 
3408 
3409 
3410 
3411 
3412 
3413 
3414 
3415 
3416 
3417 
3418 
J3419 
3420 
3421 
3422 
3423. 
3424 


7 

9.10 

10 

10 

9.10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

9 

9 

10 

8.9 

7.8 

10 


11 


10 

9,10 

7 


11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

lil 
11 
11 


30  44  24 

31  219.30 
31  35.49 
31  42.98 
31  42.97 
31  44.12 
31  48.24 

31  49.13 

32  4.93 
32  552 
32  28.72 
32  33.00 
32  37.41 
32  37.46 
32  4151 
32  42.76 
32  49.21 

32  50.33 

33  S.48 
33  13,49 
33  14.90 


f» 


+  3.066 
3.065 
3.076 
3.077 
3.071 
3.077 
3.071 
3.065 
•  3  069 
3.0S4 
3.064 
3.068^ 
3.077 
3.064 
3.0T7 
'3.075 
3.075 
3.068 
3.069 
3.065 
8^71 


o     f     t» 

-  1  36  18.4 

-  1  45  26.1 
+  1  48  4.9 
+  2  15  18.2 
+  00  53.5 
+  2  22  36.9 
4-  0  12  18.2 

-  1  53     3.3 

-  0  36  30.6 
•-2     9  33.9 

-  2    9  38.9 

-  1  5  28.3 
+  2  25  52.6 

-  2  29  10.6 
+  2  25  48.8 
+  1  47  1.9 
+  1  41  57.5 

-  1     0  20.6 

-  0  41  30.3 

-  1  56  53  6 
+  09  29.2 


19.891 
19.899 
19.900 
19.902 
19.902 
19.902 
19.903 
19.903 
19  906 
19.906 
1^9.910 
19.911 
19.912 
19.912 
19.913 
19.913 
19.914 
19.914 
19.917 
19918 
19.918 


1.        B.  LI. 
II.'  ■    B.  LI.  S. 

iir.  •   B. 
iv.' 

V. 

(164.) 

(91.) 

(284.)    B. 

VL       B. 

(284.) 

(2Ö4)     S.      • 

(81.) 

(232.) 

C^84•.)   B.      • 

VII.  Bu  tl. 

VIII.  B.  LI. 
IX. 

X.        B.  S. 
(526.) 
(284.)   R., 
XL       B.9. 


L  (278)+0.23  +  1.6;  (281) -0.25 -0.1;  (284) -0.13 -3.2;  (449) +0.02+2.4 
(524)  [-0.72] -0.7;  (525) +0.15 -0.1.  IL  (277) +  00 1-2.2 5  (280) +  0.37+0.1 
(284) -021  0.0;   (440) -^  Ü.15  +  1.4;   (524)  +  0.17-0.2;   (525)  -  0.10+ 0.4 
(526)- 010  +  6,3.    m.  (}62)-^  0.17 -2.6;  (l<^3) +0.16 -0.8;  (232) -0.14 +3.8, 
(527)+0.11-0.8;  (328) +0.06 +0.6  ;(Ö29)+0.01 +0.1.     IV.  (163) +0.12  O.O5 
(164) -0.12 +  (23.5).  V,  (8S)  +  0.D5  ^1.4;  (8e)-0.(fö  +  1.4.  VL  (81)-9.t9-2.9; 
(277) +  0.31 -3.2;    (278)  +  0.13+ 1.7;    (280)  +  002  +  3.0 ;    (^81) -0.19 -2.9. 
VIL  (163)-0.15-2.1 ;  (164)+a25+0.9;  (165)-0.09  +  l.l.  VÜL  (162)6j00-ie^ 
(163) +0.04 +  0.9;  (232) -0.09 +2  5^  (527) +  0.05 -1.8.    IX.  (162) +0.04 -1:3; 
(163)-0.03  +  1.4.    X;  (81) -0.18  + 0.2;    (277)  O.00-2«;  (278)  +  0. 10 -  9,2 ; 
(280)  +0.39-6.9;  ^m)  -  0.08  +  4.4^  (440)  -  0.09  +  0.7;    (526)  -  0.10-0.2. 
XI.   (86) +0.09  +  0:8;  (88) -0.09+0.6;  (89) +9.02-1.5;  (94) -0.04-9i8; 
(529) +  0.04 +  0.8.  '  .  . 


löft 


»4 


i 


3425 
3426 
3427 
3428 
3429 
3430 
3431 
3412 
3433 
3434 
3435 
3436 
3437 
3438 
3498 

344Q 
3441 
3442 
3443 


4) 
00 

w 


AB.  1850 


h 
d. 10  11 


9.10 

10 

10 

9 

7.8 

9.10 

9 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

9.10 

8.9j 

8 

8.9 


11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 


33  39.03 

33  46.58 

34  0.72 
34  27.19 
34  47.66 

34  56^1 

35  10.71 
35  16.81 
35  39«04 
35  45.f  4 

35  50.74 

36  4.22 
36  9.90 
36  12.75 
36  35.64 
36  45.49 

36  55.54 

37  20.92 
37  24.16 


Prfteessioa 

1850 


ft 


4-  3.068 
3.075 
3.075 
3.075 
3.065 
3.070 
3.064 
3.078 
3i)73 
3.070 
3.078 
3.068 
3.067 
3i)77 
3.074 
3.072 
3.069 
3.071 
3  076 


DeclinatioA 
1850 


Ott* 

-  0  56  38.6 
4-  1  47  0.8 
+  1  49  34.8 
4.  1  50  35.4 

^  2  9    7.2 
^06  20.6 

-  2  42  36.0 
+  2  53  11.9 
+  1  1     7.5 

-  0  6  47.6 
+  2  45  17.9 

-  1  0  26.5 

-  1  30  49.3 
-f.  2  37  3.8 
+  1  35  33.4 
+  0  31  12.3 

*-  0  33  8.5 
+  0  19  9.1 
-f  2  24  38.7 


Pr&cession 
1850 


9M 


Bemerkangen 


19  923 
19.924 
19.926 
19.931 
19.934 
19.935 
19.938 
19.938 
19.942 
19.943 
19.944 
19  946 
19.946 
19.947 
19.950 
19.952 
19.953 
19  957 
19.957 


L 

IL 

UL 


B.LI. 
B.  S. 
B. 


(163.)  B. 

(284.)  S. 

IV. 

(237.)  B.  U. 

V. 

VI.      B.  S. 

VIL     S. 

(164.) 

(284.) 

vm. 

(165.) 

(162.) 

IX. 

X.       LI. 

XI^     LI 

XU.     B.  LI 


L  (81)-0.13-1.4;(277)4-0.14-2.0;  (278)  +  0.06  +  1.9 ;  (280)+0 31 4-2.2 
(281)[-0.69]-3.7;  (284) -0.22 4- 1.4;  (440) -0.16  4- 1.5.  IL  (162)  4*  0.07  -  0.9 

(163)  4-  0.04  4-  2.6 ;  (232)  -  0.18  4- 1.6  ;  (527)  4-  0.08  -  0.7 ;  (529)  -  0.02  -  2.8 
UL  (162)4-0.04-2.0;  (163) 4-0.07+0.1;  (232) - 0.05 +0j6;  (527)4-0.024-1.3 
(529)  -  0.10  4-  0.2.  IV.  (81)  -  0.26  -  2.3 ;  (86)4-0.03  •  0.6 ;  (88)  - 0.38  Hf-  0.8 
(89)  -  0.06  -  1.8;  (91)  -  009  O.O.;  (277)  +  0.07  -  5.3;  (278)  +  0.03  +  1.7 
(280)+O.24+3.0;  (281)+ 0.36+ 1.0  ;  (418)+ 0.19  +  1.8;  (440) -0.14 +  2.2 
V.(163)-O.Ol  +  1.85(l64)-O.27-2.3;(165)+0.28+0.6.  VL  (527)+0.10-0.l 
(528) -9.17 +0.3;  (529) +  0.06 -0.2.  VIL  (81)-0.1l  -  1.8;  (86)  +  0.16  +  IJJ 
(88) -0.15  +  1.5;  (89) -0.01  -0.4;  (91)  -0.02  -  1.2;  (280)  4-  0.11  +  0.8 
VOI.  (278) -0.06 +  1.2;  (280) -6.06 +0.5;  (281)+0.27+0.«;  (284) -0.40 -2.6 
(440)  +  0.18  +  1.5;  (526)  +  0.05-l.l.  IX.  (88) - 0.09  +  1  2 ;  (91) -0.03- 1.4 
(527)  +  0.1 1  +  0.3.  X.  (81)  -  0.40  -  4.3 ;  (278)  +0.28  -  0.7 ;  (280)  0.00+  L6 
(281) -0.05  +  2.8;  (4l8)+0.18  +  0.4  XL  (88)-0.12  +  0.3;  (91) 4-0.06  4J- 0.2 
(29i)  +  0.17-4.6;  (527)+0.0i  +  1.4;  (528) -0.10  +  2.7.  XIL(163)+0.1d-1.6 

(164)  -  0.13  +  1.3;  (165)  -  0.03  +  0.2. 


159 


»4 

a 
§ 


S 

u 

O 


aa! 


AR.  1850 


3444 

3445 

3446 

3447 

3448 

3449 

3450 

3451 

3452 

3453 

3454 

3455 

3456 

3457 

3458 

3459 

3460 

3461 

3462 

3463 

3464 

3465 

3466 

3467 

3468 


10 

» 

10 

10 

10 

9.10 

9 

8.9 

8 

9 

10 

9 

9 

9 

9.  le 

10 
9 

10 
9 

10 

9.1Ö 

9 

6 

10 
9.10 


11  37  24.70 
11  37  25.82 
11  38  20  02 
11  38  27.72 
11  38  33.80 
11  38  35  57 
11  38  36.07 
11  38  39.75 
11  38  49.96 
11  38  57.67 
11  39  13.09 
11  39  19.76 
11  39  27.98 
11  39  33.90 
11  39  35.38 
11  39  39.89 
11  39  44.82 
11  39  54.03 
11  40    5.91 
11  40    6.43 
11  40    7.60 
11  40  45.96 
11  41  22.54 
11  41  25.48 
11  41  36.33 


Prieession 
1850 


DecliDation 
1850 


Pr&oessiOD 

1850 


» 


"f  8.066 
3.075 


3.070 

3.076 

3.07% 

8.075 

3.066 

3.064 

9.070 

3.076 

3.069 

3076 

3.076 

3.072 

3.066 

3.077 

3.075 

3.072 

aro69 

3.065 
3.066 
3.072 
3.072 
.3066 


-  2  4  47.1 
+  1  44  33.4 

3.071   |-f  0    0  54  0 

-  0  8  51.2 
4-  2  22  30.3 
+  0  39  39.5 
4-  1  44  33  1 

-  2  10    6.5 

-  2  54  23  7 

-  0  7  12  3 
+  2  26  15.2 

-  0  47  48.8 
+  2  20  42.1 
-f  2  22  27.5 
+  0  40  26.7 

-  2  15  6  6 
+  2  50  43.4 
+  2  20  42.5 
-f  0  30    8.4 

-  0  35  51.6 

-  2  51  49.3 

-  2  24  17,1 
+  0  30  54.1 
+  0  29  40  7 

-  2  28  37.3 


-  19.957 
19.957 
19965 
19.966 
19.966 
19.967 
19.967 
19  967 
19.969 
19.970 
19.972 
19.973 
19.974 
19.974 
19.975 
19.976 
19.976 
19.977 
19.979 
19.979 
19.979 
19.983 
19.967 
19.988 
194»89 


Bemerkangen 


(284.)  B. 

I.        B.  LI.  S, 

(278.) 

(81.) 

IL      B. 

in.    8. 

(162.) 

(264.)  B.  S. 

(237.) 

(88.) 

(164.) 

IV.      B.  S. 

V. 

(162.) 

VI. 

(284.) 

VII.    B.S. 

(164.) 

(91.)    B. 

VIII. 

IX. 

(284.)  B.  S. 

X.        B.  Ia.  S« 

(231.) 

(284.) 


I.(163)~0.05+1.8;(232)-O.13^2.3;(529)-h0.19+0.6  II.(164)+0  03-l.ö 
(165) -0  02 +  1.1.  IIJ.  C91)-0.01+0.6;  (231) +  0.06 -4.3;  (527)- O.Ol +2.4 
(529) -0,04 +1.2.  IV.(86)  +  0.02  +  1.2;  (231)-0.26-3.2;  (278)+0.15 +0.1 
(280) -0.08 +0  4;  (281) +  0.32 +  0.6;  (526)-0.10+0.4.  V.  (163) +  0.22 -4.7 
(165)-0.21+4.7.  VI.    (91)+0 07-2.1  ;(529)-0 06+2.1.  VII.  (163)-0.07-2,1 

I(165)+O.03  + 1.1.   VIII.  (81)+0.07-0.1 ;  (231)- 0.07+0.1 ;  IX. (237)+0.03+0.7 
(284)  -  0.02  -  0.8.  X.  (86)  +  0.16+0.1 ;  (89)+  0.04  -  1.6;  (91)  -  0.02  +  1.6;. 
(231)- 0.06 -3.4;  (528) -0.1 1  +  3.1. 


m 


> 

Nummer 

Grösse 

AB.  i86tf 

Präcessioii 
1850 

DeplinaUoft 

t850 

Präcession 
f850 

Bemerkungen 

3469 

.9 

11  41  56.15 

+  ?:067 

O        f       tt 

-  iM  42.6 

7  ii'^n 

I. 

3470 

10 

11  42     7.56 

3.069 

•      > 

-  0  58  39.8 

19.^93. 

u.  s. 

3471 

to 

11  42   .8.89 

.  .  a.o?? 

+  P  97  47.5 

.  1 

ni, 

3472 

8 

11  42  .44.41 

3.073 

+  1  U  45.4 

.,  19.997 

(»0 

3473. 

9 

11  42  44.48 

.    3.070 

-.0.2p  11.6 

19  997 . 

IV. 

3474 

8.Ä 

11  42  4^.33 

.     3i0Q8 

-  1.  34  59.2 

19.097 

• 

V.   B.S. 

3475 

4.5 

11  i^  52.72 

,     3,075 

+  .2  86  37.4 

.    19.9^8 

.VI.  B.US.R.' 

(284.)               j 

3476 

.iö 

11  43    8.54 

ai)67 

-  1  56  42.2 

20.090 

3477 

10 

11  43  28.98 

3,075 

+  2  .37    9.8 

20  002 

VII. 

3478 

10 

11  43  30.30 

3.069 

-  1  .  Q  45.0 

20.003 

(«80.) 

3479 

9.10 

11  43  45.74 

3.068 

-  1  35    0.6 

20.004: 

(«86.) 

3480., 

9.J0 

1 1  43  59.48 

3.069 

-  1     0  42.5 

20.006, 

VIII.  S.          1 

3481 

IP 

11  44  34.62 

3.072 

'         i 

+  1.4  48.6 

20.010. 

nt   s.        < 

3482 

9.10 

11  44  54.00 

3.071 

+  0  15  58.7 

.     20012 

X. 

3483 

« 

11  45  16.82 

3,070 

-  0  26  17.4 

20.013; 

XI.      ;     S 

3484 

1« 

11  45  30.01 

3^75 

+  2  57  21.3 

20.015 

(104.)                ! 

3485 

« 

11  45  54.59 

ß.073 

+  fl.34    7.9 

20.017 

(88.)                ! 

1 

3486 

1« 

11,45  54.84 

3.073 

+  1  54  33.1 

20.017 

(lß3.)       .          1 

3487. i 

10 

11  45  55.10 

a.06a 

-.0  52  47.1 

.     20.Pf7| 

(81.) 

3488 

'.« 

11  45  57.28 

3.06a 

-.19  58.4 

20017 

(280.) 

3489 

8 

11  4S     9.78 

3.072 

+  1.23  11.6 

20.018 

XIJ.    B.LI.S.J 

3490 

8 

11  A%  M-72 

3.066 

-  2  56  21.9 

20.018 

XIII.  BLLS 

3«1 

19 

11  46  18.50 

3.06d 

-  0  56  44.8 

20.919 

(81.) 

I.  ( 
II.  (81 

IV.  (81 

(284)- 
(232) - 
(278)- 
X.  (8J 

(528) 

278)  + 
l)-0.0( 
9)  +  0.J 
0.44- 
0.12- 
f0  32 
^)-0.0 
^0.05-- 
O.CO-( 

0.13-0.6;  (28 

5  +  09;  (280)- 
22  +  0  9;  (280) 
Ö.2;  (418) +  0 
1.0.  VI!.  (165) 
+  1.1;   (284)- 
t  +  18;   (89)4 

6  8;  •(27&)  +  0 
).4;   (529) -0.1 

0)  +  0.02  + 
fO.07-1.0. 
+0.15  +  1. 
.47-0  5.     \ 
+0.14+0. 
0.28-0.7. 
-0.01-12; 
33  +  2.1;  (1 
3  +  1.1.     X 

0.8;  (284) -0.1 
III.  (91)  +  0. 
1;  (281)-0.36 
^I.  (l63)  +  0.0: 
6;(232)-0.14- 
IX.  (231)  +  0. 
(91)  +  0;01- 
>80)    0.23  +  2 
III.  (237) -0.0 

6-1.4;  (4l^ 
01-2.4;  (22 
-2.0.  V.(27 
J  +  16;  (16 
-0.5.  VIIl.  ( 
18-3.8:   (2J 

O.e.   XL  (e 

6.    XII.  (23 
i  +  t.8;   (2; 

• 

))+0.18-^ 
ll)-0.01- 
'8) -0.04- 
5)+0.lO 
81)-0.05 
i2)-0.18- 
;i)-0.13- 
I2)  +  013 
J8)+0.01 

h2.4. 
-2.5; 
-0.6; 
-05; 
~  0.5 ; 
1-3.9. 
-1.9; 
-0.6; 
-1.9.1 

j 
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\ 


Vi 

a 


3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3502 
3503 
3504 
3505 
3506 
3507 
3508 
3509 
3510 
3511 


9 

aO 
U 


AR.  1850 


9.10 

8.9 

9 

10 

8 

9.10 

8.9 

9 

8 

9 

10 

10 

9 

9.10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 


11  46  18.67 
11  46  21.63 
11  46  58.24 
11  47  2.09 
11  47  9.89 
11  47  13.93 
11  47  20.24 
11  47  22.98 
11  47  40.31 
11  47  43.47 
11  47  55.42 
11  48  0.88 
11  48  20.52 
11  48  25.67 
11  49  1.17 
11  49  22.02 
11  49  22.29 
11  49  42.95 
11  49  58.26 
11  50  32.36 


Prfteession 
1850 


Beclination 
1850 


f» 


+  3.071 
3.070 
3.069 
3.074 
3  070 
3.068 
3.071 
3.073 
3.073 
3.073 
3.071 
3.073 
3.070 
3.070 
3068 
3.072 
3.073 
3.072 
3  071 
3.073 


ft 


-f-  0  18  18.8 

-  0  12  15.8 

-  0  51  46.7 
4-  2  20  39.8 

-  0  36  11.9 

-  1  32  20.8 
+  0  16  44.0 
+  2  9  5.9 
+  25  55.3 
+  1  55  55.6 

-  0  14  3.4 
+  2     9    8.1 

-  0  36  19.6 
+  02  10.8 

-  1  56  26.4 
+  1  27  36.9 
4-  1  48  45.8 
+  0  57  10.1 
+  0  39  20.7 
+  1  42  21.2 


Prftoession 
1850 


20.019 
20.019 
20  022 
20.022 
20.023 
20.023 
20.024 
20.024 
20.025 
20.026 
20.027 
20027 
20.029 
20.029 
20.032 
20.034 
20.034 
20.035 
20.036 
20.038 


Bemerkungen 


I. 

IL      B.  LI. 

(86.) 

(164.) 

IIL     B. 

IV.     B.  3. 

V-       B.  LL 

VI.      B.  LL 

(232.) 

VIL     B.  LI 

VIIL 

(164.) 

DL     LI. 

X. 

(284.)  B. 

(529.)  S. 

(232.) 

XL 

(231.) 

XIL     B.  LI. 


L(88)+0.10-1.8;  (231)-0.09  +  1.8.  IL  (89) -0.04 -0.9;  (91)+0.13-2.5 
(92)  -  0.26  +  1.9;  (231)  +  0.12  -  3.1 ;  (278)  -  0.19  +  0.9;  (280)  0.00  -  0.5 
|(281)+0.084-2.6;  (418)-|.0.33+.1.6;  (440) -Ol 5 +0.3.  IIL  (231)-0.3l-3.9 
(278) -0.03 +  2.7;  (280) -0.0 1+0.7;  (281) +0.09 +0.8;  (418) +  0.39 +  3.1 
(440)  0.00  +  1.6;  (526) -0.07 -2.2.  IV.  (278) +  0.34+0.1;  (281)+0.12  +  0.6 
(284) -0.26 +  1.0;  (285) -0.21  -  1.9.  V.  (88)  -  0.08+ 1.4;  (89)  +  0.10- Ol 
(91) +  0.12 -3.3;  (526)- 0.15+2.1.  VI.  (163)+0.06 -1.8;  (164)+0.10  +  0.5 
(232) -0.24-0.4;  (d29)+0.07+1.7.  VIL  (528) +0.07 -0.7;  (529) -0.07 +0.8 
Vin.  (81) +  0.11 -1.4;  (89) +  0.13 -1.0;  (91)  -  0.07  +  2.3;  (92)  -  0.16 — 
IX.  (231)000-5.3;  (278) +0.12- 2.1 ;  (280) -0.10+0.4;  (281)+0.22  +  0.5 
(440)  -  0.15  +  0.1;  (526)  -  0.32  +  5.6.  X.  (81)- 0.15-2.4;  (88)-0.12+0.1 
(91) +  0.08 +  5.5;  (231) +  0.18 -3.3.  XL  (91) +  0.21 +  1.5;  (92)-006-1.8 
(231) -0.15+0.3.  XIL  (163)  0.00-1.3;  (529)  -  0.01+1.0;  (530)  0.00+0.3. 


■ 
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1 

AR.  1850 

Pr&cessioii 
1850 

i  Declination 
1850 

Präcession 
1850 

Bemerkungen 

3512 

10 

11  50  42.29 

+  3.071 

O     t       tt 

+  06  27.8 

-  20.038 

I. 

3513 

10 

11  50  53.06 

3.073 

4-  1  42  24.6 

20.039 

(163). 

3514 

9.10 

11  51     6  48 

3.070 

-  0  11  48.6 

20.039 

II.       S. 

3515 

7 

11  51  23.17 

3,072 

-f  1  21  53.0 

20.040 

III.     B.Ll.S. 

3516 

10 

11  51  23.78 

3.072 

+  1  59  46.3 

20.040 

(165.) 

3517 

9 

11  51  33.62 

3.068 

-  2  29     9.1 

20.041 

IV.      LI.         1 

3518 

8 

11  51  38.38 

3.071 

+  0  61  21.1 

20.041 

(91.) 

3519 

9.10 

11  51  39.43 

3.070 

-  0  45  56.0 

20  041 

V. 

3520 

7.8 

11  51  43.19 

3  073 

+  2  39  49.6 

20.041 

VI.      B. 

3521 

10 

11  51  48.59 

3071 

+  06  19.9 

20.041 

(92.) 

3522 

9.10 

11  51  52.13 

3.071 

+  1     0    4.5 

20.042 

VII. 

3523 

6 

11  51  53.58 

3.070 

-  1     4  55.1 

20.042 

VIIL  B.LI.    1 

3524 

10 

11  52  12.45 

3.069 

-  1  51  22.7 

20.043 

(278). 

3525 

10 

11  52  18.34 

3.072 

+  22  51.7 

20.043 

IX.      B. 

3526 

10 

11  52  21.42 

3.069 

-  1  24  33.7 

20.043 

X. 

3527 

9 

11  52  43.83 

3.071 

+  08  39.1 

20.044 

XI.      B. 

3528 

10 

11  52  56.01 

3.072 

+  28  53.0 

20.045 

(163.) 

3529 

10 

11  53  15.44 

3.070 

-  0  23  49.5 

20.046 

XIL 

3530 

10 

11  53  19.11 

3.072 

+  2  42  20.4 

20.046 

(165.)  B. 

3531 

7.8 

11  53  21.02 

3.070 

-  0  55  46.2 

20.046 

XIU.  B.L1.R. 

3532 

9.10 

11  53  23.50 

3.070 

>  0  45  11.0 

20.046 

XIV. 

L(91)-0.05+4.4;  (231)+0.05-4.3.  IL  (88) -0.09 +0.6;  (92) -0.29 +3.0; 
(231) +  0.36 -2.5;  (278) +  0.06 -0.4;  (526)  -  0.03  -  0.8.    IIL  (527)  -  0.03  -  0. 1 
0.10  +  0.3;  (529)-0.06+0.8;  (530) - 0.02 - 0.9   IV.  (237) -0  01 +0.9 


(528) 

(238) +  0.28 -1.5;  (284) -0.20 

(231) 


1.4;   (285)  -  0.06  -  0.7.    V.  (89) -0.29 


1.2 

030-1.3.  VL  (163)  +  Ö.09-1.8;  (165)  +  0.19-1.1;  (616)-0.10+1  4 
(617)-'0.17  +  1.7.  VIL  (91)+0.02  +  1.3.;(529)-0.02-1.2.  VIIL  (81)+0.12-1.2 
(278)  -  O.Ol  +  0.2 ;  (280) +  0.38 +  0.9;  (284) -0.23 +  0.4;  (285) -0.15 -2.7 
(440) +  0.10 +  2.4;  (526)-0.17+0  5.  IX.  (163) -0.08 -1.0;  (527) +0.09 +1.0 
X.  (278)+0  08+0.2;  (284) -0.07 -1.8;  (526) -0.02 +  1.6.  XI.  (88)-0.08+8.3 
(92) -0.22 -0.5;  (231)  +  021 -6.5;  (528) +  0 09  -  1.2.  XIL  (89)  +  0.0l -1.3 
(92)  0.00  +  1.3.  XIIL  (81)-0.05  +  1.0;  (278) +  0.2 1-0.5;  (280) +  0.34 -2.9 
(284)-0.13  +  1.7;  (285)  +  0.10  -  1.4  ;  (440)  -  0.31  +  3.1  ;  (526)  -  0.09  -  0.2 
(531).0.09-1.2,   XIV.  (278) -0.02 -0.3;  (280) +  0.36 +  1.4;  (526) - 0.35  - 1.2! 
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Nummer 

AR.  1850 

Präcession 
1850 

Decliaation 
1850 

Präcession 
1850 

Bemerkungen 

3533 

9 

h 

53  27.97 

+  3.069 

O       »            9t 

-  2  44    9.2 

-  20.046 

(238.) 

3534 

9 

53  35.04 

3.070 

-  0  26  28.7 

20.047 

<88.) 

|3535 

9 

53  46.20 

3  070 

-  1  23  15.5 

20.047 

(81.) 

3536 

9.10 

53  46.73 

3.071 

-f-  0  28  17.5 

20.047 

L 

B 

3537 

9 

53  47.11 

3.071 

+  0  27  23.9 

20,047 

II. 

B. 

3538 

10 

54  1640 

3.071 

+  0  54  58.9 

20.049 

IIL 

3539 

9 

54  17.08 

3.071 

+  0  56  16.9 

20.049 

IV. 

13540 

9.10 

54  17.28 

3.070 

-  1  24    3.7 

20.049 

V. 

B. 

|3541 

9 

54  40.78 

3.071 

+  1  23  59.7 

20.049 

(232.) 

B.LI. 

13542 

10 

54  44  48 

3.072 

+  2  10    5  2 

20.049 

VI. 

1 3543 

9 

54  50.01 

3.071 

+  0  52  39.5 

20.050 

VIL 

L1.S. 

3544 

10 

54  55.66 

3.070 

-  1  46  44.5 

20.050 

(278.) 

3545 

9.10 

A  X 

54  58.96 

3.071 

+  0  26  46.9 

20.050 

VIII. 

3546 

9.10 

55  10.48 

3.070 

-  0  35  51.9 

20  050 

IX. 

3547 

8.9 

M        M 

55  32.79 

3.069 

-  2  33  21.6 

20.051 

X. 

B.LI. 

3548 

8 

^        * 

55  3450 

3.070 

-  0  47  31.8 

20  051 

XI. 

B.LL 

3549 

9 

55  51.10 

3.070 

-  1  36  37.9 

20.052 

XII. 

B.S. 

.3550 

9 

55  56  94 

3  070 

-  0     1  38.6 

20.05;2 

XIII. 

13551 

10 

56    5.41 

3.071 

+  1  11     0.4 

20.052 

(232.) 

(3552 

10 

56  18.03 

3  071 

+  0  15  19.3 

20.052 

(92.) 

L  (91)-0.05-0.4;(231)+0.12-4.2;(527)-0.09  +  1.3;  (528)+-0.10+2.7; 
(529) - 0.03  +  0.2 ;  (530) - 0.06  +  0.5.  II.  (91) -0.07 -2.4;  (231) +  0.24 -2.6; 
(527) -0.08 +1.9;  (528)  +  0.08  +  2.3 ;  (529) -0.09 +  0.8;  (530) -0.06 +0.1. 
IIL  (231)+0.15-3.7;(530)-0  15  +  3.7,  IV.  (231)+0.47-2  6;(530)-0.46+2.7. 
V.  (81) -0.08 -1.8;  (278)  -  0.21  +  1.0;  (280) +  0.12  + 2.7  ;  (284) +  0.16- 1.8. 
VI.(163)-0.18-1.5;(164)+0.18+15.  VII.  (91)+0.02-1.0;(231)+0.04-ö.2; 
(527) -0.13 +  0.8;  (528) +  0.08 +  2.8;  (529)  +  0  05  + 1.7;  (530) -0.06 +  1.0. 
VIIL  (88)+0.09+0.6;  (92) -0.09 -0.6.  IX.  (280) +0.05 +  1.1 ;  (526) -0.11 -2.1. 

X.  (237)-0.14-0.8;  (238)+0.13+0  8;  (284) +0.0 1+0.6;   (285)+ O.Ol -0.5. 

XI.  (81)-0.10-09;  (418) +  0  25 +  0.9;  (440) -0.10 +  0.2;  (526)  -  0.06  -  0.4. 
XIL  (278)+0  12  +  3.3;   (284)- 0.08- 1.1;  (285) -0.08 -41;  (418) +0.26 -0.8; 

!  (526) -0.12 +  0  6;   (531) -0.19- 1.4.    XIIL  (88)-0.09-2.6;    (89)  -  O.Ol  -  3.1 ; 
(91) +0.02 +4.3;  (92) +0.03 +3.4;  (231)+0.03-2.1. 

21* 
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»4 

4> 


9> 

00 

M 

tO 

u 


AR.  1850 


Pr&cession 
1850 


Declination 
1850 


Pr&cessioD 
1H50 


BemerkungeH 


3553 
3554 
3555 
3556 
13557 
3558 
3559 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3570 
3571 
3572 
3573 
3574 


8|  11  56  33.35 

10  11  56  34  88 

10  11  56  48.73 

101  11  56  48.83 

9  11  56  53.25 

10  11  56  58.90 

10  11  57  1.39 

9  11  57  5.35 

8.9  11  57  5.86 

9  11  57  36.70 

9. 10  11  57  36.61 

10  11  57  47.41 

9  11  57  48.51 

9. 10  11  58  11.15 

9  11  58  14.18 

8  11  58  18.78 
10  11  58  26.41 
10  11  58  42.74 

9  11  59  2.49 
10  11  59  9.38 

9  11  59  10.73 

9  11  59  13.80 


tf 


+  3.071 
3.070 
3070 
3  071 
3.070 
3.071 
3.071 
3  070 
3.070 
3.070 
3.072 
3070 
3.070 
3071 
3070 
3070 
3  071 
3.071 
3.071 
3.070 
3.071 
3.070 


o 

-  1 

-  0 

+  1 

-  0 

+ 1 

+  1 

-  1 

+  0 

-  0 

+  2 

-  1 

-  0 
+  2 

-  1 

-  2 

4-  0 
+  0 

+  1 

-  0 

+  0 

-  2 


17  54.4 
59  45.3 

8  10.0 
32  7.0 
28  11.7 
35  40.1 

3  34.0 

28  32.6 
19  28  0 
40  31.2 
32  34.0 

29  42.7 
8  8.0 
8  23.0 

37  35.9 

17  42.6 

50  42.6 

43  33.2 

6  37.6 

5  54.9 

1  7.6 

46  43.5 


20.053 
20.053 
20.053 
20.053 
20.053 
20.053 
20. 053 
20.053 
20.053 
20.054 
20.054 
20.064 
20.054 
20.054 
20.054 
20.054 
20.054 
20.055 
20.055 
20.055 
20.055 
20.055 


I.  B.  LI. 

(284.) 
(231.) 
(529.) 

II.  B. 
III. 

(528.)  S. 
(418.) 

IV.  B. 

V.  B.  LI.  S. 
(232.) 
(284.) 
VI. 

VII.  R. 

VIII.  B. 
(285.)  B.  LL  R. 
(91.) 

IX. 

X.       B.  LI.  S 

XI. 

XII. 

(238.) 


I.(163)-0.11-2.3;  (164)+0.12-0.4;  (527) -0.02+2.6.  IL  (88)-0.22+2.5 
(89) - 0.03  0.0  ;  (231) +  0.32  -  3.1  ;  (280) -0.06+0.7;  III.  (163)- 0.01-40 
(232)  +  0.31  —  ;  (527)-0.16  +  2.i ;  (529)  -  0.12  +  2.0.  IV.  (88)+  0.01+1.1 
(89) +  0.16 -0.1;  (91) +  0.07  +  3.2;  (280)  +  0.15+0.3  ;  (440) -0.03 -0.7 
(531) -0.38 -3.6.  V.  (440) +0.09 -0.2;  (526)-0.09+0.1.  VI.  (H8)-0.18-0.6 
(89) +  0.3 1-0.8;  (91)  +  0.13- 0.6  ;  (92)  -  0.08+ 1,2  ;  (526)  -  0.20  +  0.6 
VII.  (163( +0.09-2.9 ;  (164)-0.06+2.3 ;  (529) -0.02+0.7.  VIII.  (278) -0.03  + 1.7 
(280;  +  0.20  +  2.5  ;  (285)  -  0.30  -  3.3  ;  (418)  -  0.08  -  1.0  ;  (440)+  0.09  +  0.3 
(631)+0.15-0.4.  IX.  (91)+0.08+3.4;  (231) +0.07 -3.4.  X.  (231) +0.04 -3.0 
(529)-0.07+1.9;  (530) +0.02 +1.2.  XI.  (88)+0;07-0.6 ;  (92)-0O6+O.5. 
XII.  (88)-0.18+0.8;  (89)+0.19-0.7. 


m 


\ 


a 


3575 
3576 
3577 
3578 
3579 
3580 

if3581 
3582 
3583 

3584 
! 
|3585 

3586 

3587 

3588 

3589 

3590 

3591 

i  3592 
3593 
JJ3594 

3595 


CO 


10 

8.9 

10 

9 
10 

9 
10 


AR.  1850 


11  59  24.33 


11  59  30.98 
11  59  33.29 
11  59  35  44 
11  59  52.98 

11  59  57.32 

12  0    1.49 
9. 10  12     0     7.63 

8 

12  0  27.35 
12  0  38.43 
12  0  47.65 
12  6  54.52 
12  1  12  17 
12 


10 

9 

9 

10 

9.10 

8 

10112 


9.10 
6 

9.10 
10 
10 


12 
12 
12 
12 
12 


1  45.38 
1  50.38 

1  58.48 

2  0.15 
2     7.98 

6.13 
8.59 


2 
2 


Präcession 

1850 


Declinatioa 
1850 


ff 


+  3.071 

3071 

3.071 

3.071 

3.071 

3.071 

3.071 

3071 

3.071 

3.071 

3.071 

3.071 

3.071 

3.Ö71 

3071 

3.070 

3  070 

3.070 

3.071 

3.071 

3.071 


ff 


+  2  28  47.6 
-H  0  12  20.0 
+  1  43  56.4 
-f  1  15  32.4 
+  2  15  17.1 
+  1  32  37.5 
+  2  26  41.4 

-  2  17  37.0 
+  0  10  32.7 
+  0  26  14.4 

-  1  15  15.8 

-  2  39  12.3 
+  0  22  40.9 
+  04  37.7 
+  04  43.2 
+  1  38  22.3 
+  03  54.4 
+  2  44  25.'9 

-  0    9  53.2 
~  1  32  19.9 

-  1  35  51.1 


PxäcessioB 
1850 


Bemerkungen 


-  20.055 
20.055 
20.055 
20.055 
20.055 
20  055 
20.055 
20.055 
20.055 
20.055 
20.055 
20.055 
20.055 
20.055 
20.054 
20.064 
20.054 
20  054. 
20.054 
20.054 
20  054 


I. 

IL        B.  LI. 

(183.) 

IIL      B.  LI. 

IV.      B. 

(96.)    B. 

V. 

VI.      B.  S. 

VII. 

VIII.  B. 

IX.  B  LI.  S 
(284.) 

(8.S.) 

X. 

XI.      B.  LI.  S. 
XII. 

XIII.  B. 

XIV.  B.L1.R. 

(280.) 
(285) 
(278.) 


L(164)-0.07+2.8;(232)+0.07-2.8.  IL  (89)  +  0.04+0.9;(9i)-0.12  +  2.0 
j  (231) +  0.24 -2.3;  (440) -0.27  +  1.7;    (530)  -  0.10-0.3;   (531)  +  0.23  ^  2.0 
IIL(528)+0.04+0.8;(529)-0.03^0.7.  IV.(163)+0.06-2  2;(6I6)+0.09  +  l:0 
(617)- 0.14  +  1.3.     V.   (163)+0.10-2.6;  (164)-0.13+5.9;  (232) +0.1 1-0.6 
(«16)-O09-2.6.  VL (284) +0.05 +1.5;  (285)- 0.05- 1.6.  VIL  (88)+0.08-1.5 
(92)-0.07+16.     VIIL  (91)  +  0.25-1.7;   (52H)-0.12  +  1.8;   (529)-0.19+0.3 
(530) +0.06 -0.4.    IX.(278)+0.12-4.6;  (280)+0.26+1.2;   (284)-0.11+2.6 
(285) -0.36+0.4;  (4I8)+0  10+04.    X.    (89) +  0.27 -7.3  ;    (92)-0.26+7.3 
XL   (89) +  0.13 -1.3;    (91)- 0.16 +2.5;    (95)-0.16~;    (231) +  0.15- 4.7 
(280)- 0.14+1.1;  (418) -0.06 +  3.0;    (530) +  0.09—;    (531)  +  0.19  -  0.4 
XIL(232)-0.20-2.0;(528)+0.12+2.3;(529)+0.07-0.2.  XIIL(8l)-O.04-0.1 
(92) -0.17 +  0.4;'    (231)  +  0.15-9.0;     (280) +  0.30  + 8.9  ;      (418) -0.24-0.2.' 
XIV.  (164) +0.09 +1.3;  (617)- 0.08-1.3. 
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1.  ^»<J-f-u.u•-t-D.o;^<olJ-u.va-l^,*.  ii.i,t,io)-t-v.\n-fv.v;^i.o^)-v.ui-v.a. 
III.  (278)-O.0l-f  2.9;  (284)4.0.02-3.0.  IV.  (H8)-0.ie-0.5;  (8»)4-O,09-O.»; 
{91)4-007  4-4,0;  (95)  0,00-1.5;  (528)4-0.05  4-1.4;  (529)  0.00-2.2. 
V.  (163)4-0 24-2.3;  (232)-0.124- 1.2.  VI.{280)-0.0e-l  7;  (284)+0.034-0.6; 
(4l8)+0.12+a  1;  (531) -0.07 -2.0.  VU.  (278)4-0.114-2,0;  (a85)-0.U-2.O. 
VIII.(237)4-O.084-1.7;(238)-O.O8-1.7.  lX.(95)-0,08-|-3.S;  (231)4-0.08-2  5  ; 
X.  {68)  0.00-27;  (92)  0.004-2,7,  XI.  (237)-O.O44-0.7  ;  (284)4-0.04-0.8. 
XlL(183)-0.03-0.8;  (232>fO  03+0.9.  XIII. (23I)-0.03 -3.8;  (528)4-0034-3.». 
XIV.  (284)4-0.114-0.5;  (285)-0,10-0  6.  XV.(ä78>44l02~1.8;  (284)4^).044-1.4. 
(285) -0,08  4-0,4.  XVI.  (9Z)-O.194-2.0;  (96)4-0.01  - 2.0 ;  (232)-0.13  — ; 
(529)4-0.33  0.0. 


16t 


mmaaoKm 


2 
o 


AR.  1850 


3618 

10 

3619 

8 

3620 

10 

3621 

8.9 

3622 

9.10 

3623 

9 

3624 

10 

3625 

10 

3626 

8 

3627 

10 

3628 

8.9 

3629 

7.8 

3630 

10 

3631 

10 

3632 

10 

3633 

10 

3634 

9.10 

3635 

10 

3636 

10 

'd637 

9 

3638 

10 

3639 

10 

h 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 


5  44.75 

5  56.09 

5  58.87 

6  12.42 
6  12.54 
6  12.88 
6  28.66 
6  29.40 
6  33.41 

6  54.88 

7  19.15 
7  1941 
7  21.16 
7  22.47 
7  41.35 
7  42.86 
7  43.32 
7  43.78 

7  53.10 

8  2.32 
8  24.84 
8  28.39 


Prftcession 
1850 


Declination 
1850 


+  3.069 
3.071 
3.069 
3.070 
3.070 
3.070 
3.071' 
3.071 
3.071 
3.071 
3.070 
3.071 
3.072 
3.070 
3.071 
3.069 
3.070 
3.069 
3.072 
3.069 
3.069 
3.072 


o 

+  1 

-  0 

+  2 
+  0 

4-0 

+  0 

-  0 

-  0 

-  0 

-  0 

4-  0 

-  0 

-^  1 

+  0 

-  0 

+  ^ 

-  1 

+  1 

+  2 

-  2 


59  28.5 
24  5.0 
43  41.4 
11  44.2 
26  29.1 

40  10.5 
48  9.5 
45  22.7 
19  55  5 

9  28.2 
10  28.4 
29  29.1 
39  3.9 
15  55.8 
15  26.8 
19  30.6 
34    1.8 

9  6.7 
57  30.8 

41  3.5 
47  16.1 
10  37.3 


Prftcession 
1850 


20.049 
20.048 
20.048 
20.047 
20.047 
20.047 
20.047 
20.047 
20.046 
20.045 
20.044 
20.044 
20.044 
20.044 
20.043 
20.043 
20.043 
20.043 
20.042 
20.042 
20.041 
20.041 


Bemerkungen 


B.  Li. 


(163.) 

I. 

IL 

m. 

IV. 
(232.) 

V,  B.  S. 

VI.  B. 
(418.) 
(91.)     S. 
VIL    S.R. 
VIU.  B. 
IX. 

(89.) 

X. 

XI. 

^XIL 

(529.) 

(285.) 

(232.)  R. 

XIII. 

(284.)  B.  LI. 


L  (88)-0.16-0.2;  (91)+0.11+.1.9 ;  (231)+0.36-1.5;  (278)-0.01.-2.6; 
(418)  +  0  02  +  4  4;  (531)  -  0.34  -  1.8.  IL  (164)  0.00  +  0.7 ;  (165)  0.00  -  0.7. 
UL  (91)-0.06+0.6;  (231)- O.Ol -4.4;  (528) +0.06 +  3.8.  IV.  (89)-0.13-2.4; 
(92)  -  0.13  +  0.8 ;  (528)  +  0.12  +  3.1 ;  (529)  +0.09  -  0.4;  (530)  +  0.04  -  l.l.j 
V.  (278)-0.06-2,0;  (280) +0.07 +2.0.  VI,  (278) -0.26 -1.7;  (280)+0.26+1.6. 
VIL  (89) +  0.1 1-2.1;  (92) -0.35 +  3.8;  (93)+0.l8+1.8;  (231)+0.11-5.6; 
(529) -0  04 +  2.0.  VIIL  (88) -0.07 +1.5;  (280)+0 03-1.7;  (418) +0.03 +0.2. 
IX.  (278)- 0.09 -0.4;  (280) +  0.2 1+5.6;  (284) -0.11 -5. 3.  X.  (91)-0.18-0  6; 
(278)+0.19  +  0  5.  XL  (163)+a05-0.4;(164)  +  0.09+0.3;(165)+0.04-4.2; 
(232) -0.1 1+2.2;  (617) -0.06 +  1.9.  XIL  (92) -0.05 +0,6;  (93) -0.13 +  1.5; 
(231)+0.19-2.1.    XIIL  (164)+0.41+0.1;  (165)-0.4l  0.0. 


168 


I 


3640 
3641 
3642 
3643 
3644 
3645 
3646 
3647 
3648 
3649 
3650 
3651 
3652 
3653 
3654 
113655 
3656 
3657 
3658 
3659 
3660 
3661 
3662 


09 

lO 

u 


AR.  1850 


10 

9i 

10 

8 

10 

8.9 

9 

9 

8 

10 

9 

9.10 

8.9 

9.10 

9.10 

9.10 

8 

8 

8.9 

9 

10 

6 

9 


h 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 


8  29.30 
8  34.83 

8  37.94 
9,  2.79 

9  13.67 
9  18.07 
9  20.87 
9  27.27 
9  38.42 
9  39.69 
9  42.74 
9  43.70 
9  4400 
9  43.92 
9  50.19 

10  3.36 
10  17.35 
10  17.46 
10  22.60 
10  28.18 
10  52.85 
10  58.96 
10  59.07 


SB 


■B 


Präcession 
1850 


Declination 
1850 


ff 


+  3.071 
3.072 
3.073 
3.072 
3.071 
3.069 
3.072 
3.068 
3.069 
3.071 
3.073 
3.070 
3.069 
3.073 
3.072 
3.070 

3.06  S 
3.071 
3.071 
3.073 
3.070 
3.070 


O      I 

-  0  55 

-  2  23 

-  2  53 

-  1  54 

-  0  7 
+  1  11 

-  1  51 
-f  2  32 
+  1  23 

-  0  28 

-  2  28 
+  0  49 
+  1  11 

-  2  27 

-  1  13 
+  0  51 


n 
40.8 

51.8 

34.2 

15.8 

2.6 
11.7 
-  X 
46.3 
50.8 
145 

1.6 
24.1 
10.9 
58.7 
22.6 
56.4 


-f-  2  24  34  3 

-  0  59  23.4 

-  0  19  53.6 

-  2  11  16.4 
+  02  53.0 
+  0  43  26.8 


Präcession 
1850 


Bemerknngen 


20.041 
20.040 
20.040 
20.039 
20.038 
20.038 
20.038 
20  038 
20.037 
20.037 
20.037 
20.037 
20.037 
20.037 
20.037 
20.036 
20.035 
20.035 
20.035 
20.034 
20.033 
20.032 
20032 


(88.) 

(284.)  B.  LI,  R 

(237.) 

I.        B.  LI. 

IL 

IIL     B.  LI. 

(531.) 

IV.  B.  JA. 
(232.) 

(88.) 
(238.) 

V.  B.  S. 
(530). 

VI.  B. 
VIL    S. 
VIIL  B. 
(528.) 
(164.)  B.LI. 

IX.  LI. 
(88.) 

X.  LI. 

XI.  B.  LI. 
(93.) 


I.  (280)4-0.32+2  0;  (285)-0.31-2.0;  (418)  OtOO— .  IL  (89)+0.01  +  1.2 
(92)  0.00  -  1.3.  IIL  (93)  -  0.14  -f-  1.3 ;  (232)  -  0.02  -  1.2 ;  (529)  +  0.16  -  0.1 
IV.  (164)4-0.11-0.2;  (616)-0.03  0.0;  (6 17) -0.09 +0.2.  V.  (91)-0.04+2.9 
(231)  +  0.04-2.9.  VL  (237)+0.08+1.5  ;  (284) -0.04- 0.2  ;  (285) -0.04 -1.3 
VIL(81)-0.18-2.8;(280)  +  0.23+0  3;(284)-0.04  +  2.4.  VlIL  (91)0.00+2.0 
(93) -0.18 +  1.3;  (231) +  0.08- 4.1 ;  (529)+0.11+0.8.  IX.  (81)  +  0.11-3  5 
(280)  -  0.16  +  0.6 ;  (284)  -  0.16  +  0.6;  (285)  -  0  33  -  0.4;  (418)  +  0.15  +  38 
X.  (284)  +  0.08  0.0 ;  (285)  -  0.07  0.0.  XI.  (88)  -  0.10  -  1.5  ;  (89)  -  O.Ol  -  2.8 
(91)  -  0.06  +  1.8  ;  (92) -0.10 +  2.0;  (280)  +  0  27  +  0.5  ;  (418)  -  0.05  — 
(530)  +  0.09  — . 
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n 


DO 
00 

SO 

u 
O 


;3663 
3664 
3665 
3666 
3667 
3668 
3669 
3670 
3671 
3672 
3673 
3674 
3675 
3676 
3677 
3678 
3679 
3680 
3681 
3682 
3683 
3684 


mamm 


AR.  1850 


10 

8.9 

8 

9 

10 

9.10 

10 

10 

4.5 

9 

9 

9 

9 

8.9 

8.9 

10 

10 

10 

10 

9 

10 
9.10 


12  It    9.87 

12  11  20.65 

12  11  23.31 

12  11  26.51 

12  11  32.62 

12  11  32.29 

12  11  43.53 

12  11  53.91 

12  12  14.02 

12  12  34  95 

12  13  13.25 

12  13  35.14 

12  13  36.38 

12  13  57.32 

12  14  0.28 

12  14  12.63 

12  14  17.31 

12  14  26.39 

12  14  32  64 

12  14  40.17 

12  15  8  50 

12  15  23.89 


Prftcession 
1850 


DeclinatioQ 
1850 


ft 


+  3.070 
3.068 
3.067 
3.072 
3.070 
3.073 
3.072 
3.067 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3.070 
3070 
3.070 
3.067 
3.066 
3.070 
3.071 
3.073 
3.070 
3.071 


ft 


+  0  53  24.4 

+  1  59  58.6 

+  2  45  25  8 

-  1  12  23.8 
+  0  14  9.5 

-  2  28  59.5 

-  1  23  57.5 
+  2  45  35.7 
+  0  10  5.1 
4-  0  41  24  3 
+  0  36  33.8 
4-  0  11  3.7 
4-  0  34  45.5 
+  0  40  35.3 
+  0  29  29.0 
+  2  44  52.4 
+  2  59  35.3 
+  04  14.3 

-  0  37  31.8 

-  1  56  32.4 
+  0  35  0.0 

-  0    6  14.1 


Pr&cession 
1850 


20.031 

W.OU 

20.030 

20.030 

20.029 

20.029 

20.028 

20.028 

20.026 

20.024 

20.021 

20.019 

20.019 

20.017 

20.017 

20.016 

20016 

20.015 

20.014 

20.014 

20011 

20.010 


Bemerkangeii 


(231.) 

I.        B. 

(232.) 

IL 

(231.)  B.  S. 

III.  B.  LI. 
(284.) 
(232.)    < 

IV.  B.  LI.  R. 

V.  B. 
VI. 
(92.) 
VIL   B. 
VIIL  B.  S. 
(231.) 
IX. 
(232.) 
X. 

(280.)  B. 
XI.      LI. 
XIL    B. 
XIIL 


L  (232)-0.26  +  1.6;  (528)+0.05-0.5;  (529)+0.20-l.l.  II  (81)--Ü.10-1.7 
(280)+0.11  +  1.6.  111(238)4-0.23  0.0;  (284)-0.014-l  5;  (285) -0.22 -1.6. 
IV.  (88) -0.18-0  8;  (89)  +  0.15  -  3.4  ;  (91)  -  0.05  0.0 ;  (92)  -  0.15  +  3.2  : 
(231)4-0.14-4.2;  (418) +  0.12  4- 3.7;  (528)  -  O.Ol  +  1.8.  V.  (93)-0.18+1.3 
(529) +0.14 -1.3;  (530) +0.04  0.0.  VL  (231) -0.07  ^5.0  ;  (529)+0.07  +  5  1 
VIL(88)-0.11  +  1.7;(231)+0.11-1.7.  (VIIL  (91)-0.l54-0.6;  (529)+0.234-0.6 
(530) -0.07 -1.1.  IX.  (164)  +  0.02-1.3;  (232) -0.02+1.4.  X.  (81)+0.16- 4.4 
(88) +  0.09 -1.0;  (92)  -  0.24  +  5.3.  XL  (284) -0,06 +  0.6;  (285)+ 0.02  -  1.4 
(418)  +  0.13  — ;  (531)  -  0.10  ^.  XIL  (91)  -  0.04  0.0 ;  (93)  -  0.21  +  0.8 
(231) +  0.13 -5.1;  (528)  -  0.06  +  3.3 ;  (529)  +  0.19  +  0.9;  (530)0.00  +  02 
XIIL  (81) -0.38 -2.2;  (88) +  0.08 -0.6;  (92) - 0.05  +  3.8 ;  (231) +  0.31 -3  5 
(280)+0.04+2.4.  '  N      /  I 

8t«niTen«iclmiaa,  22 
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u 


iz; 


o 

00 
00 
iO 

U 

O 


AR.  1850 


Pr&cession 
1850 


Declmation 
1850 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


3685 
3686 
3687 
3688 
3689 
3690 
3691 
3692 
3693 
3694 
3695 
3696 
3697 
3698 
3699 
3700 
3701 
3702 
3703 
3704 
3705 
[3706 
3707 


9 

9.10 

8 

10] 

9.10 

10 

9.10 

10 

10 

8. 

10 

10 

; 

6.T 

9.10 

10 

9 

10 

8.9 

10 

10 

7.8 

9 


^        f        u 

12  15  49.40 
12  15  54  29 
12  15  58.27 
12  16  10.18 
12  16  29,47 
12  16  33.04 
12  16  39.36 
12  16  41.06 
12  16  49.40 
12  17  0.74 
12  17  9,57 
12  17  14.10 
12  17  28.46 
12  17  33.73 
12  17  37.42 
12  17  48.35 
12  17  51.63 
12  17  55.13 
12  18  0.64 
12  18  2.43 
12  18  13.21 
12  18  21.37 
12  18  36.81 


tt 


+  3.068 
3.075 
3.067 
3.067 
3.071 
3.066 
3.068 


ft 


4-  1  35     9.1 

-  2  50  44.0 
+  2  21  11.9 
-f  ^  28  58  4 

-  0  24  45.0 
+  2  56      4.9 
-f  1  33  38.5 


3.070  1+  0  16  41.2 

3.075  -  2  40     1.5 

3.067  +  2  12  57.0 

3.070  4-  0  26  30.2 

3.067  +26  27.7 

3.068  -f  1  35  49.6 
3.068  +•  1  36  7.6 

3.071  -  0  14  16.9 
3.073  -  1  18  36.9 
3.071  -  0  24  25.2 
3  066  4-2  8  7.4 
3  070  4-  0  32  54.7 
3.068  +  1  20  34.0 
3.071  -  0  16  31.0 
3.065  4-  2  52  22.0 
3  068  -  1  20  48  0 


-  20,007 
20007 
20.006 
20.005 
20.003 
20.002 
20.001 
20.001 
20.000 
19.999 
19.998 
19.997 
19.996 
19.995 
19.994 
19.993 
19993 
19.993 
19.292 
19  992 
19.991 
19.990 
19.988 


L        B. 
IL 

(165.)  B. 

(165.) 

HL 

(164.) 

IV. 

(91.) 

(237.) 

V,       B.  LI. 

VI. 

VIL 

(418.) 

VIIL  B. 

IX.  B.  S. 

X.  B. 
(92.)  R. 
XL 

XIL    B.LI. 
(530) 

(81.) 
XULB.LIS.B 
XIV.  B. 


L  (93)-0.194-1.2;  (232) -0.06 4- 0.3 j  (528)-0 Ol 4-0.4;  (529)4-0.204-0.8 
(530)  4-  0.04  -  2.8.  IL  (238)  4-  0  10  -  0.3 ;  (284)  -  0.02  4«  1 .2 ;  (285)  -  0.09  -  0.8 
IIL  (81)4-0.044-3.8;  (92) -0.21 -5.7;  (231)4-0  164-1.8.  IV.  (93) -0.13 4-3.5 
(232) -0.22 4- 3.1;  (529)4-0.36-6.6.  V.  (528)4-0.124-0.3;  (529)4-0.13-0.3 
VL  (88)-0.114-05;  (91)-0.054-6.9;  (231)4-0.12-7.5.  VIL  (529-0.07  4-1.9 
(530)4-0.07-1.8.  VIIL  (93)-0.t04-0.1;  (232)4-0.10  0  0.  IX.  (81) +0.09 -0.3 
(531)-0.094-0.3.  X.  (284)4-0.054-0.5;  (285) -0.04 -0.5.  XL  (528) -Ol 3 4- 0.8 
(529)  4-  0.13  -  0.8.  XIL  (88)  -  0.08  -  0.4 ;  (91)  -  0.07  4-  3.3 ;  (231)  4-  0.14  -  2.8 
XIIL  (164)-f0.044-2  9;  (165)4-0.01-3.5 ;(6l7)-0  044-0.5.  XIV.  (93)4-0.114-2.0 
(528) -0.10 +  1.2;  (529) -0.08 -0.3;  (530) +0.08 -3.0. 
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10 

12  18  47.12 

+  3.072 

0   f    ff 
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-  19.987 
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3709 

10 

12  18  47.43 
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4-  2  38  37.5 

19.987 

IL 

3710 

9.10 

12  18  53  07 

3.069 

4-  0  40  56.8 

19.986 

m.    B. 
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9.10 

12  19     4.33 
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-  0  15    8.0 

19.985 

IV. 

3712 

9 

12  19     5  77 

3.069 

4-  0  38  50.2 

^    19.984 
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3713 

10 

12  19  1033 

3.069 

4-  0  57     2.6 

19.984 
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3714 

9.10 
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-  2  41  56.0 
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10 

12  19  1886 
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19.983 
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7 

12  19  23  07 

3.072 

-  0  56  37.8 

19  982 

(418.) 

3717 

9.10 

12  19  28.42 
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-  2  27  18.15 

19.982 

VI.      B.  LI 
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10 

12  19  37.79 

3065 
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19.981 

(165.) 

3719 

10 

12  19  37.92 

3.075 
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19.981 

VU. 

3720 

10 

12  19  5456 
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9.10 
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-  2  28  38.1 

19.979 
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3722 
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3.065 
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3  066 

4-  2  17  13.9 

19.976 
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3725 
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19.975 
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10 

12  20  28.87 
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4-  0  27  59.9 

19.975 

(231.) 

|3727 

10 

12  20  36.26 

3.067 

4-  1  25  42.7 
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3728 

9 

12  20  43.05 
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-  0  21  56.3 

19.972 

XI«      B. 

3729 

10 

12  20  44.14 

3.075 

-  1  55  41.7 

19.972 
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3730 

10 

12  20  56.93 
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4-  2  28  51.6 

19.970 

XIL  B. 

3731 

10 

12  21     5.17 

3.065 

4-  2  28  26.6 

19.969 

(232.) 

3732 

9 

12  2i  15.05 

3.066 

4-  1  59    0.3 

19.968 

XIIL  B.LI. 

L(285)-O.I9-l.l;(53 
UL  (94) -0  294-2.0;  (231) 
V.  (238)  4- 0.1 04- 1.3;  (284 
(285)- 0.1 7- 0  2.  VIL  (238)- 
(284) -0.044-0.2.  IX.(28fi 
X,  (88)  "  O.Ol  -  2.4 ;  (92)  - 
XIL  (165)-0.07  -2.8 ;  (232) 

1)4-0.194- 
4-030-1.8 
)-0.10-1.4. 
j-0224-0.3 

04-o.o7  4-( 
1-  0  02  4-  2. 

-f0.084-0.J 

1.0.  IL  (164)4- 
1.  IV.  (81)  4-0 
VL  (238)4-0. 
l;(284)~0.22-( 
}.2;  (531)4-0. 
3.  XL  (81)4-1 
l  XIIL(528)-( 

.0.12-1.3}  (230-0.114-1.3. 
38 -6.5; (92) -10.38  4-6.4. 
32-0,6;  (284)-0.164-0.8; 
U.VIIL  (238)4-0.05-0.2; 
09-0.2;  (632) -0.17 -0.1. 
0.09-1.2;  (88)-0.084-.l.l. 
).12  4-0.6;  (530)4-0.12  -0.6. 
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12  21  20.68 
12  21  27.96 
12  21  32  38 
12  21  40.95 
12  21  41.56 
12  21  42.26 
12  22  3.88 
12  22  27.19 
12  22  37  75 
12  22  38.21 
12  22  48.13 
12  22  49.52 
12  23  58.29 
12  23  14.91 
12.23  23.38 
12  23  27.78 
12  23  31.69 
12  23  34.94 
12  23  35.68 
12  23  49.50 
12  24  59.75 
12  24  0.28 
12  24  23.09 
12  24  30.37 
12  24  40.41 


ff 


4-  3.071 
3.074 
3.066 
3065 
3.071 
3.064 
3.076 
3.070 
3073 
3.066 
3.067 
3.069 
3.067 
3.067 
3.064 
3.073 
3.065 
3.065 
3.066 
3.065 
3.077 
3.072 
3.073 
3.070 
3.067 


DecHnation 
1850 


o     f      ft 

-  0    4  18.2 

-  1  35  54.4 
+  1  59  25.6 
+  2  37  47.3 

-  0  24  8.6 
+  2  48  26.7 

-  2  28  38.0 
+  0     1  22.0 

-  1  6  39.0 
+  26  38.9 
+  1  24  15.6 
+  0  43  20.4 
4-  1  24  15.0 
+  1  29  39.3 
-J-  2  56  20.2 

-  1  14  12.0 
4-  2  9  43.0 
+  29  24.9 
+  1  57  16.6 
+  29  24.9 

-  2  52  55.0 

-  0  26  50.8 

-  0  56  39.5 
+  0  23  47.3 
+  1  16     6.4 


Präcession 

1850 


19.967 
19966 
19966 
19  965 
19965 
19.964 
19.962 
19.958 
19.957 
19.957 
19.956 
19.956 
19954 
19.952 
19.951 
19.950 
19.950 
1^.949 
19.949 
19.947 
19.945 
19.945 
19.942 
19.940 
19.939 


Bemerkungen 


(231.) 

I.        B.  LI. 

(232.) 

(165.) 

IL      B. 

(617.) 

IIL     LI. 

IV. 

V-       B.  LL  S. 

(232.) 

(94.) 

(93.) 

(530.) 

VI.      LI. 

VIL    B. 

(284.)  B. 

(232.)  B.  LI. 

(530.)  ß.  LI.  S, 

VIII.  S. 
(232.) 
(238.) 
(231.) 

IX.  B.  LI. 
(88.) 
(232.) 


L  (284)-0.07-1.4;  (285)+0.03+0.5;(531)+0.22+0.9;  (532)-0.19  +  0.1. 
IL  (88)  -0.01  +  1.8;  (9l)+0.02-1.8.  IIL  (238) +0,05 -0.2;  (284) -0.04 +  0.2. 
IV.  (88) -0.14 -2.0;  (90)- 0.16 +  4.0;  (231)+0.29  -  1.9.  V.  (88)  +  0.02  -  0.3 ; 
(284) -0.02 +  0.2;  (531)+0.01+0.2.  VL  (94)  +  0  03 -1.3;  (528) +  0.01 +  1.0; 
(529)-0.10  +  0.5;  (530) +0.1 6  -  0.2.  VIL  (164)  + 0.04-1.5;  (6 17)- 0.04 -1.5; 
.  VIIL(528)+0.02+0.3;  (529) -0.02-0.3.  IX.  (284)+0.09  + 1.1;  (531) +0.10-1.1; 
(532) -0.18  0.0. 
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3765 
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3772 
3773 
3774 
3775 
3776 
3777 
3778 
3779 
3780 
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9 

8.9 

10 

10 

10 

9.10 

10 

9 

10 

7.8 

9.  10 

9.10 

9.10 

10 

10 

9 

9 

10 

10 

9.10 

10 

9 

9.10 

9 


12  25  18.82 

12  25  20.95 

12  25  21.67 

12  26  4.63 

12  26  4.97 

12  2S  25.45 

12  26  30.03 

12  26  30.48 

12  26  39.47 

12  26  42.00 

12  26  53.27 

12  27  36.66 

12  27  45  23 

12  27  57.32 

12  28  1.37 

12  28  10.07 

12  28  14.70 

12  28  20  96 

12  28  23.82 

12  28  28.85 

12  28  41.65 

12  28  41  94 

12  28  56.20 

12  29  13.89 


ft 


+  3.069 
3.074 
3.067 
3074 
3  067 
3.071 
3.073 
3  078 
3  067 
3  072 
3.068 
3.070 
3  078 
3.076 
3.076 
3.067 
3.072 
3  070 
3.063 
3.066 
3.065 
3.069 
3.070 
3.070 


tt 


-h  0  33  13.8 

-  1  27  37.2 
+  1  22  22.6 

-  1  30  15  6 
+  1  32  22.0 

-  0    5    4.8 

-  1     1     8.5 

-  2  53  23  0 
+  1  24    2.8 

-  0  34  45.7 
-H  1  1  3.7 
+  0  16     5.7 

-  2  43     3.2 

-  2  11     8.0 

-  2  11  18.9 
+  1  26  12.6 

-  0  35  10  6 
4-  0  7  0.7 
4-  2  33  19.5 
+  1  41  15.9 
+  1  52  17.9 
+  0  32  3.9 
+  0  13  3.3 
+  0  19  55.8 


-  19.933 
19.933 
19.933 
19  925 
10.925 
19.922 
19.921 
19.921 
19.919 
19.919 
19.917 
19  909 
19.908 
19.906 
19.905 
19.903 
19  902 
19.901 
19.901 
19.900 
19.897 
19.897 
19.895 
19.892 


I.  B. 

II.  B.  LI. 

(232.) 

(284.) 

(232.) 

III. 

(284  )  B. 

(238.)  B.  LI. 

(232.) 

IV,  B.L1.S.R. 

V.      s. 

VI. 

(284  )  LI. 
(284.)  B. 
(284.)  B.R. 

VII.  8. 

VIII.  B. 
(231.) 
IX. 

(529.)  B. 
X.       B.  LI. 
(530.)  B.  S. 
XL 

XII. 


L  (92)-0.09-l.l;    (93)  +  008-l.l;  (94)  + 0.04  -  1.8;  (528)000  +  2.9; 

(529) -0.23+0.9;  (530) +0.20 +  0.2.  IL  (284) +0.07 -0.2;  (418)+0.20+0.4; 

(513)-0.08-0.1;  (532) -0  17  +  Ol.  IIL  (92)  -0.16  +  6.2;  (231) +0.16  -  6.2. 
;lV.(418)+0.09+2  0;  (531)+0.01-1.5;  (532) -0.1 1-0.4.  V.  (91) -0.10+ 1.9; 
;  (93) -0.05 -0.6;  (94)  + 0.16  -  1.3.  VL  (92)  -  0.08  +  1.8;  (94)  +  0.08  -  1.8. 
i  VIL(93)-0.01+2.6;  (529)-0.17-l.O;  (530)  +  0.17-1.6.  VIIL  (231)  0.00+0.7; 

(531)+0.01-Ö.7.  IX.(l64)-0.0l  +  1.2;   (165)  0.00-1.8;  (232)  +  0.02  +  0.7. 

X.  (528) +  011+0.8;  (529) -0.10 ^0.8.  XI.  (92) -0.23 +3.7;   (94) -0.06 +0.1; 

(231) +0.28 -3.8.   XIL  (92) -0.12 +3.7;  (231)+0.12-3.6. 


174 


3782 

7 

3783 

10 

3784 

9 

3785 

9 

3786 

9 

3787 

9 

3788 

9.10 

3789 

10 

3790 

10 

3791 

9 

3792 

9 
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10 
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12  29  23.24 
12  29  24.72 
12  29  28.12 
12  29  30.75 
12  29  3551 
12  29  49.12 
12  29  50.13 
12  29  52.85 
12  30  17.37 

23.57 
12  30  33.60 
12  30  43  63 
12  30  52.37 
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16.26 
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12  32  30.82 
12  32  49.46 
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3  069 
3.069 
3  069 
3.064 
3,079 
3  069 
3.071 
3.063 


3.078 
3,070 
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-  1  29  19.0 

-  i'9.890 

+  2  11  316 

19.880 

+  0  34  59.2 

19.889 

4-  0  48  23.1 

19  888 

■f  0  38  18,1 

19.887 

+  2  29  4  0 

19.685 

-  2  44  29,2 

19.885 

4-  0  25  17.6 

19,884 

-  0  15  54.0 

19.880 

4-  2  38  22.8 

19.879 

-f  2  48  19.9 

19.877 

-j-  2  40  51.6 

19,874' 

4-  1  2  38,1 

19.873 

-  0  3  0.8 

19  871 

-  2  28  57.5 

19.870 

-  0  1  41  5 

19.868 

4-  0  31  47.8 

19.862 

-  2  14  23,U 

19857 

4-  0  17  43,1 

19.855 

4-  0  U  44.5 

19,853 

19.851 

4-1.5  17,1 
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II.  I 

in. 


{81.) 
1232.) 

B. 

B.US 
VIIL  B. 
(532.) 

B. 

B.  LI.  S 
XI.      B. 
(284.)  B.  LI.  R. 
XIL  B, 
XUI. 
(531.) 
(529.) 


I.  (S84)-0.28-0.4;  (418)4-0.234-0.1;  (531)4-0,174-0.6;  (532)-O.I3 -0.2. 
n.  {93)-0.l2-0.9i  (530)4-0.124-0.9.  III.  (lSa)  +  0,09-2  I  ;{232)-0.034-3.2; 
(ei7)-006  -  1.1.  IV.  (238)-0.08-2.2;  (284)4-0.084-2.1.  V.  {92) -0.09 4- 4.3; 
(231)4-010-4  2.  VI.  (164)4-0.21  4-  3  4;  (165) -0,05-2 2;  (617) - 0,15  - 1.3, 
VlL(l«4)-j-0.174-l,l;  (230)0.00-0.0;  (817) -0.16-1.1,  VIII.(B2)  .(0.2314- t.O; 
(93)4-0.01-1.9;  (49)4-0.13-2,8;  (328)- O04 -f- 1,6;  (529)  -  0.15  4- 1.1 ; 
(530)4-0  284-1.4.  IX.  {238)4-0  09- 1.2;  {284)-0.084-l.l.  X.(91)-0.184-1.6 
{231)4-0.41  -4,0;  (118)  -  0,24 -f- 2.3.  XL  (92)  -  0,24  -  1,4;  (93)4-0.194-1-1 
(94)-f-0234-0,5;  (529)  -  0.19  -  0.3;  (530)4-0.02  0.0.  XI!.  (9f) -0.124-0.7: 
(93)-0.12  4-0.4;  (84)4-0.014-0.3;  (231)  4- 0.25  -  2,5;  (529) -0.03 -|- 1.1, 
XIU.(91)-0.16-f-2.9;  («4)-0.09-0  1  j  (231)4-0.24-2.8. 
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12  33  2.83 
12  33  22.54 
12  33  29.70 
12  33  44.53 
12  33  52.96 
12  34  1  89 
12  34  3.63 
12  34  4.06 
12  34  7.80 
12  34  15.15 
12  34  23.85 
12  34  36.65 
12  34  44.23 
12  34  49.01 
12  34  58.03 
12  36  7.27 
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12  35  18.27 
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12  35  41  23 
12  35  4498 
12  35  51.55 
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+  3.064 
3.070 
3,073 
3.064 
3.061 
3.073 
3.073 
3.073 
3.077 
3.076 
3.066 
3.069 
3.062 
3.068 
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3.068 
3.075 
3.075 
3.068 
3.078 
3.063 
3.065 


n 


+  27  24.6 
+  0  12  22.3 

-  0  37  45.0 
+  1  58  19.4 
+  2  49  15.4 

~  0  43    4.8 
~  0  37  31 3 

-  0  47  37.9 

-  1  55  37.1 
"  1  43  39.7 

+  1  19  12.3 
+  0  30  56.7 
+  2  26  23.7 
+  29  18.3 
+  2  26  59.0 
+  0  37  17.7 

-  1  26  46.9 

-  1  9  49.3 
+  0  49  18.8 

-  2  3  5.3 
+  1  58  21.7 
+  1  38    6,8 


Pr&cession 
1850 


19.846 

19.843 

19.841 

19.837 

19.836 

19.834 

19.833 

19.833 

19.832 

19.831 

19.829 

19.826 

19.824 

19.823 

19.821 

19.819 

19.818 

19.817 

19.815 

19.812 

19.811 

19.810 


Bemerkungen 


(232.)  B. 

I.  B.  S. 
(418.)  S. 
<232.) 

II.  B. 
IIL 

IV.  B  LI.  R 
(231.) 
(284.)  B. 
(284.) 

V.  LI. 

VI.  S. 
VIL     B. 
(529.)  B. 
VIIL 
IX. 
(284.) 
(284.) 
X. 

(284.)  LI. 
XI. 
XIL     B. 


I 


L  (91)+0.01 4-1.6;  (92)-0.07+08;  (93)-0.16+3.0;  (94) -f  0.29-1.6 
(231)4-0  22-5.1;  (528) -0.26-4- 1.3.  IL  (164)  +  0.13-}-0.1 ;  (617)-0.12  00 
IIL  (531)+0.03-l.l;  (532)-0 03  +  1.1.  IV.  (418)+0.16  —  ;(531)-0.06+0.9 
(532)-O.ll-0  9.  V.  (232) +  0.18 -1.1;  (528) -0.18 +  0.6;  (529) -0.08 +  0.1 
(530) +  0.10 +  0  4.  VL  (91)-005-1.4;  (92) -0.18 +  6.4;  (93)  +  O.09-O.l 
(94)  0.00  -  1.3;  (231)  +  0.30  -  5.7;  (528)  -  0.21  +  1.3;  (530)  +  0.07  +  1.1 
VIL  (165)+0  08-0  9;  (6l7)-0.07+1.0.  VIIL  (165)+0. 11+0.2;  (617)0. 10-0.2 
IX.  (9l)  +  0.15+0.4;  (93)-0.22  +  4.2;  (231)+0 08-4.5.  X.  (9i)-0.04  +  2.2 
(94)-0.14+2.6;  (231) +  0.18 -4.7.  XL  (529)  +  0.09  +  0.3 ;  (530) -0.08 -0.3. 
XIL  (232)  0.00+02;  (529)  000-01. 


i:« 


9.10 


12  35  57.46 

12  36    0.70 

IZ  36  lOU 

12  36  13.Tt 

12  36  29.28 

12  36  43.72 

12  36  45.29 

12  36  57.43 

12  3S  58  06 

12  36  58.64 

12  37  24.4:1 

12  37  39,44 

13  37  41.21 
12  37  54.03 
12  38  49.20 
12  38  51.58 
12  3S  5926 
12  39  26.83 

9  12  39  26  95 

9  12  39  26.80 

9. 10  12  39  50  93 


3060    4-  2  69    7.2 


3.073 
3067 
3.075 
3.076 
3.064 
3,065 
3.069 
3.07S 
3.069 
3.060 
3,063 
3.067 
3.063 
3.078 
3.071 
3.0(0 
3.069 
3,072 
3.062 


0  36  52.3 

+1  T     7,9 

-  1  10  11.4 

-  1  31     9.0 

-  0  40  1,5 
4-  1  21  33.5 
-|-  0  20  SS  4 

-  I  53  7.1 
-f-  0  26  57  4 
4-  2  45  26.6 
-{-  1  52  48.5 
+  0  56  5G.2 
4-  1  48  32  6 

-  1  45     3.5 

-  0  0  2.8 
-f-  0  9  32,6 
-f-  0  27  40,9 

0  18  30,8 

-f  2  18    3.5 

+  1  15  41.1 


19.809 
19.808 
19.806 
19-805 
19.802 
19708 
19  797 
19.796 
19.794 
19.794 
19.788 
18.785 
19,784 
19  781 
19.768 
19.767 
19.765 
19.768 
19,758 
19.758 
19.762 


B.LL 
(532)  B.LI. 
(232.) 
(531.) 
(284,) 

III.  B.  LI.  S. 

IV.  B.  LI. 
(91.) 


IX. 

X.  B. 

(418.) 

XI.  B.LI. 
XILB.L1.S.: 

(482) 
(91.) 

(232.)  B.LI. 
(629.) 


L  (418)-|-0.06+1.6;  (53i)-O.01-l.O;(532)-O.O5-O.7.  11.  (166)-0.37-0.2 
(617)-j-Ö37-|-03,     m.  (231)+0.15-i.8;  (418)-0  12  +  1.5;  (532)-0.Oa-fO.2 

IV.  (l)3)-Ü.124-0,5;  (94) -f  0.04  +  0.4;  (232)4-0.34-1.0;  (528) -O.Ol  4-0.4 
(528)  -  0.10  4-  0.8;  (530)  -  0,12  -  0.8.  V.  (284)  +  O03  — ;  (531)  -  0.03  — 
VI. (92)-0,19-l-6 3; (231)4-0.20-6.3,  VII.(l64)4-O.I4-|-2.3i(163)-O.I3-I.S 
(6I7)-O,0l-0.4.  VllI.(232)-|-0  07-0.9;  (528)-0  07  +  1.0.  IX.  (91)  0.00  +  1.7. 
(94) -0.03 +  2.4;  (231)  +  002  -  4,0.  X.  (528)-0.04  +  0.8;  (529) +  0.05 -0.7 
XI.  (91)-0,11  +  1.0;  (92) -0.38 +  4,2;  (231)  +  006 -2,9;  {418>f  0.21  +  4  4 
(482) +  0.25 +  6.0;  (531)  -  0,11  +  1,0;  (532)  0,00+0.2;  (542)  +0  08-0,1 
XIL  (91) +  0,18 -0.2;  (92)- 0.08 +  0.9;  (93)  +  0.07  +  1.4;  (94)- 0,02  -  1,5 
(231)  +  022-60;  (528)  -  0,12  +  3,8;  (529)  -  0,03  +  1,2;  (530)  -  0,21  -  0.4 
(532)-004  0.0. 


177 


»4 

B 


o 

BD 

tO 


3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3853 
3854 
3855 
3856 
3857 
3858 
3859 
3860 
3861 
3862 
3863 
3864 
3865 
3866 
3867 
3868 
3869 
3870 
3871 


9 

10 

9.10 

8 

9.10 

9.10 

10 

7 

9.10 

8 

10 

9.10 

7.8 

10 

8 

10 

8.9 

10 

9.10 

9 

9 

10 

9 

9.10 


AR.  1850 


^       r  tf 

12  40  1.10 

12  40  11.95 

12  40  14.56 

12  40  26.36 

12  40  31.56 

12  40  38.49 

12  41  505 

12  41  10.68 

12  41  16.50 

12  41  19.58 

12  41  21.58 

12  41  27.10 

12  41  46.43 

12  41  51.89 

12  41  53.82 

12  41  58.76 

12  42  5.62 

12  42  7.15 

12  42  15.28 

12  42  22.65 

12  42  42.37 

12  42  49.68 

12  43  1.28 

12  43  1.68 


Präcession 
1850 


tt 


+  3.060 
3.062 
3.071 
3.069 
3.060 
3.069 
3  062 
3.060 
3.073 
3.Ö61 
3.067 
3.082 
3.073 
3.066 
3.061 
3  061 
3062 
3.066 
3.073 
3.064 
3.075 
3.061 
3.083 
3.065 


Declination 
1850 


tt 


H-  2  30  19.9 
+  20  11.1 

-  0  11  22.7 
+  0  27  40  9 
-f  2  35  14.5 
+  0  19  53.3 
+  1  56  46.9 
+  2  27  30.3 

-  0  41  3  8 
+  2  17  33.2 
4-  0  64  25  3 

-  2  52  44.8 
>  0  40  58.3 

+  1  1  17.4 
4*  2  17  41.8 
-f  2  14  37.5 
4-  2  2  2.5 
-f  1     1  17.8 

-  0  42  39.9 
-f  1  29     7.9 

-  1  0  20.9 
+.  2  17  28.2 

-  2  53  18.3 
+  1  18  36.5 


Pr&cession 
1850 


19.750 
19747 
19.746 
19.743 
19.742 
19.740 
19.734 
19.732 
19.731 
19.730 
19.729 
19.728 
19.723 
19.721 
19.721 
19.719 
19.719 
19.718 
19.715 
19.718 
19.708 
19.706 
19.703 
19.703 


Bemerkungen 


I.       LI. 
(232.) 
IL       B. 
IIL      B.LL 

IV.  B.  LL 
(94.) 

(529.)  B.S. 
(185.) 

V.  B.  LI. 
(164.) 

(91.) 

VI.  B.  R. 
(418.) 

(91) 

(528.)  LI.  S. 

(164.) 

(528.)  LI.  S. 

(94) 

VIL    B. 

VIIL  B.L1. 

IX.  B.  R. 
(165.) 

X.  B 
XI. 


L  (165)+0.07-0.3;  (617)^0.06+0.4.  U.  (91)+0.08  0.0;  (92) -010+1.4. 
(531)+0.01-1.4.  IIL  (92)-0.06+1.6;  (93)+O07+0.4;  (94) +0.1 1+0.3; 
(231) +0.01 -5.5;  (258) -0.1 1+2.8;  (530) -0.04 +0.6.  IV.  (165)-0»07-2.5; 
(232)+0.14  +  3.9;  (6 17) -0.08 -1.4.  V.  (231)  + 0.09-3.5;  (531)-0.ül+l.l; 
(532)-0.07+2.3.  VL  (238)-0.10+1.0;  (284)+0.11-l.Q.  VIL  (4 18) -0.05 -0.4; 
(532) +0.06 +0.3.  VIIL  (93) +0.08 +  1.4;  (528)- 0.22- 0.1;  (530)+0.13- 1.3. 
IX.  (284)+0.27+0.3;  (531)-0*13+0.7;  (532)-0.14-l.l.  X.  (238) -0.14 -0.5; 
(284)+0.l5+0.5.    XI.  (94)+0.05-0.3 ;  (529)- 0.04 +0.4. 


SUraTezuieliiU««. 


23 


178 


■■ 


»4 

a 


OS 

00 

o 


3872 
3873 
3874 
3875 
3876 
3877 
3878 
3879 
3880 
3881 
3882 
3883 
3884 
3885 
3886 
3887 
3888 
3889 
3890 
3891 
3892 
3893 
3894 
3895 


AR.  1850 


Prftcession 
1850 


amt 


Declination 
1850. 


Präcession 
1850. 


8.9 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

9.10 

8 

9 

8 

8 

9 

9 

8 

8.9 

10 

9.10 

9 

7.8 

8.9 

9.10 

8 


12  43  2.70 
12  43  8.72 
12  43  13.26 
12  43  18.98 
12  43  27  24 
12  43  27.89 
12  43  42  09 
12  43  42.06 
12  43  49.63 
12  44  10.51 
12  44  17.37 
12  44  25.78 
12  44  30.84 
12  44  3839 
12  44  47.00 
12  44  54.63 
12  45  13.27 
12  45  13  56 
12  45  26.15 
12  45  26.71 
12  45  30.49 
12  45  46.84 
12  45  55.51 
12  46  3.17 


ft 


+  3.070 
3.059 
3.059 
3.066 
3.059 
3.074 
3.058 
3  061 
3.064 
3.067 
3.065 
3.058 
3.071 
3.083 
3.066 
3  058 
3.057 
3  073 
3.065 
3.065 
3.083 
3.070 
3.066 
3.070 


tt 


-f.  0  4  4.9 
4-  2  37  40.6 
4-  2  35  8.1 
+  1  5  24.8 
+  2  41     8.1 

-  0  55  47.2 
4-  2  45  1.6 
-f  2  15  6.9 
4-  1  25  47.2 
+  0  54  17.1 
4-  1  16  20.1 
4-  2  45  31.7 

-  0    6  40.0 

-  2  52  42  5 
+  1  2  47.8 
+  2  45  34.1 
4-  2  55  55.8 

-  0  27  24.2 
+  1  9  8.4 
+  1  15  42.7 

-  2  44  9.2 
4^  0  3  16.0 
4-  0  55  40.0 
4-0     9  17.5 


tt 
19.702 

19.701 

19.700 

19.698 

19.696 

19.696 

19.691 

19.691 

19.689 

19.683 

19.681 

19.679 

19.67T 

19.675 

19.674 

19.671 

19.665 

19.665 

19.662 

19.662 

19660 

19.656 

19.653 

19.651 


Bemerkungen 


I.        B.  LI 

(164) 

(164) 

(91) 

(164)   B. 

(284.)  B.  S. 

(165.) 

II. 

(529) 

IIL     B.  LI.  S. 

(94) 

(165) 

IV.  LI. 
(284)   ß. 

V.  B. 

VI.  B.  LI.  S 

VII.  B.LI, 
(531) 

VIII. 

IX.  B.  LI. 
(284)  B  L1,S.R 

X.  B. 
XL  B. 
(94) 


L  (92) -0.07  4- 3.2;  (418)4-0.07-3.2;  (530)  0.00  — .  IL  (232)4-0  06+1.6; 
(617)-0.13-3.3.  in.  (92)4-0.044-0.6;  (93)-0  13-0  4;  (528)-0.194-l.l ; 
(530)4-0.27-1.1.  IV.  (92)4-0.024-1.7;  (41 8) -0.04 -0.8;  (532)4-0  02-0.8. 
V.  (91)4-0.014-1.1;  (93)-0.10-l.l;  (529)4-0  10  0.0.  VI.  (164)4-0.124-1,3; 
(617)-0.12-1.3.  VIL  (165)4-0.114-0.6;  (6l7)-0.11-0.6.  VIIL  (94)-0  12-1.2; 
(232)4-0.19-0.3;  (529) -0.064-1.4.  IX.  (94)- 0.25- 1.1 ;  (232)4-0  20-1.5. 
(530)4-0  054-2.6.  X.(99)-0.11  4-4.6;  (418)4-0 06 [4- 17.4];  (482)4-0.06-4.6. 
XL  (91)  -0.11-0.7;  (92)- 0.254-2.2  ;  (93)- 0,01 -1.9;  (528)4-0.194-1.0; 
(529)4-0  064-0.4;  (530)4-0.11-1.2. 


179 


u 

a 
a 

s 


CO 
CO 

o 


3896 
3897 
3898 
3999 
3900 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
3908 
:3909 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
3916 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 


AR.  1850 


Präcesfeion 
1850 


DeclinatioB 
1850 


9 

10 

9 

9 

10 

9.10 

9 

9 

6.7 

8 

9.10 

10 

e 

8 

9 

9 

9  10 

10 

8 

10 

10 

9.10 

10 

10 

10 


12  46  7.24 
12  46  27.13 
ii  46  32.30 
12  46  38.45 
12  46  44  85 
12  47  29.76 
12  47  33  18 
12  47  51.84 
12  47  58.06 
12  47  59.58 
12  48  16.37 
12  48  29.11 
12  48  44  83 
12  48  45.07 
12  43  48  68 
12  49  022 
12  49  1503 
12  49  46.78 
12  49  48.31 
12  49  49  14 
12  49  57.68 
12  50  12  00 
12  50  13.30 
12  50  20.51 
12  50  32.08 


ff 


+  3.058 
3  073 
3.060 
3.058 
3.077 
3.060 
3.084 
3.072 
3.066 
3084 
3.071 
3  064 
3.070 
3.071 
3084 
3  071 
3.072 
3.060 
3.059 
3076 
3.069 
3.077 
3.072 
3.064 


f» 


+  2  3«  1.6 

-  0  41  18.2 
+  2  13  58.6 
+  2  36  1.0 

-  1  20  6.0 
+  2  18  2.5 

-  2  47  35.2 

-  0  18  31.3 
4-  0  52  12.8 

"  2  44  11.0 

-  0  0  34.1 
+  1  20  5.7 
+  0  1  47  3 

-  0  8  11.8 

-  2  46  28  0 

-  0  2  1.6 

-  0  19  19.5 
+  1  59  30.2 

-  2  14  29.3 
+  1  9  40.3 
-f  0  15  34  8 

-  1  14  28.3 

-  0  23  52.  1 
4-  1  12  6.1 


Präcession 
1850 


3.058  1+  2  34  46  5 


rr 


-  19.650 
19.644 
19642 
19.641 
19.039 
19.623 
19.624 
19.618 
19.617 
19.61iß 
19611 
19.608 
19.604 
19.603 
19.603 
19  599 
19  594 
19  584 
18584 
19  584 
19  581 
19.576 
19.576 
19.574 
19.570 


Bemerkungen 


I.  B. 

(542.)  S. ' 
(165.) 
(164.) 
(284.)  B. 

II.  S. 
(284.) 

in. 

IV.  B.  LI.  S. 

(284.)  B.  S. 

V.  B. 
(232.) 
(418.) 

VI.  B.  LI. 
(284.)  B. 
VIL     B.LI. 
(542)    B.  R. 
(232) 

VIIL  B.L1.S. 

(284.) 

(94.) 

IX.      B.  S. 

(91.) 

(94.) 

(232) 


I.(232)+0.06  +  3.4;(617)-0.05-3.4.  IL  (232)-f  0.23-2.9;(o28)-0.53  +  1.2 
(529) +0.29 4- 17.  in.  (91)4-0.11+0.6;  (418)-0.05  +  0.2;  (53l)+0.07-l.l 

!  (542) -0.14  4- 0.4.  IV.  (92)  +  0.08  -  0.4 ;  (93) +  0  11  0.0;  (94)  +  0.18  -  1.1 
(482) +0.07 -0.9;  (328) -0.50 +  1.2;  (530) +0.07 +1.0.  V.  (91)+0.02  +  1.9 
(531)-0.02-2.0.  VL  (91)~0.06+0.2;  (92) -0.02 +  4.2;  (482) +  0.05  0.0 
(531)+0.07-2.2;  (532)-0.03-2.2.  VIL  (4l8)  +  0.20+1.8;  (530)-0.05  — 
(53l)-0.06-0.6;  (532)-0.09-1.3.    VIIL  (528) +0.36 +  4.3;  (529)-0.06+2.7 

k6l7)-0.30-7.0.    IX.  (284)  0.00  +  1.8;  (441) -0.03 --2.3;  (531)4-0.02+0.6. 


180 


B 


o 

OB 
OB 

lO 

»4 


3921 
3922 
3923 
3924 
3925 
3926 
3927 
3928 
3929 
3930 
3931 
3932 
3933 
3934 
3935 
3936 
3937 
3938 
3939 
3940 
3941 
3942 


8 

9.10 

9 

9 

10 
8 

10 

9 

9.10 

10 

10 
9 
9 

10 
8 
8 
9 

10 

6 

9 

9 

9.10 


warn 


AR.  1850 


12  50 
12  50 
12  51 
12  51 
12  51 
12  51 
12  51 
12  51 
12  51 
12  51 
12  52 
12  52 
12  52 
12  52 
12  52 
12  52 
12  52 
12  52 
12  52 
12  52 
12  53 
12  53 


46.32 
56.62 
7.73 
9.64 
14.52 
17.87 
27.41 
37.72 
40.39 
5517 
2.66 
13.17 
2127 
22.89 
24.33 
26.02 
48.57 
51.35 
52.46 
55.70 
15.79 
27.13 


Prfteession 

1850 


Declination 

1850 


+  3.072 
3.079 
3.064 
3.076 

3.077 

3.069 
3.057 
3.072 
3.059 
3.065 
3  068 
3  060 
3.077 
3.065 
3.072 
3.060 
3.069 
3.084 
3.080 
3.072 
3080 


O       »'        t9 

-  0  14  23.5 

-  1  43  18.5 
+  1  11     9.1 

-  1     7  48.2 

-  1  16  4.0 
+  0  23  17 
4-  2  49  18.3 

-  0  19  6.1 
4-  2  15  57.0 
+  1  7  5.3 
+  0  34  52.8 
+  2     1  55.6 

-  1  13  18.3 
+  1     7     7.9 

-  0  22  32.0 
+  23  30  2 
+  0  16  590 

-  2  33  32.8 

-  1  45    4.1 

-  0  16  58.5 

-  1  43  48.7 


Präcession 
1850 


19.565 
19.562 
19559 
19558 
19.556 
19555 
19.552 
19.549 
19.548 
19.543 
19.540 
19.537 
19.534 
19.533 
19533 
19  532 
19.525 
19.524 
19.523 
19.522 
19.516 
19.512 


BM 


Bemerkangen 


I.        B.  LL 

(531.) 

IL      B.  LI.  S 

(284.)  LI. 

(530.) 

m.    B.  LI. 

(529.) 

IV.  B. 

V.  B. 
(232.) 

VI.  B. 
VIL  B.  LL 
(232.) 
(284.)  B. 
VIIL  B.LI. 

IX.  B.  LI. 

X.  LI  S. 
(482.) 

(238.)  B.  LLR. 

XI.  B.  R. 
(91.) 

XII. 


L  (92)4-0.21  +  0.3;  (418)4-0.02-0.6;  (482)4-0.124-0.6;  (532) -0.29 4-0.2 
(542)  -  0.08  -  0  5.  II.  (93)  -  0.03  -  0.2;  (94)  4-  0.18  -  0.9;  (528)  -  0.14  4-  11 
IIL(284)+0.03-3  5;  (418)4-0.144-1.5;  (441) -0.074-1.6;  (531)- 0.1 1+0.2 
IV.  (232)-0.24+l.l;  (617)4-0.24-1.1.  V.  (9 1)- 0.15  +  1. 5  ;  (92)4-0.134-0.8 
(482)+0.26  +  l.l;  (532)  -  0.17  -  2.2;  (542) -0.09  -  1.0.  VL  (93) -0.05 4-1. ß 
(94)+0.05-1.6.  VIL  (482; -0.03 -1.3;  (528)+0.19  +  0.7;  (529)-009  +  l.l 
(350) -0.06 -0.5.  VIIL  (93) +  0.1 4 -0.4;  (94)  -  0.02 +0.5;  (530) -012  0.0 
IX.(91)-0.014-0.9;  (92)-0.09  +  0.9;  (441)4-0.11-1.3;  (531)4-0.05-0.7 
(532) -0.09+0.6;  (542)+0.06-0.3.  X.  (232)+0.10  -  1.5;  (529)- 0.09  +  1.5 
XI.(284)+0.I8+0.7;  (532)+0.01  -  1.1 ;  (542)  0.00+0.5.  XU.  (284)  0.00-2.6 
(441)+0.18+2.2;  (531) +0.07 -0.8;  (532) -0.18- 1.6  ;  (542) -0.08 +3.0. 
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1   a 

1 

CO 
OD 

AR.  1850 

Präcession 
1850 

Declination 
1850 

Präcession 
1850 

Bemerkungen 

3943 

9.10 

^     1    tt 
12  53  37.75 

+  3.064 

O      t       ft 

+  1  18  33.8 

-  19  508 

L         8. 

3944 

7.8 

12  53  51.00 

3.058 

-f  2  19  14.3 

19  504 

(617.) 

3945 

9.10 

12  54    4  73 

3.084 

-  2  30  35.3 

l^^no 

IL 

3946 

9 

12  54    7.94 

3.072 

-  0  22  21,1 

19.498 

IIL 

3947 

8.9 

12  54  22.95 

3  064 

+  1  12  51.5 

19.493 

IV.      LI. 

3948 

9 

12  54  37.38 

3  063 

+  1  21  20  5 

19.489 

(232.)  LI. 

j  3949 

10 

12  54  42.50 

3.064 

+  1  12  27.8 

19.486 

(94) 

3950 

10 

12  54  46.48 

3  061 

+  1  45  39.8 

19.485 

(578)  B. 

3951 

9 

12  54  57.08 

3.081 

-f  1  48  38.3 

19.481 

(284)  S. 

3952 

9.10 

12  55     6.18 

3.064 

+  i     5  43  3 

19.478 

V.        S. 

3953 

8.9 

12  55     7.56 

3.070 

+  00  52.7 

19478 

VI.      B  R. 

3954 

9 

12  55     9  77 

3.054 

+  2  54    2.1 

19477 

VIL    B.S. 

3955 

9.10 

12  55  15.32 

3.074 

-  0  41  59.2 

19.475 

VIIL   B. 

3956 

10 

12  55  25  60 

3.064 

H-  1     8    02 

19.471 

(232.) 

3957 

9 

12  55  34.10 

3.083 

-  2     9  18.1 

19.468 

(284) 

3958 

10 

12  55  55.78 

3.072 

-  0  19  22  8 

19.460 

(91.) 

3959 

8.9 

12  56  10.00 

3.084 

-  2  24  29.6 

19  456 

(284.)  B.  LI.  S. 

13960 

10 

12  56  19.01 

3.071 

-  0    3  41.9 

19.453 

IX. 

3981 

10 

12  56  40.42 

3.077 

-  1     9  56.3 

19.445 

X.        B.  8.  R. 

|3962 

10 

12  56  51.62 

3.064 

+  1     3  38.6 

19.441 

(94.)    ß. 

3963 

7.8 

12  56  57.27 

3.070 

+  04  46.2 

19.439 

XL      LI. 

3964 

7.8 

12  57     5.19 

3  064 

+  1     6  23.2 

19.436 

XU.    B.LIS. 

3965 

10 

12  57     6.14 

3  080 

-  1  35  38.3 

19.436 

(542.) 

3966 

10 

12  57  35.29 

3  056 

+  2  28  20.0 

19.425 

(232.) 

L  (94)-0.13-0.4;  (232)+0  14+0  5.  IL(238)-0.12-4.3 ;  (284)+0.13  +  4.3. 
IIL(91)  +  0.16  +  2.4;  (92) -0.16-2.4.  IV.  (93) -0.26  -  1.7;  (94)  +  008 +  0.6; 
(232) +  0.09 +  0  8;  (52.9) +  0  16 -0  9;  (530) -0.06  + 1.4.  V.  (93)- 012 +  2.1 ; 
(94)  +  0.02-08;  (232)  +  0.22  -  0.1 ;  (529)  -  0.06  -  1.9;  (530) -0.05 +  0.5. 
VL  (92)  -  0.20  +  1.3 ;  (482)  +  0.17  +  0.1 ;  (532)  +  O.Ol  -07;  (542)  +  0.04  -  0.5. 
VIL(577)+0  010.0;(617)-0.01+0.1.VIIL(441)-0.07--OS;(482)  +  0.08+0.7. 
IX.(91)-0.15  +  0.3;  (92)  +  0.16- 03.  X.  (284; +  0.05 +0.6;  (542) -0.04 -0.6. 
XI.  (91) +  0.10 +1.2;  (92)-0.12  +  29;  (93)  -  0.09  -  2.0;  (441)  0.00-2.7; 
(482) +  0.12 +0.6.  XIL(94)  +  0.09  0.0;  (482) - 0.04  - 0.6 ;   (578) -  0.04  +  0.7. 
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u 


CO 

m 

t 


AR.  1850 


Präcession 
1850 


Declination 
1850 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


3967 
3968 
3669 
3970 
3971 
3972 
3973 
3974 
3975 
3976 
3977 
3978 
3979 
3980 
3981 
3982 
3983 
3984 
3985 
3986 
3987 
3988 
3989 
3990 
3991 
3992 


& 
10 

10 

9 

9.10 

10 

10 

8.9 

9.10 

9 

9 

9 

10 

8i 

9 
9 

10 
9 
7 

10 

10 
8 

10 
9 
9 
9 


h       f     ff 
2  57  44.87 

2  57  51.50 

2  ^2^^2.75 

2  58  30.12 

2  58  37.53 

2  58  49.75 

2  59    8.48 

2  59  11.81 

2  59  13.19 

2  59  20.64 

2  59  31.89 

2  59  40.89 

2  59  54.42 

2  59  57.09 

3  0     6.75 
i3    0  16.95 

3  0  36.33 

3  0  41.88 

3  0  46.92 

3  1  0.73 

3  1  21.06 

3  1  21.19 

3  1  21.93 

3  1  46.03 

3  1  52.91 

3  1  59.42 


tf 


-j-  3.081 
3.054 
3  055 
3.070 
3.082 
3.Q69 
3.057 
3.077 
3067 
3.081 
3.069 
3.062 
3.053 
3.057 
3.058 
3065 
3.069 
3.082 
3.082 
3.055 
3.069 
3.052 
3.055 
a.066 
3.061 
3.086 


O      I        ft 

-  1  45  2.8 
+  2  53  17.8 
4-  2  36  21.5 
+  09  59.6 

-  1  58  11.4 
+  0  17  59.1 
+  2  19  49.1 

-  1  6  2.1 
+  0  36  49.7 

-  1  52  58.1 
+  0  21  13.1 
+  1  23  40.3 
-f.  2  57  38.3 
+  2  16  34.5 
+  28  29.9 
+  0  52  27.8 
+  0  19  28.9 

-  1  59  26.2 

-  1  52  37.5 
+  2  34  46.9 
+  0  13  37.2 
+  2  57  37.0 
+  2  27  53.8 
+  0  42  24.2 
+  1  32  39.6 

-  2  35    0.9 


19.422 
19419 
19.419 
19.405 
19.402 
19  398 
19.391 
19  390 
19.389 
19.387 
19.382 
19.378 
19  373 
19.372 
19  369 
19.365 
19  357 
19.355 
19.353 
19.348 
19.340 
19.340 
19.340 
19.330 
19.328 
19.325 


I.  B.  LI.  S 

(577.)  B. 
(232.) 

II.  B. 
(284.)  R. 
(91.) 
(232.) 

III.  B.  LI. 
IV. 

V. 
VI. 

(232.)  B.  S 
(577),  B. 
(577.)  LI. 
(232.) 

VII.  B. 
(91.) 

(284.)  B  LI. 
(441.)  B.LI.S 
(232.) 

(Ö4.) 
(577.)  B. 
(232.)  B. 

VIII.  B. 
IX. 

X.        B.  LI. 


L(284)-0.03-1.2;(441)  +  0.03  +  l  1.   II.  (91)-0.04+1.5;  (92)- 0.15  +  3.5; 

(93) +0.08- 7.5;    (482)+0.14  +  2.4.  IH.  (284) -0.03 -0.3;   (441)  + 0.03+0  2. 

IV.(94)+0.03-7.3;  (482) -0.05  +  3.1 ;  (578) +  0.02 +  4.2.  V.  (284)  +  0.08  0.0 
I  (542)  -  0.0«  -  0.1.  VI.  (92)  -  0.06  +  3  9  ;  (93)  +  0.07-3.9.  VII.  (92)-0.14  +  0.4 
'  (94)+0. 14-0.3.  VIII. (92)-0.20+ 1.3;  (482)+0.20-1.2.  IX.  (93)+0.02  +  4.0 

(94) -0.02 -4.0.  X.  (238)-0.24-1.7;  (284)+0.24+1.6. 


j 
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aatat 


s 
a 

zi 


4) 
CO 
OB 

lO 

CD 


AR.  1850 


Pr&cession 
1850 


Declination 
1850 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


3993 

9 

3994 

10 

3995 

9 

3996 

8 

'3997 

9.10 

u99o 

10 

Z%%% 

9 

4000 

8 

4001 

9 

4002 

10 

4003 

10 

4004 

9 

4005 

9 

4006 

7.8 

4007 

7.8 

4008 

9 

4009 

40t0 

10 

4011 

10 

4012 

8 

4013 

8 

4014 

8.9 

4015 

10 

4016 

9 

4017 

6 

4018 

8 

4019 

9 

ll 
13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 


2  23.66 

2  33.19 

2  59.30 

3  2.49 
3  4.59 
3  10.82 
3  13.26 
3  14.43 
3  19.28 
3  36,35 

3  46  85 

4  15.49 

4  19.73 

5  2  50 
5  3.81 
5  3.98 
5  8.49 
5  14.29 
5  22.73 
5  31.60 

5  37.38 

6  9.56 
6  16.62 
6  19.45 
6  19.27 
6  21.62 
6  29.18 


tf 


+  3.069 
3.087 
3.086 
3.068 
3.070 
3053 
3.055 
3.083 
3.070 
3.071 
3.059 
3.084 
3.084 
3.080 
3.077 
3.090 
3.066 
3.080 
3.055 
3.082 
3.088 
3.078 
3.054 
3.066 
3.056 
3.084 
3.066 


»# 


+  0  11     7.3 

-  2  39  15  7 

-  2  29  18.2 
4-  0  22  55.8 
+  06  18.4 
+  2  41  9.5 
+  2  31  42.2 

-  1  55  43.8 
+  06  18.1 

-  0  4  49.7 
+  1  53  54  0 

-  2  12  28.3 

-  2  10  21.3 

-  1  28    0.0 

-  0  57  34.9 

-  2  59  43.4 
+  0  40     9.6 

-  1  25  16  3 
+  2  25     \Jl 

-  1  45  24.5 

-  2  41  28  4 

-  1  13  34.7 
+  2  33  41.7 
+  0  43  4  5 
+  2  15  18.1 

-  2  0  34.7 
+  0  42  58.5 


19.316 
19312 
19.302 
19.301 
19  300 
19.298 
19.297 
19.296 
19295 
19.287 
19.283 
19.272 
19.270 
19252 
19.251 
19.251 
19.249 
19.247 
19.244 
19.240 
19.237 
19.224 
19.221 
19.220 
19.220 
19.219 
19.216 


I.         B.  LI. 

(238.) 

IL 

(94.)    L1.S. 

lU. 

(232) 

(232  )  B.  LI. 

IV.  B. 
(92.) 
(92.) 
(232.) 

(284.;  B.  R. 
(284.)  B. 

V.  LI. 

VI.  B. 
(238.) 
(92.) 
(284.) 
(232.) 

VII.  LI. 
(238 )  LI. 
(418.)  B. 
(232.) 
(94.)    S. 
(232.)  B.LI. 
(284.)  B  LI. 
(92.) 


L(91)+0.01+0  4;(92)  +  0.17  +  2  4;(441)-0.24  +  0.5;(482)+0.07-3.2. 
IL  (238)-0.11  -0  1  ;  (284)  +  0  12+0.1.  IIL  (91)+0.05-0  2;  (418)-003+2.6 
(482) -0.03-2.4.  IV.  (284)-001  ~;   (441)  +  0.ül  — .   V.   (284) -0.15 +  0.4 
(418) +  0.26 -1.0;  (441) -0.12 +  0.5.  VL  (284)  +  0.05- 0.6;  (418) -0.15  +  0.6 
(482)  +  0.09  —.  VIL  (284)  -  0  33  -  2.7 ;  (441)  +  0.33  +  2.6. 
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CO 

oo 

lO 

o 


AR.  1850 


Pi^äcession 
1850 


Declination 
1850 


4020 
4021 
4022 
4023 
4024 
4025 
4026 
4027 
4028 
4029 
4030 
4031 
4032 
4033 
4034 
4035 
4036 
4037 
4038 
4039 
4040 
4041 
4042 
4043 
4044 


9 

10 

9 

9 

8.9 

10 

9 

6.7 

8 

8 

7 

8 

8.9 

9 

9 

9 

10 

6 

8 

10 

10 

7.8 

9 

8 

9 


h 
13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 


6  31.24 

6  59.28 

7  4.09 
7  8.76 
7  38.96 
7  38.82 

7  42.27 

8  44  33 

9  13.01 
9  45  18 
9  49.33 

10  49.52 

11  15.27 

11  17.45 

12  57.73 

13  40.48 

13  53.28 

14  27.57 

14  47.97 

15  24.99 

15  58.02 

16  2.41 
16  31.90 

16  40.51 

17  4.90 


+  3.064 
3.065 

3.079 
3.077 
3.054 
3.065 
3.076 
3.057 
3.077 
3.070 
3.057 
3.061 
3.074 
3.091 
3.069 
3.079 
3Mb 
3.069 
3.070 
3.061 
3.070 
3.081 
3.067 
3.068 


-f  0  57  25.0 
+  0  45  28.7 


-  1  13  29.2 

-  0  57  1.4 
4-  2  28  24.7 
4-  0  44  31 2 

-  0  35  41 4 
4-2  2  2.6 

-  0  53  29  4 
4-  0  7  2.0 
4-2  2  31.6 
4-  1  17  57.5 

-  0  28  32.3 

-  2  45  10  4 
4-  0  12  14.2 

-  1  10  40.7 
4-  0  43  13.0 
4-  0  12  31.2 
4-  0  1  9.1 
4-  1  18  25.0 
4-  0  4  1.8 

-  1  19  15.8 
4-  0  28  12.0 
4-  0  19  7.9 


Pr&cession 
1850 


Bemerkangen 


19.215 
19203 
19201 
19.199 
19.187 
19.187 
19.185 
19.159 
19.146 
19.132 
19.130 
19.104 
19.094 
19.092 
19.047 
19.027 
19.021 
19.005 
18.996 
18.978 
18.963 
18.961 
18.947 
18.943 
18.931 


(93.) 

(92) 

(482.) 

L 

II. 

(232.) 

IIL 

IV. 

(483.) 

(418.) 

V. 

(483.) 

VI. 

VII. 

(238.) 

VIII 

(418.) 

(92.) 

IX. 

(92.) 

(94.) 

(418.) 

(239.) 

X. 

(92.) 


B. 
B. 


B.LLR.| 
B.  LI.  S. 
B.LI.R. 
B.LI. 


B. 

B.R. 

B.S. 

S. 
S. 
Li. 
B.LI. 

B, 

B.  LI. 
B.R. 
B.  LI.  S- 


L  (418)4-0.04-0.5;  (44l)-0.044- 0.5.  IL (4 18) -0.02 -1.0;  (441)4-0.034-0.9. 
IIL  (92)4-0.01-0.7;  (94)  0.004-0.7.  IV.  (418) -0.48 -1.5;  (482)4-0.494-1.4. 
V.  (93)-0.10-0.4;  (94)4-0.02-0.9;  (44l)-0 124-0.3 ;  (482)4-0.214-1.2. 
VL  (93) -O.Ol 4-4.8;  (94)4-0.10-1.7;  (483)-0.10- 3.1.  VIL  (418)4-0.11-1.6; 
(441) -0.23 -2.0;  (482)4-0.13+3.6.  VIIL  (93) -0.02 -2.9;  (94) +0.02 4-2.9. 
IX.  (93)-0.05-2.0;  (94)4-0.064-2.0.    X.  (93)4-0.054-0.7;  (94)0.04-0.7. 


im 


tm 

u 

1 

:  AR.  1850 

1860 

Declinatian 
18501 

Präceßsion 
1850 

Bemerk  «n0in 

4045 

8 

13  17  3067 

+  3X)82 

O     f      n 

-  1  26  28,5 

^  18.918 

1.        B  3. 

4046 

8.9 

13  18    4.07 

3:068 

-{-  0  19  44  0 

18.902 

tl.       B. 

4047 

8 

13  18  23  71 

3.093 

-  2  52  39.7 

18.893 

(238.)  B. 

14048 

6 

13  18  30.72 

>       3.074 

-  0  24  37.0 

.  ia888 

lU.     B.LI  R. 

14049 

9.10 

13  18  48  67 

3.067 
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(542)^0.68-1.9.  UL  (96J~ 0.03  0.9;  (99)4-0.03  0.0.  IV.  (418)4-0.094-0.6 
(442)4-0.4^-1.3;  (538)  -  0.33  -- ;  (542)  -  0.17  4-  0.7.  V.  (97)  -  0.12  -  1.2 
(483)4-0.184-1.3  VI.  (96) -0.06 4- 6.4;  (448)-0.114- 1.7;  (483)4-0.63  4-0.7 
(539) -0.04 -.3  4;  (578) +6.29- 5.4.  VIL  (96)-0.18-1.75  (443) -0.05 +  0.8 
(483) +0.08+3.2 ;  (533)-0.01- 1.0;  (578) +0.14 -1.2.  VÖI.  (418)-024+0.9 
(442)+0.33-3.3;  (531) -0.11-0  1;  (632) +0.02 +  2.4.  IX.  (418)  -  0.06  -  0.6 
(442)4-0.08-15;  (531) -0.02 -0.7;  (532)  +  0  02  +  2  7.  X.  (94) +  0.12  0.0 
(97) - 0.12+0.1.  Xi.  (288)-0.13  +  5.4;  (533)+Oi02  +  0.7;  (577)-0.03- 10.9 
(578)+0.16  +  4.9. 
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59  59  22 

0  7.64 
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(96) -0.05 -1.2;  (99) -0.07 +2.2. 
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4376 

8 

14  18  18.37 

3.048 

4-  1  40  27.5 

16.513 

(404.)  LI.  R 

4377 

9 

14  18  24.52 

3t058 

+  0  57  48.9 

1O508 

(») 

4378 

9 

14  18  24.89 

3;O50 

4-  1  32  58.6 

16.508 

in. 

4379 

10 

14  18  40.72 

3.037 

4-  2  32  55.9 

16.494 

(288.)  B. 

4380 

10 

14  18  49.36 

3i049 

4-  1  35  16.2 

16.487 

IV- 

4381 

10 

14  18  55.64 

3.076 

-  0  24  26.1 

16.483 

V.       B. 

4382 

9.10 

14  18  57.35 

3.035 

+  2  42  23.2 

16.480 

(288.)  B. 

4383 

9 

14  19  10.70 

3.054 

4^  t  13  46.7 

16.469 

(97.) 

4384 

9 

14  19  22.77 

3040 

+  1  40  23.8 

16.469 

(404.)  LI.  R. 

4385 

9 

14  19  25.17 

3:039 

4-  2  23  22.0 

16.407 

(577.)  B.  LI. 

4386 

9 

14  19  20.66 

3.097 

-  2    0  44.7 

16.454 

(239.)  B. 

4387 

9 

14  19  36.57 

ao85 

-  1    3  42.6 

^  16.448 

(442).  B.  LI. 

4388 

9.10 

14  19  43.14 

3^59 

+  0  40  45.3 

18.443 

(98.) 

4389 

9 

14  20    0.52 

3.044 

4-  1  W    9.5 

16.488 

(100.) 

4390 

9.10 

14  20    0.55 

3.060 

+  0  47    6.7 

10.423 

VL      B. 

4391 

9 

14  20  15.51 

3.085 

-  1    5  30.1 

16.415  . 

vn.    B.  LI. 

4392 

9 

14  20  18.72 

3.102 

-  2  19  32.2 

16.413 

(239.)  LI. 

4393 

7.8 

14  20  28.70 

3.091 

^  1  33    8.6 

16.404 

VIIL  B.  LL  R 

I. 

(97)- 
(97) -( 
(578)- 
(578)^ 
(360)  - 

(96) -C 
0.09  [- 
).034- 
-0.05 
-0.05 
O.Ol  ( 

1.12-1.2;  (484; 
28.1];  (100)4- 
0.4;    (lOO)-O. 
-0.9.  V.  (442). 
-1.0.VIL(360) 
).0. 

)  4-0.124-2 
oil-lO;  ( 
13-2.3;    {4 
4-017-05 
-0.154-0.5 

.7;  (578) -O.Ol 
;578)4-0.11  + 
184)4-0.10-0 
;  (543)-0.l74- 
►  ;  (442)4-0. 16- 

-1.4.  11.(9 
0.5.  m.  (96 
3.     IV.    (9 
-0.4.  VI.  (9 
0.5.  VIII.  (2 
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• 

6) -0.12 - 
)4-0.08- 
6) -0.04 - 
6) -0.03- 
394-0.01- 

4 
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-2.2; 

^0.9; 
-0.4; 
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Bemerkvngea 
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9 

4395 

8. 

4396 

9 

4397 

9.10 

4398 

8.9 

4>99 

9.10 

4400 

10 

4401 

9 

Hin 

7.8 

4403 

9 

4404 

S 

4405 

8.9 

4406 

10 

4407 

9 

4408 

9 

4409 

9 

4410 

id 

4411 

9 

4412 

9 

4413 

10 

4414 

9 

4415 

9.1>0 

4416 

10 

4417 

& 

4418 

9 

4419 

.  8 

4420 

10 

4421 

9 

Ä      f     tt 
44  20  35;83 

14  %i  12.84 

14  2t  17.29 

14  21  ia65 

14  21  2^58 

14  21  43.96 

14  21  55.26 

.14  22     7.32 

14  22  12.12 

14  22  10.72 

.14  22  20.58 

14  22  21.23 

14  22  30  07 

14  23    1  07 

14  23  11.53 

14  n  12.97 

\  14  23  30  98 

14  23.  38.59 

14  2a  43.59 

14  24    7.57 

14  24  19J26 

14  25    i.71 

14  25  22.12 

14  25  33.03 

14  26    4.62 

14  26.  16.17 

14  26  2).40 

14  26  41.86 


ft 


+  3il88> 
.  3.«96 
.3;066 
3.047 
3.042 
3;092 
3.058 
.  3(050 
3.050 
3j0d9 
3M0 
3.109 
3.088 
3.053 
3.110 
3.081 
a.064 
3.041 
3i)49 
3.036 
3.08» 
3.072 
34>30 
3.062 
3.069 
3.050 
3.052 
3.052 


O      t      '99 

-  1  20  16.4 

-  1  58  28.1 
+  0  26  19.9 
+  1  48  49. 1 
+  ^    7  16.4 

r  1  34  56.8 
+  0  56  22.2 
+  1  31  55.5 
+  1  30  1.6 
+  2  18  27.5 
-f  0  44  49.7 

-  2  52  36.5 

-  1  19  12.7 
-f  1  18  47.4 

-  2  54  52.0 

-  0  45  34.6 
+  0  25  57.0 
4<  2  li  33.6 
+  1  34  47.0 
+  2  80  15.8 

-  1     7  20.2 

-  0  6  40.1 
+  2  67  15.2 
+  0  38  15.4 
+  07  15.0 
+  1  30  47.7 
+  1  22  39.2 
+  0  22    8.8 


14.398 


L  (96) +0.16 +0.3;  (484) -0.16-0.3.  IL  (238) -0.25 +  1.6;  (419)+0.25-1.7. 
m.  (238) -0.14 -0.8;  (419)+0.15+0,7.  IV.  (96) -0.04 +  1.9;  (484) +  0.1 4 -1.4; 
(533) -0.1 1-0.4.  V.  (288) +0.08 +  5.5;  (577) -0.07- 5.5.  VI.  (360) +0.18 -1.4. 
(442)- 0.17  +  1.4.  * 
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4422 

9.10 

14  26  42.34 

+  3.066 

,     0    »     »r 

+  0  22    8.8 

-  16.064 

(96.) 

4423 

9 

14  26  42  63 

3.038 

+  2  20  32.6 

16.084 

L         B. 

4424 

10 

14  26  56.75 

3.096 

~  1  49  13.9 

16.072 

(442.) 

4425 

8.9 

14  27    5.40 

3.081 

-  0  45    6.0 

16.064 

(360.)  B.Li. 

4426 

9 

14  27  30.40 

3.052 

+  1  20  57.4 

16.043 

IL 

4427 

10 

14  28    7.51 

3.110 

-  2  47  55.9 

16.011 

(238.) 

4428 

9.10 

14  28    7.91 

3.058 

+  0  54    7.9 

16.011 

IIL     B.LLR. 

4429 

9 

14  28    8.99 

3.047 

+  1  42  30.7 

16.009 

(100.) 

4430 

9.10 

14  28  11.13 

3.030 

+  2  53  56.5 

16.007 

(577.)  B. 

4431 

8 

14  28  19.67 

3.058 

+  0  52  40.0 

16.000 

IV.      B.L1.R. 

4432 

8 

14  28  3d.67 

3.043 

+  1  58  55.7 

15.985 

(443.)  B. 

4433 

9 

14  28  43.86 

3.074 

-  0  16  39.4 

15.978 

(360.)  B.S. 

4434 
4435 

8.9 

14  28  55  58 

3.046 

+  1  42  45.3 

15968 

(100.)  B.R. 

10 

14  29    8.08 

3.052 

+  1  19    2.7 

15.957 

V.        S. 

4436 

9 

14  29  12.48 

3.045 

+  1  48  50.6 

15.953 

(100.)  B. 

4437 

10 

14  29  43.72 

3.068 

+  0  10    2.4 

15.925 

(495.)  B. 

4438 

7 

14  29  53.41 

3.029 

+  2  55  59.9 

15  917 

VL      L1.S.B. 

14439 

10 

14  29  53.54 

3.055 

+  1     6     0.7 

15.917 

(533.)  B. 

14440 

8.9 

14  29  59.29 

3.109 

>  2  42  55.4 

15.912 

VII.     B.  LI. 

|4441 

10 

14  30    4.08 

3.073 

-  0  11  21.7 

15908 

(418) 

14442 

9 

14  30  37.74 

3.049 

+  1  32  10.9 

15.877 

VUL  B.R. 

4443 

9.10 

14  80  40.69 

3.032 

+  2  40  43.3 

15.874 

IX.      LI. 

4444 

6 

14  30  41.28 

3.113 

-  2  57  22.0 

15.873 

(419.)  B.LI.S. 

'4445 

9 

14  30  43.39 

3.106 

-  2  29  22.2 

15.872 

(238.)  B.LL 

4446 

10 

15  31  26.00 

3.049 

+  1  28  43.8 

15.833 

(100.) 

4447 

9.10 

15  3t  31.40 

3.073 

-  0    9  59.1 

15.829 

X.        B. 

1.0 

IIL(9 
(484) . 
VI.  (21 

VIII.  ( 

IX.  (2J 

>88)-f0.16-2.9;(533)-0.16-j-2.9.  II.  (100)+ 0 
6) -0.30 +0.5;  (484) +0  38+0.6;  (633) -0.08 
f.  0.12 +  2.4;  (533) -0.24 -1.4.    V.  (96) +  0,0 
38)+0.10  +  8.4;(577)-0.10-8.4.VII.(238)-0. 
;iOO)  +  0.10-1.0;  (443)+0.13-3.1;  (484)+0.C 
B8)+0.22+7.1;  (577)-0.21-7X).  X.(36O)-O.0 

.12+0.5;(443)-0.11-0.5. 
-1.1.   IV.(96)+0.11-0.9; 
9-2.5;  (484) -0.08 +  2.5. 
18+0.3;  (419)+0.18-0.3. 
14+3.7;  (533)-0.25+0.3. 
15-2.0;  (495)+ 0.05+ 1.9. 
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4450 
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4452 
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4464 
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4470 
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9 
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9 

9 
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8 

8 
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9 

8.9 

8.9 

7.8 

9.10 
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9.10 
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14 
14 
14 
14 
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14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
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31  48.46 

32  13.97 
32  19.78 

32  23.21 

33  13.53 
33  17.15 
33  46.07 
33  46.44 

33  52.44 
34^  6.07 

34  7.99 
34  17.78 
34  20.99 
34  22.76 
34  55.54 

34  56.45 

35  27.42 
35  36.07 
35  37.62 

35  47.99 

36  1.11 
36  7.85 
36  32.24 
36  32.95 


Pfftcession 
1850 


tf 


+  3.065 
3.104 
3.057 
3.077 
3.102 
3.096 
3.091 
3.060 
3.081 
3.055 
3.068 
3.071 
3.038 
3.096 
3.042 
3.028 
3.104 
3.042 
3.034 
3.067 
3.098 
3.061 
3.037 
3.071 


Deelinatioii 
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+  0 

-  2 

+  0 

-  0 

-  2 

-  1 

-  1 

-  0 

+  1 
+  0 

-  0 

+  2 

-  1 

+  1 
+  2 

-  2 

+  1 

+  0 

-  1 
+  0 

1+2 
+  0 


24  11.8 
19  7.1 
55  33.3 
26  21.8 

11  59.9 
46  14.3 
23  41.1 

43  3.1 

44  31.6 
2  17.3 

12  42.4 
1  23.8 

16  15.6 
43  55.2 

55  43.4 

56  28.0 
18  54.9 
58  19.5 
28  3.8 
16  20.7 
51  51.0 
41  24.9 
15    7.6 

1  13.0 


PrftcessioD 
1850 


Bemerkaiigen 


15.813 
15.792 
15.785 
15.782 
15.737 
15.733 
15.709 
15.708 
15.702 
15.690 
15.688 
15.679 
15.676 
15.675 
15.663 
15.643 
15.615 
15.607 
15.606 
15.596 
15.584 
15.578 
15.556 
15.555 


.)  B. 
(419.) 
(443.) 
L 

(419.)  LI. 
IL        B.  LL 
IIL      LL 
IV, 

V.        B. 
VL      B. 
(495.) 
(360.) 
(288.) 
VIL     B. 
VIIL    B.R. 
(288.)  B. 

(419.) 

(100.)  B. 

IX.      B.L1.B 

X. 

XL      B.S. 

XIL     B. 

(359.) 

(495.) 


L  (360)- 0.05 -0.8;  (4i8)+0.03+0.9 
(442) +0.24 -0.4.  IIL  (360)-0.17-0.2; 
(100) -0.04 -1.2;  (420  +  017  +  0.5; 
V.(360)+0.07+l.a;  (418) -0.06-1.6. 
VIL(359)+0.15-1.4;  (360)-0.15  +  1.4 
IX.  (288) -0.23 +  3.6;  (292) +  0.23  ^3.5. 
XL  (359)  -  0.09  -  2.3 ;  (360)  -  0.06  -  1.0 
(442)+0.34+0.9.   XIL  (443)+0.22-O 


;  (495)+0.01  0.0.  IL  (360) -0.24 +0.3; 
(442)+ 0.18+0.1.  IV.  (97)-0.21  +  L3; 

(484) +  0.10 -0.7;  (533)  -  0.02  -  Ol. 
VL(443)-0.0fl-1.6;  (484)+0.09  +  1.6; 

VIIL(100)+0.01+0.1;  (443)  0.00  0.0. 

X.(420)-0.14-1.8;  (495)+0.14+1.8 
;  (418) -0  23 -3.4;  (419) +  0.06 +  5.6; 
7;  (533) -0.22 +0.8. 
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4473 
4474 
4475 
447» 
4477 
4478 
4479 
4480 
4481 
4482 
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4486 
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4492 
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4494 
4495 
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10 
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9 
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9 
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9 

7.8 
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9 

7.8 

9 

9 

10 

7 

9.10 
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14  36  37.44 
14  36  43.39 
14  36  47.18 
14  37  4.69 
14  37  19.48 
14  37  21.48 
14  37  28.49 
14  37  29.03 
14  37  32.33 
14  37  51.98 
14  37  56.13 
14  37  56.97 
14  38  19.74 
14  38  29.32 
14  38  35.85 
14  38  40.39 
14  38  43.55 
14  38  55.51 
14  39  21.56 
14  39  24.55 
14  39  27.04 
14  39  27.54 
14  39  35.84 
14  39  53.25 
14  39  59.71 


Präeetnion 
1850 
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+  3.044 
3.119 
3.115 
3.106 
3.031 

3.on 

3.044 
3.082 
3.030 
3.051 
3.066 
3.077 
3.080 
3.050 
3.073 
3i)39 
3.083 
3.105 
3,092 
3.040 
3006 
3.046 
3.037 
3.065 
3.112 
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1850 


Präcessioo 
1850 


tt 


+  1  47  12.6 

-  2  43  26.9 

-  2  59  36.5 
*  2  25  19.2 

+  2  39  46.8 
~  0  27  40.4 
+  1  46  49.0 

-  0  46  50.7 
+  2  43  1.2 
+  1  21  14.0 
4-  0  16  19.0 

-  0  26  42.6 

-  0  41  3.7 
+  1  23  39.9 

-^  0  12  2.8 
+  2  31  43.0 

-  0  48  43.2 
>  2  18    5.8 

-  1  27  2.2 
+  21  39  2 
+  0  16  9.7 
-f  1  36  18.1 
4-  2  14  12.1 
+  0  21  22.0 

-  2  44  52.8 


15.551 
15.545 
15.542 
15.526 
15.520 
15.511 
15.504 
15.503 
15.501 
15.482 
15.479 
15.478 
15.457 
15.448 
15.441 
15.437 
15.434 
15.423 
15.399 
15396 
15.394 
15.394 
15.386 
15.369 
15.363 
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(238.) 
(419.) 
IL 
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IV, 

V. 

VI. 

(420.) 

(359.) 
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(98.) 

(359.) 

VIII. 

(359.) 

(419.) 

(359.) 

(100.) 

(97.) 

IX. 

(288.) 

X. 

(238.) 


B. 

B.LL 
B.  S. 
B.L1. 

L1.S. 
L1.S. 

B.LI 

B.R. 


B.L1. 

LI. 
B.LI. 
B. 
B. 


B.LI 
B. 

B.LL 


L  (lOO)-0. 10-0.6;  (484)+0.10-f  0.6.  H.  (288) -0.20 +2.1; (292) +0.2 1-2.0. 
IIL(359)-0.10.-1.3;(495)+0.10+1.3.IV.(418)-0.28-1.4;(442)+0.28-1.4. 
V.  (288)-0.36+2.1;  (292)+0.36-2.1.  VL  (98) -0.02 -0.4;  (100)  +0.11-2.3; 
(421)  -  0.11  +  2.1 ;  (443)  -  0.08  +  0.1 ;  (484)  +  0.11  +  1.5;  (533)  0.00  -  O.B. 
VIL  (359)-O.23+0.4;  (418)-0.21  -0.3 ;  (442) +0.45 -0.2.  VIII.  (288) -0.09+2.7 ; 
(292) +0.10 -2.7.  DL  (420)+ 0.16 -1.2;  (421) -0.07  +  3.3;  (443) -0.09 -2.0. 
X.  (420)  +  0.19-0.8;  (533) -0.18 +'0.9. 
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4506 
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4507 

10 

4508 
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&9 

4510 
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4511 

6 

4512 

10 

4513 

0 

4514 

8.9 

46<5 

9 

4616 

B 

4517 

8 

4518 

S 

4519 

10 

4520 

10 

4581 

7 

14  40  11.72 
14  40  18.71 
14  40  35-77 
14  40  35.81 
14  40  5t.O! 
14  41  12.09 
14  41  40.95 
14  4t  41.21 
14  42  2.15 
14  42  22.82 
14  42  U.IB 
14  42  45.69 
14  42  63.03 
14  43  7.51 
14  43  14-38 
14  43  40.23 
14  43  48.38 
14  44  17.98 
U  44  29.ef 
14  44  49.17 
14  44  50.93 
14  44  67.08 
14  45  1  10 
14  45  14.11 
14  45  23.91 


4-  3.034 
3.054 
3.04B 
3.058 
3.078 
3.074 
3.091 
3.005 
3.038 
3-061 
3.0M 
3.074 
S.OSi 
3.070 
3.096 


3.031 
3.115 
3.082 
'3.057 
3.0B1 
3.112 
3.064 
3.0S1 


+■  2  «7  46.6 

-  16  362 

j-  1  6  14.4 

11.346 

4-  1  30  S.l 

15.339 

+  1  9  51.7 

15.329 

-  0  29  22.3 

15.313 

-  0  13  16.2 

15.295 

-  1  22  69.9 

16.287 

+  0  22  11.1 

16.267 

-1-2  7  49.4 

15.247 

+  0  37  15.2 

16.227 

-  1  36  13.1 

16  214 

-0  11  55  2 

16  204 

+■  0  35  50.2 

15.198 

4-0  3  67.1 

15.186 

-  1  40  13.1 

15.178 

-  1  49  46.3 

15.154 

-1-  2  40  5.9 

15.146 

-1-  2  38  12.0 

16.118 

-  2  53  52.4 

16.107 

-  0  47  16.8 

16.089 

-H  0  44  32.6 

15.086 

■f  0  38  17.1 

15.081 

-  2  42  25.9 

16.077 

-1-  0  26  14.2 

15.064 

4-  0  36  33.9 

15.055 

(in.)  B.s. 

(100.) 
(100.) 


IV. 

B.LI 

V. 

B.U. 

(!M.) 

(«IS.) 

VI. 

B.U. 

(418.) 

(«39.) 

B.LL 

(23>,) 

BU. 

(291.) 

(aK.)B 

(239.) 

(41$) 

VII. 

VIII. 

(238.) 

(98.) 

(97.) 

I.(36fl)-0.14-t-0  3;(418)+0.t4-0.4.  IL(359)+0.03+.l,0;(418)-0  02-l 
ni.(97)-0.a6-0.2;  (420)4-0,26+0,2.  lV.(292)-{-0,20+0.I ;  (443)-^O.I9-0.1. 
V.  (07) -0,204-0.7;  (98)  0.00-  1.6;  (100)  -O.Ol  -  1.3;  (420) +  0  09  -  0.7 
(443)  +0.]2  +  2.a  VI.  (87) +  0.17-  1.8;  (98)  0.00-2.0;  (100)  +  0.14- 2.3 
(420)-0.12  +  3.2;  (413)-0.19+2.7.  VH.  (97)-0.07+3.9;  (98)+0.1«  +  O4 
(100)-0.10-3.4;  (443) +  0,02 -1,0.  VIII.  (98) -O.Ol- 1.2,  (100)  +  0,06-09 
(443) -0.05 +  2,0. 
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AR.  1850 


Präeessioik 
1850 


DecUn&tioii 
1850 


Prftcession 
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Bemerkungen 


4522 

4523 

4524 

4525 

4526 

4527 

4528 

4529 

4530 

4531 

4532 

4533 

4534 

4535 

4536 

4537 

4538 

4539 

4540 

4541 

4542 

4543 


101 

10 

9 

8.91 

8 

8 

9 

9 

9.10 

9.10 

9.  la 

8.9 

9.10 

8 

9 

8.9 

9.10 

5.6 

9.10 

9 

10 

10 


h 

14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
114 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 


9  W 

45  25  45 

45  56.71 

46  5.32 
46  5.45 
46  8.36 
46  30.75 

46  33.82 

47  13.79 
47  31.55 
47  32.09 
47  38.65 
47  44.24 
47  52.72 

47  54.50 

48  43.39 

49  2.24 
49  20.66 

49  51.94 

50  12.42 
50  28.44 
50  31.04 
50  49.05 


H 


+  3.103 
3.112 
3.100 
3.068 
3.067 
3.059 
3.028 
3.048 
3.093 
3.059 
.  3.059 
3.058 
3.084 
*3.050 
3.061 
3.062 
3.073 

.  3.064 
3.088 
3.060 
3.036 
3.069 


Oft» 

-  2    5    Ol 

-  2  43    5.5 

-  1  52  30.1 
+  0  11  30.4 
+  0  12  49.0 
+  0  43  42.0 
+  2  45  27.9 
+  i  43  48.0 

-  1  30  3.4 
+  0  42  54.4 
+  0  41  33.0 
+  0  46  21.1 

>  0  50  20.6 

+  1  20  33.1 

+  0  36  59  7 

+  0  35  2.3 

-  0  11  46.5 
4-  0  26  26  3 

-  1  7  23  5 
4-  0  42  45.7 
+  2  15  34.3 
+  0    7  9.0 


-  15.054 
15.023 
15.015 
15.015 
15012 
14.990 
14.988 
14.949 
14.932 
14.932 
14.924 
14.919 
14.911 
14.909 
14862 
14.843 
14.825 
14.794 
14.774 
14.758 
14.756 
14.738 


(239.) 

(238.) 

I.        B. 

IL       B.  LL 

IIL     B.  LI. 

ly.      B. 

(292.)  B.  LI.  S. 

V. 

VI,      B.S. 

VIL    B. 

(98.) 

VIIL   B.S. 

(418.)  S. 

(443.)  B. 

IX. 

X. 

XI. 

XIL    B.L1.R 

XIII.  B. 

XIV.  B.L1.S 
(292.)  S.  R. 
(98.) 


L(239)-0.12  +  6.6;(4l8)+0.08-3.8;(4i9)-0.02  +  1.3;(442)-f  0.06-4.1. 
IL  (98)+0.07-12;  (420)4-0.15  0.0;  (421)-022  +  1.3.  IIL  (98)-0.03^2.7 
(421)4-0.034-2.7.  IV.  (97)-0.064-0.9;  (100)-0.03-1.2;  (420)4-0.12-0.2 
(443) -0.034-0.6.  V.  (100)4-0.11-2  8;  (421)-0.11 4-2.8.  VI.  (239)-0.26-0,6 
(418)- 0.29 -1.2;  (442)4-0.23-01;  (543) -|- 0.344- 2.0.  VIL  (97)4-0.104-0.3 
(98)-0.10-0  3.  VIIL  (97)-0.19-1.0;  (420)4-0  164-0.8;  (443) -0.19 4« 0.6 
(484)4-0.214-3.8.  IX.  (97) -0.22 -2.0;  (98)4-^.114-1.8;  (420)4-0.114-0.1 
X.  (97)4-0.03-0.9;  (98) -0.03 -0.7;  (420)4-0.014-1.6.  XI.  (418) -0.22- 1.4 
(422)-0.a3  0  0;  (442)4-0  30-1.1 ;  (495)4-0.26  4- 2.5.  XIL  (97)4-0.15-2.7 
(98)4-0.06-1.2;  (421)-0.214-3.9.  XIIL  (239)-0.254-3.4;  (418) -0.05 +  0.5 
(442)4-0.50-2.3;  (543)-0.18-1.7.  XIV.  (97)4-0.01-3.1;  (100) -0.15 -3.9 
(420) -0.06 -1.6;  (484)  0.00+1.2;  (495) +0.18 4^7.2. 


I.(9B)-0.I3-1.7;  (421)-0.07+l.3;  (496)+0.2a4. 0.2;  (543) -O.W +0.2. 
II.  {B7)-0.05-5.4;  (100)- 0,08  -  0.2;  (iZO) +  0.80  -  Dil;  {443)-0.1»+0.7; 
(484)+0  09+a8.  III. (Z39)-0  16+3.2;  (418)-|--O.I7-3.2.  IV.  (!38)-0.27+l.i; 
(419)+0.28-l.2.  V.  (S8)-0,03-0.g;  (S43)+ 0.04 +1.0.  VI.  (97)+0.20  0.0; 
(481)-0.Z0  0.0.  VII.(236)-0.05  +  l,6;  (418)+0.0B- 1.2;  (422)0.00-0.3. 
Vni.(42O]+O20+a5;(443)-0.Z0-O.5.  IX.{239)-0.10-O.S;(419>H).Ü+O.S. 
X.(a39)-0.1fi-0.5;  C419)+0,l7+0.4.  E.  {4I8)+003-1.3;  (Ö43)-0.02+1.3. 
XII.  (97)-0.O2+2.1;  (98)+020-S.4i  (420)- 0.18 +0.3.  XIIL(2S9)-0.03  — ; 
(4I9)+0.04  — . 


9ß7 


Kummer  1 

tu 

OB 

s 

C9 

AR.  1850 

Prftcession 
1850 

Declination 
1850 

Pr&cession 
1850 

Bemerkungen 

4568 

9.10 

14  53  37.28 

3.078 

O     t       ff 

-  0  27  28.6 

-  14.570 

(422.)  S. 

4569 

10 

14  53  37.68 

3.065 

+  0  19  39.6 

14.569 

(W.) 

4570 

7.8 

14  54    5.56 

3.049 

+  1  18  37.4 

14.541 

I-        B.LI. 

4571 

10 

14  54    8.27 

3.110 

-  2  26  24.7 

14.539 

(239.; 

14572 

6.7 

14  54    8.33 

3.063 

4-  0  27  24  4 

14.589 

n.     B.  LL 

14573 

9 

14  54  23.09 

3.093 

-  1  24  56.6 

14524 

IIL     B. 

14574 

9 

14  54  54.91 

3.044 

+  1  37  31.7 

14.492 

IV*      B.  U. 

4575 

9 

14  54  55.31 

3.085 

-  0  54  30.2 

14.492 

(359.) 

4576 

7.8 

14  54  57.82 

3.110 

'  2  26  10.5 

14.489 

(239.)  B.  U. 

4577 

9.10 

14  55    2.58 

3.085 

-  0  52  49  2 

14.484 

(359.) 

4578 

7.8 

14  55    4.24 

3.103 

-  2    0  15.4 

14483 

(419.)  B. 

4579 

9.10 

14  55    5.71 

3.054 

4-1    2  43.9 

14.481 

V* 

4580 

9.10 

14  55  15.16 

3.109 

-  2  21  46.2 

14.472 

(239.)  B. 

4581 

5 

14  55  19.89 

3.027 

4-  2  41  10.5 

14.467 

(292.)  LIR. 

4582 

9 

14  55  41.17 

3.112 

-  2  34  31.5 

14.445 

(239.)  B. 

4583 

7 

14  55  44.56 

3.046 

4-  1  28  58.3 

14.442 

VL     B.LI. 

4584 

7.8 

14  55  44.62 

3.057 

4-  0  49  13.3 

14.442 

(»V.) 

i4585 

9 

14  56    072 

3.077 

-  0  23  47.6 

14.426 

(359.) 

0 

14586 

8.9 

14  56  41.84 

3.075 

-^  0  18  57.9 

14.384 

VII.    B.LI.S. 

14587 

9 

14  56  56.42 

3.046 

4-  1  28  44.6 

14.369 

VIIL  B.R. 

4588 

8.9 

14  56  57.36 

3.050 

4-  1  13  46.6 

14.368 

DL 

4589 

9.10 

14  57  15  21 

3.102 

-  1  56  21.3 

14.350 

X.      s. 

4590 

9 

14  57  29.48 

3.074 

-  0  12  10.6 

14.335 

(359.)  S. 

I. 

(98)- 

(495). 

(443) 

VI.  (8 

(443) 

(422) 

VIII. 

(421)- 

X.  (2: 

(100)4 

0.16- 
f.0.26 
-Ö.26- 
18)  0.0( 
-0.20- 
4-0  02 
(98)4- 
1-0.08 
39)- 0. 

U0.06-2.2;(44 
1.4;    (420)4- 
-1.1.  111.(418 
2.3;   (484)  4- ( 
[)-1.3;    (100)- 
0.6;  (484)4-0 
+0.7;  (459)  [. 
0.044-1.3;  (11 
4-0.4;  (443)  - 
08-3.1;  (419) 

3) -0.30-0.-^ 
0.11-0.3; 
)4-0.04-0^ 
).254-0.8. 
-0.07-3.3; 
134-1.0.  'V 
4-0.48]  4-3. 
00) -0.04-1 
-  0  25  -  0.9 
4-0.084-3.1 

l;  (484)4-0.24 
(421) -0.07 
l ;  (422) -0.03- 
V.  (97)  -  0.07 
(420)4-0.114 
IL  (359)  -  0  Ol 
4;  (543)4-0.0 
.3.  IX.  (97)  4- ( 
;  (484)4-0.21- 

• 

• 

4-  2.5.  II.  ( 
0.0;    (484) 
1-0.4.  IV.  (4 
4-1.5;   (98 
-1.8;    (421) 
5-1.7;   (41 
14-0.8;  (5 
104-2.8;  (J 
f  3.3;  (533) 

;97)-0.16-0.8; 
4-  O.Ol  4-  3.2 ; 
«1)0.004-1.5; 
1)4-0.07-1.5. 

4-0.04  4-2.9; 
8)  [-0.49] -0.7; 
44)4-0.03-2.4. 
18)4-010-0.6; 

-  0.17  4-  0.5. 
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AR.  1850 


Fr&c68Bion 
1850 


Declination 
1850 


Präceasion 
1850 


Bemerkungen 


4591 

8.9 

4592 

10 

4593 

10 

4594 

8.9 

4595 

8 

4596 

9 

4597 

7.8 

4598 

9 

4599 

9.10 

4600 

9.10 

4601 

10 

4602 

9 

4603 

10 

4604 

9 

4605 

9 

4606 

8.9 

4607 

9,10 

4608 

9.10 

4609 

8 

4610 

8 

4611 

9.10 

4612 

9.10 

h 
14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 


57  38.90 
57  42.28 
57  48.11 
57  49.88 
57  52.94 
57  55.34 

57  57.86 

58  10.69 
58  it7i 
58  32.47 
58  44.33 

58  46.56 

59  9.91 
59  14.54 
59  16.16 
59  23.51 
59  20;82 
59  40.93 
59  44.56 
59  47.63 
59  48.91 

0  14.65 


ff 


+  3.053 
3.028 
3.100 
3.051 
3.082 
3.073 
3.093 
3.041 
3.052 
3.092 
3.104 
3.099 
3.044 
3.099 
3.062 
3.099 
3.061 
3.099 
3.061 
3.103 
3.062 
3.107 


tt 


+  1     4  53.4 
+  2  36  15.0 

-  1  49  19.0 
+  1  10  44.7 

-  0  43  42.0 

-  0    9  38.2 

-  1  23  56.5 
+  1  47  48.3 
+  1     9  11.2 

-  1  17     5.2 

-  2     1  58.2 

-  1  45  5.6 
+  1  36    4.2 

-  1  42  54.7 
-f  0  31     2.9 

-  1  41  56.2 
+  0  36  42.9 

-  1  43  24.7 
+  0  36  40.1 

-  1  58  58.1 
+  0  29  48.3 

-  2  13  37.1 


14.325 

14.322 

14.316 

14.314 

14.311 

14^.309 

14.306 

14.293 

14291 

14.271 

14.269 

14.257 

14238 

14.228- 

14.227 

14.219 

14.213 

14.201 

14.197 

14.194 

14.193 

14.166 


1.         S.    .     -, 

(292.)  B.  LI.  R. 

(239)   S. 

IL 

(418)   LI. 

ni.    B.  s. 

IV.      B.  LI. 

(100) 

V. 

VI.  B.  LI. 
(419.) 

VII.  B. 
(533) 

VIII.  B.LI 


(98) 
IX. 
(421) 
X. 
XL 
(419)  B. 
XIL  B. 
XUI.    S. 


B.LI. 

B. 

B.  LI.  S 


L  (97) -0.31 -0.8;  (98) -0.12 -3.1;  (420) +  0.07 +1.7;  (421)+0.01+0.6; 
(495) +  0.47+1.1;  (533) -0.12 +0.4.  IL  (420) +  0.14+0.2;  (443)+0.18-0  3; 
(533) -0.32 +0.1.  IIL  (359)+0.14-0.3;  (422) -0.14 +0.3.  IV.  (41 8) +0.07  -2.3; 
(543) +  0.06 +  2.3;  (544) -0.12  + 0.1.  V.  (97) -0.44 -1.4;  (98) +  0.1 5. -2.0; 
(495) +  0.30 +  3.3  VL  (418) +  0.06- 2.5;  (422)-0.01 +  1.4;  (543)- 0.06+ 1.1. 
VIL   (239)+0.15+0.1;(359)-0.14-0.1.  VIIL  (359)-0.12-0.9;(543)+0.13+0.8. 

IX.  (239) +  0.09 +1.1;  (359)+0.0l-1.5;  (422) -0.06 -0.9.  (543)  -  0,05  +  1  3. 

X.  (359)-0.01-1.9;  (543)+ 0  02 +  1.8.  XL  (97)-0.20.+0.6;  (240)- 0.08 -3.0; 
(443)  -  0.07  +  6.9 ;  (444)  +  0.08  -  1.7 ;  (495)  +  0.5.3  -  2.8 ;  (533)  -  0.24  0.0. 
XIL(97)-0.26  +  1.5;(240)+O.26-1.4.  XIIL  (239)+0.08+2  2;  (449)-0.07-2.3. 


209 


4613 

4614 

4615 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 

4621 

4622 

4623 

4624 

.4625 

'4626 

4627 

4628 

4629 

4630 

4631 

4632 

4633 

4634 

4635 


OBB 


AK.  1850 


8.  9  15  •  20.41 

9  15  0  22.35 

9  15  0  33.35 

10  15  0  47.87 

9  15  0  49;88 

9  15  1     0.08 

9  15  1     1.10 

8.  9  15  1  21.00 

8  15  1  24.47 

9  15  1  40.05 
9   15  1  42.39 

10  15  1  47.45 

8.9  15  2     3.47 

«15  2     7.21 

8  s  15  2  16.28 

7  15  2  18.09 

10  15  2  28.39 

'-     9  15  2  20.71 

8.  9  15  2  32.21 

8.9  15  3    3.32 

9.10  15  3     6.59 

~   9  15  3  15.55 

10  15  3  45,37 


Prfteeraion 
1850 


DeeKntttion 
1850 


+  3.062 
3.083 
3.078 
3.034 
3.078 
3.077 
3.046 
3.033 
3.104 
3.045 
3.092 
3.064 
3.049 
3.101 
3.075 
3.049 

3.033 
8.079 
3.049 
3.059 
3.121 
3.095 


tf 


+  0  31  26.1 

-  0  45  19.5 
r-  0  28  57.8 

+  2  12  35.6 

-  0  26    0.6 

-  0  23  56.8 
+  1  27  18.7 
-f  2  16     1.1 

-  1  59  55.9 
-f-  1  31  12.0 

-  1  18  26.7 

-  0  49  51.7 
+  1  17  55.0 

-  1  50  48.3 

-  0  18  17.6 
+  1  17  54.4 

4-  2  15  69.5 

-  0  29  9.2 
+  1  17  53.4 
+  0  '42  28.7 

-  2  59  38.6 
'  1  28  49.9 


Präcession 
1850 


iBsmesama 


Bemerkangen 


1 


tt 


-  14.160 
14.158 
14.147 
14.131 
14.129 
14.119 
14.118 
14.096 
14.094 
14.078 
14.075 
14.070 
14:053 
14.050 
14.041 
14.038 
14.028 
14.036 
14.023 
13.991 
13.986 
13.978 
13.946 


I.        B.  LI. 

(399.) 

IL       LI. 

(292.)  B. 

(359.) 

IIL  '  B.L1.S. 

(98:) 

IV.  B.L1.S.R. 

V.  B. 
(98.) 
(359.) 
(495.) 

VL       LI.  S. 
(239.)  B  LI.  8 
VII.     B.  LI. 
(420.) 
(420!) 
(444.) 

VIIL  B.LI. 
(444.) 

IX.  B. 

X.  B.  S, 
(239.) 


I 


r 

L  (97)-0.05+2.4;  (98) -f  0.03-1.7;  (240)4-0.03-4.9;  (420) +0.21 +  1.4 
(421) -0.22 +  3.7;  (444)  +  0.02  -  3.1 ;  (484)  -  O.Ol  +  2.7;  (495)  +  0.39  -  0.9 
(533) -0.41 +0.8.  IL  (418)+0.06-1.9;  (422)- 0.05 +1.8.  IIL  (4 18) +  0.02 -2. 8 
(422)-0.13-l,0;  (495) +0.27+2.9;  (543) -0.1 6 +  0.8.  IV.  (2 92) -0.06 -1.5 
<484)+Q.06  +  1.6.  V.  (239)-0.15-2.0;  (419)  +  0.15+1.9.  VL  (?8)-0.25-2.2 
(421)- 0.05+0.4;  (484)+0.1 1+3.1;  (533)+0.18-1.4.  VlL  (240) -0.23 -0.7 
(418)+0.15-0  8;  (422)-0.11-0.2;  (543)+0.20  +  1.5.  VIIL  (240) -0.06 ^0.4 
(359)  -  0.3 1  -  0.2 ;  (418)  -  O.Ol  -  1.4;  (495)  +  0.27  +  4.1 ;  (543)  +  0.13  -  2.3 
IX.  (98) -0.25 -2.4;  (421)  0.(K)  +  3.4;  (484)  + 0.10 +  1.5;  (495) +  0.14 -2.4 
X.(293)-0.09-1.5;  (419)  +  0.09  +  1.5. 

flteraYeneichiiita.  ^  27 


310 


4) 

n 
i 


OQ 
OB 

s 


AR.  1B50 


1850 


DecliikatioQ 

ISofO. 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


463« 
4637 
4638 
4639 
4640 
4«41 
4642 
4643 
4644 
4645 
4646 
4647 
4648 
4649 
4650 
4651 
4652 
1(4653 
4654 
4655 
4656 
4657 


.  8 
9 

10 
9.10 

10 

7.8 
9 

9 
9 

10 

8 

9.10 

8 

10 

9 

7 

9.10J 

10 

9 
6 

8 
8 


h 
15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 


3  49.39 

4  1/29 
4  37.79 
4  39.49 
4  48.48 

4  56.23 

5  6.62 
5  8.52 
5  25.17 
5  34.49 
5  38.90 
5  39.77 
5  45.37 

5  5P.23 

6  16.80 
6  19.93 
6  21.83 
6  31.24 
6  34.36 
6  40.19 

6  41.86 

7  11.31 


tt 


+  3.099 
3.078 
3.020 
.   3.053 
,  3.054 
3.067 
3.080 
3.083 
3.0ß5 
3.029 
3.068 
3.080 
3.089 
3.089 
3.093 
3.083 
3.061 
3.029 
3.067 
3.118 
3.055 
3.102 


O      I       4t 

-  1  41  17.8 

-  0  27  46.8 
-f  2  67  46.9 
^  1  1  48.9 
+  0  51  50.4 
-f  0  11  12.2 

-  0  35  12.8 

-  0  47     6.6 

-  0  50  6.4 
-f  2  26  45.3 
+  0.10  59.1 

-  0  34  52.5 

-  1     4  26.2 

i 

-  1     6     5.2 

-  1  19  17.5 

-  0  45  59^0 
+  0  33  57.8 
+  2  27  16.6 
+  0  11  16.0 

-  2  47  59.6 
4-  0  55  59.2 

-  1  51     40 


13.942 

13.930 

13.892 

13,8a9 

13.880 

13.872 

13.861 

13.859 

13.842 

13.833 

13.827 

13.826 

13.821 

13.815 

13.787 

13.784 

13.782 

13772 

13.770 

13.762 

13.760 

13.729 


I.         B.  lil. 
(359.) 

(292.)  B.Iil.R 
IL       B. 

(d7.) 

III.     LI.  S. 

l  IV.     s. 

(359.) 

(359.) 

(292.)  B.  S.  R 

(97.) 

V.        S. 

(239.) 

(239.) 

VL      LL 

VIL    B. 

yiiL 

(292.)  B. 

IX. 

(419.>  B.  LI. 

X.  R. 

XI.  B.  LL 


L  (239) -0,09 -0.6;  (418)+0.10-2.0;  (422) -0.02 -1.0;  (445) -0.0 1+0.5; 
(543) -0.05  +  1.1;  (579)  +  0.08+1.7.'  IL  (98) -0.30 -2.0;  (495) +0.30 +2.1. 
IIL  (98) -0.45 -0.6;  (420)+0.13  +  0.5;  (421)+0.08+1.5;  (422) -6.13  +  0.5; 
(444)  +  0  19  +  0.6;  (445)+0.10-2.2;  (54a)+0.06  0:0.  IV.  (240)+ 0.07-0  4; 
(359)  -  0.17  +  1.0;  (422)  0.00  -  2.1 ;  (445)  +  0.09  +  1.4.  V.  (240)  -  0.11-1.9; 
(422)-0.13-1.4;  (445)  -  0.07+0.1;  (495) +0.30 +  3.1.  VL  (239) +0.1 6  0.0; 
(543)-0.16-0.1.  VIL  (359) +0.20 +1.1;  (418)+0.23-0  8;  (422)+0.11  +  l.l ; 
(445) +0.22 -0.2;  (544)-t).39-2.9;  (579)-0  35+1  9.  VIIL  (98)  -  0.09  -  2.6; 
(421)  -  0.23  +  2.4;  (495)  +  0.31  +  0.2.  IX.  (98)  0.00  +  3.1 ;  (240)  0.00  -  3.0. 
X.  (420) +  0.07 +1.1;  (443)- 0.30 -0.6;  (484)+0.02  +  1.5  J  (545) +  0.21 -1.8. 
XL(359)-0.25)-3.1;  (41 9) +0.28 +1.6;  (422)-0.19-2.7;  (445)  +  0  19+ 1.0; 
(644)- 0.15 -1.9;  (579) +0.1 2 +5.0. 


2tl 


|4658 
4659  1 
4660 
4661 
^4662 
4663 


466'4 


4665 
4666 
4667 
4668 
4669 
4670 
|467i 
4672 

4673 

I 
4674 

4675 

• 

|4676 
4677 
4678 
4679 
4680 
4681 


1 


9.10 
8 
9 

7 

8.9 
9 
6 
9.10 
8.9 
8 
9 
9 
9 
9 

10 

9.10 

7.8 

10 

10 

8  9 

9 

9 

7 

7 


15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 


7  1528 
7  1660 
7  16  42 
7  24.38 
7  24.12 

7  46.35 

8  1100 
8  13.46 
8  18.02 
8  19  36 
8  32.50 
8  36  90 

8  48  43 

9  4.82 
9  30  26 
9  43.11 
9  5S.03 

10  222 
10  19.80 
10  27.85 
10  28.93 
10  34  00 
10  44  52 
10  44.92 


PrAoeBsion 

1850 

Declhifttioa 
1850 

PrftcessioD 
1850 

Bemerkungen 

+  3.063 

4-  0  25  11.2 

•-  13  795 

I. 

3  065 

+  0  20    2.8 

13.729 

(420.) 

3  039 

+  1  50    2.8 

13.791 

II.      B.  LI. 

3  081 

-  0  36  42.4 

137iS 

(418.)  LI. 

3081 

-  0  36  44.9 

13.715 

III.      LI. 

3058 

-h  0  43    0.8 

13692 

IV.      B.  S. 

3.055 

-f  0  55  51.1 

13.665 

(545.)  B.L1.R. 

3  101 

-  1  47  442 

13663 

V.        B. 

3041 

-f  1  44    4  7 

13.658 

VI. 

3.047 

+  1  21  36.7 

13.656 

(444.)  B.L1.R. 

3  091 

-  0  10  39.8 

13.643 

(418.)  B. 

3  064 

4-  0  23  19.0 

13.638 

vn.  LI. 

3.059 

+  0  38    1.9 

13.625 

(98.) 

3  062 

+  0  30  12.3 

13  608 

(98.) 

3057 

+  0  48  30.7 

13.581 

(421.) 

3  062 

-f-  0  31  23.9 

13.567 

VIII.  S. 

8  078 

-  0  25  51.0 

13.551 

IX.     B.LI. 

3.061 

4-  0  31  41.5 

13.547 

(98.) 

3.059 

4-  0  39  24.5 

13528 

(97.) 

3  047 

+  1  21  45.5 

13519 

(443.)  B. 

3058 

-{-  0  42  41.4 

13.518 

(484.)  B.  S. 

3088 

-  1     2  30  3 

13.513 

(445  )  B. 

3.045 

+  1  29  35.2 

13.501 

X.       B.U. 

3.069 

+  05  25.5 

13.500 

XI.     LI. 

I.  (98)-0.20  +  1.5;  (240)-f02l-1.5.  II.  (421)-|-0.04  +  1.4;  (448) -0.24 -1.4 

(484)4-0.13+1.4;  (533)4-0  07-1.3.    UL  (359)4-0.03-2.4;  (445) -0.02 4- 2  4 

IV.  (98)-0.16-0.4;  (495)4-0.174-0.4.    V.  (359)4-0.04^0.7 ;  (422) -0044-0.6 

VI.  (420)4-0.064-02;  (521)-0.024-0.5;  (443)^0  27-1.7;  (484)4-0.224-2.4 

(533)4-0.03-1.5.    VIL  (240) -0  07 -0.8;  (443) -0164-0  3;  (495)4-0.224-0.6 

Vin.(98)4-0.044-2.3;  (245)-0.ö4-*2.2.  IX. (359) -0.27 -3.1 ;  (418)4-0.23-4.1 

(422)  -  0.32  -  0.4 ;  (445)  -  0  03  +  0.3;  (495)  4-  0.39  4-  1.8?*(534)  -  0.03  4-  4.2 

(579)4-0.014-1.5.    X.  (420)  0.00-1.2;  (443)4-0.084-7.9;  (444)4-0.02.-59; 

(533)-0.09-06  XI.  (359)0.00  -;  (545)0.00  - 

27* 


2n 


■BBI 


«> 

ä 


CO 
CO 

o 


AR.  1850 


laee 


DeclisaUoii 
1860 


m« 


^B 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


4682 
4683 
4684 
4685 
4686 
4687 
468B 
4689 
4690 
4691 
4692 
4693 
4694 
4695 
4696 
4697 
4696 
4699 
4700 
4701 
4702 
4703 
4704 
4705 


9 

8.9 

10 

7 

8.9 
7 
9.10 
7 
9 
9 
101 


1»     »    ff 
15  10  45.26 

15  tO.45  35 

15  tO  4a65 

15  !•  58.07 

15  10  56.45 

15  10  5a82 

15  11     2L42 

15  11.    2.50 

15  II  12.42 

13  11  12.16 

15  11  27.76 

15  11  35;09 


$►  15  U  46,40 
9  15  12  27.11 
10  15  12  31.65 
9. 10  15  12  39.24 
9  15  12  43.76 
9. 10  15  12  45.38 
10  15  12  46.27 
9  15  12  57.61 
6.7  15  13  3J2 
10  15  13  19.18 
15  13  24.13 
lOl  15  13  24.50 


+  3.082 

•    3.075 

3.058 

:  3.109 

.  3.025 

.  3.064 

3.089 

3.059. 

3i)89 

3.066 

3.093 

3.051 

:  3.057 

3.067 

3.065 

3.069 

3.057 
.  .  3.067 
3.067' 
'  3.103 
3.095 
3.049 
3,072 


o     '       f' 

-  0  40  52.4 

-  0  13  50.6 
4-  0  42  42.6 

-<  2  14  45.6 
+  2  37  55.9 
-|-  0  23     7.0 

-  1  2  30.8 
+.  0  40  13.7 

-  1     2  28.3 

-  0  54  35.3 

-  1  36  49.9 
+  16  10.8 
-f  0  45  17.1 
+  0  12  54.8 
-f  0  19  43.6 
4-0    5  19.8 

-  0  37  51.2 
-f  0  48  5.0 
-f  0  45  20.9 
+  0  11  55.4 

-  1  51  37.5 

-  1  24  23.4 
+  1  16     0.1 

-  0     ö  18  0 


ia.50O  1 


13.500 

1».496  i 

13.488 

13.488  I 

13.485 

13.481 

13.481 

13.471 

13.471 

13.454 

13.446 

13.433 

13.390 

13.385 

ia.376 

13.371 

13.370 

13.369 

13.357 

13,351 

13.334 

13  3128 

13.326 


(534.) 

I.         LI. 

(421.) 

(419.)  B. 

(292.) 

(240.) 

(42Ä )  B. 

IL 

IIL 

(359.) 

IV.      B. 

(49Ö.)  B. 

(98.)    B. 

V. 

(42t.)  B.  S. 

VL      B. 

(359.) 

VIL  B. 

(97.) 

(240.) 

VIII.  LI. 
(359.) 

IX.  B.Ll.S.R. 
(422) 


L(359>~ 0.09 -0.5;  (418)-0.06-0.3;  (422)- 0  04+1.5;  (495)+0.3d+1.7 
(544)  -  0.14  -  2.8.  IL  (98)  -  0.07  -  3.8 ;  (484)  +  0.16  +  3.7;  (533)  -  0.10  0.0 
IIL  (445>f0.0U0.1 ;  (579)-0.0 1+0.1..  IV-  (350)-0.l7-0.6;  (4 18)+0. 17+0.8 
y.(240)+OO7-.1.5;  (533) -0.07 +  1.3  VL  (240)+O.07-1j6;  (359)- 0.08- 0.8 
(420)  -  0.06  —  ;  (422)  -  0.09  +  2.4 ;  (443)  -  0.08  —  ;  (496)  +  0.04  — 
(545)+0;18  -^;  VIL  (98)-0.28+2.1 ;  (484) +0.05 +4. 7;  (495) +  0.24 -6.8 
VIIL  (418)+0.06-2.0;  (419)+a.01  +  3.5;  (445)-0.02  «a5;  (634)- 0.12 ^0.4 
(543) -0.29-3.3;  (579)+0.37  -^;  (580) -0.04 +2.4.  IX.  (07)+O.O3  +  l.O 
(98)- 0.02- 1.0.  ,.    .        .      : 


S13 


s 

a 


CO 

CO 

.-O 

«.4 

o 


AR.  1850 


Prioession 
1850 


DecliBaiion 
1850 


BBB 


■HB^^S" 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


8.9 

10 

101 

4 

8.1 

9 

9 

9 

10 

9 

8.9 

9 

7 

7.8 

8 

7 

9.  10 

10 

9 


h  f     ff 

Id  13  2«.  11 

15  la  30  50 

15  13  36.26 

15  13  45.20 

-15  13  48.38 

15  13  59.08 

15  14  22.96 

15  14  55  Ol 

15  14  59  59 

15  15     3.76 

15  15     9  91 

15  15  10  49 

15  15  21.93 

15  15  22.95 

15  15  26  55 

15  16     0.04 

15  16     f.47 

15  16     8.56 

15  16  17  94 


»» 


-f  3.055 
3.114 
3.038 
3  057 
3.071 
3.096 
3  044 
3.088 
a988 
3.039 
3.036 
3.022 
3022 
3.058 
3.119 
3.079 
3<066 
3.026 
3.082 


r> 


4706 
4707 
4708 

4709 

4710 

4711 

?4712 

4713 

4714 

4715 

4716 

4717 

4718 

4719 

4720 

4721 

4722 

4723 

1;  4724 
11 

I.  (240)+0  38-2.2;  (420) -0.21 +  1.5;  (421)-0.034-1.8;  (443)-0  36-|-0.3; 
(444)000-04;   (495)4-0.27  +  0.2;    (533)  -  0.18  +  0.3;   (545)4-0.17-1.6 
IL  (239)+O244-0.2;(419)-0  24-0.2.  III.  (240)+ 0  16+3  1 ;  (418)  }<0.22-3.5 
1(422) -0.17 -07;   (534)  -  0.15  -  3.5;   (543)  -  0.16  +  0.3;    (544)  +  0.04  +  0  7 
i(579)-0.09  +  3  3.    IV,  (97) -0.10 +  0.7;    (9e)+0  10-Ü.6.    V.  (239) -0.05-0  4 
!  (359) -- 0.10 -2.6;  (41»)  0.00  +  0.4;    (422)  -  0  02  +  1.4;    (534) +  0.09 +  1.0 
(543)+0.11+0.2.  VI.  (239)+0034-1.6;(359)--0.02-1.6.  VII. (420) -0.02- 1.1 
(443)  -0  25  +  0.4;   (444)  +  0.15- 1.3;    (484) +0.12 +  1.9.    VIII.  (97>  0.00-1.3 
(98)  -  0  04  -  2.7 ;   (240) -[- 0.07  -  2.6 ;     (420)  +  0  01  +  1.0;    (421)- 0  28  +  3.6 
(443)-0  05+l.o;    (444)+ 0.10 -0.3;    (484)4-001  4-2  5;    (495) +  0.35 +0.6 
(496)0.00-5.4;   (533)  -  0  28  +  3.1 ;   (545)4-0  12  +  0.3.  IX.  (240)- 0  15  -  15 
(359) -0.05  -  1.8;   (418)  +  0.06  -  2.8;    (422)  -  0.04  0.0;     (445)  +  0.10  -  1.8 
(534)-004  +  88;    (535)  -  0 09  -  2.3;    (543)+0.08  -  2.1;  (579) +  0.16 +  3.5 
X.  (97) +0.07 +2.3;  (98) -0.13- 1.0;  (496)  +  0  07  -  1 .4. 


+  0  18  51.8 

-  2  32  3.6 
+  1  61  2.2 
+  0  48     9  0. 

-  0  19  44.3 

-  1  28  5  1 
+  1  31  47.5 

-  0  59  41.9 

-  1  0  4  9 
+  1  48  5.9 
+  1  58  27.7 
+  2  44  18.7 

-  2  43  38  9 
+  1     0  13.6 

-  2  45  18.0 

-  0  29  Ol 
+  0  15  57.1 
+  2  33  27.4 

-  0  41  50.6 


*-  13.326 
18.321 
13.315 

13305 
13.302 
13.290 
13.264 
13.228 
13.227 
13.219 
13212 
13.212 
13.199 
13.198 
13.193 
13.157 
13.157 
13.147 
13.137 


I.  B.  LL  S 

II.  S. 

(100.) 
(970 

III.  B.  U, 
(359  )  B. 

IV.  R.   . 

V.  LI. 
VL 
(100) 
VIL    B.R. 
(292.)  Ll.R. 
(410.)  B. 
VHL  B.LI. 
(419.)  B. 
IX.      B.  LI. 
X. 

(292.) 
(369.) 
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Nummer  1 

CO 

tfi 

o 

AR.  1850 

PräeessioB 
1850 

Dedination 
1850 

PräcessioQ 
1850 

Bemerkungen 

4726 

i    8.9 

15  16  39.80 

•  ff 
+  3.Ä7i 

o    t       tt 
-  0    0  300 

-  13.113 

I.        B  LI.  S. 

4726 

10 

15  16  43.51 

3.100 

-  1  39     1.0 

13.109 

(239.)  B 

4727 

9 

15  17     5.25 

.    3  059 

+  1  11  19.9 

13.085 

IL       B  lA.  S 

4728 

10 

15  17     5  64 

3020 

+  2  60  10.4 

13.085 

(292.)  B  R. 

4721 

9 

15  17     8.79 

3.101 

-  1  42     12 

13.082 

III.      B  8. 

4730 

9.10 

15  17   16  69 

3049 

+  1  12  14  6 

13.073 

(98.) 

4731 

8.d 

15  17  2521 

3.034 

+  22  37.6 

13.064 

IV.      B.  B.     1 

4732 

9.10 

15  17  29.10 

3.043 

+  1  32  41.0 

13059 

V.       Ll.S.     1 

4733 

10 

15  17  32.80 

3.030 

+  2  17  195 

13.055 

(292)  B.S. 

4734 

9 

15  17  3598 

3  087 

-  0  57  12  5 

13.051 

VL      B. 

4735 

8 

15  18     1.60 

3.083 

-  0  43  18.3 

13.023 

Vn.     B.LI. 

4736 

9 

15  18     4.73 

3.036 

+  1  57  46.8 

1^.020 

(100)  ß.        1 

4737 

10 

15  18     8.40 

3.097 

-  1  31  58.2 

13.016 

(239.)               1 

4738 

9.10 

15  18  22.33 

3.056 

+  0  49  38.7 

12.999 

VIIL   LI 

4739 

9 

15  18  24.75 

3.080 

-  0  31  35.4 

12.998 

IX. 

4740 

9 

15  18  34.73 

3059 

+  1     0     4  9 

12986 

(97.) 

4741 

9 

15  18  41  92 

3.053 

+  1     0  39.2 

1297^ 

(98)    B. 

4742 

9 

15  18  53  37 

3  034 

+  2     2   10  1 

12.965 

(100.)  tt. 

4743 

8 

15  19  li.88 

3.028 

+  2  25     9.6 

12.944 

(102.)  ß. 

4744 

10 

15  19  1419 

3102 

-  1  45  52.3 

12.942 

(239.) 

4745 

9.10 

15  19  16.06 

3  043 

+  1  33  29.1 

12.941 

(484.) 

4746 

7.8  15   19  3148 

3.115 

-  2  30  31  4 

12.923 

(419.)  B. 

I (579) - 
(102)-. 

^484)- 
! (359)  - 
j(545)- 
1 (445)~ 
' (422)  - 
(543)- 
(240)  ' 
; (496)  - 
.(445)- 

(240] 
-0  07 
[-0.07. 
1-0.23 
-0.10 
-0.04 
-0.08 
-0.28 
1-0.18 
4-0.30 

0  10 
0.12- 

+0.14-1.1;  ( 
+  5  9       II.   (1 
+0  6;  (421)-! 
+  •'^.5;  (496)- 
—6.9;   (445)- 
-1-1.3.  V.(42i; 
-1.4.     VIL  (2 
+  1.2;    (446) 
-0  7;  (544)  + 
-0.9;  (420)- 
-30;    (533)- 
1.6;  (495)+0 

[359) +001 
J7)-0.31  + 
-0.01-5.5; 
0  08-4.4;  0 
004-3.0; 
►-0.28  +  3.7 
40) +  0  29  ( 
-027-  1.3 
0.07-0  8;  ( 
0.18+1.2; 
0.06  +  1.9; 
32+3.5. 

-3.3;  (422)  0 
1.1  ;    (98)-0.1S 

(443)  +  0.0S. 
533) -f.  0.02 +2 
(543)+0.19-4 

;(496)+0.28- 
).0;   (359) -Ofl 
;   (534) -0.02 
579) +  0.1 7  + 

(44  4)  -  0.0 14- 

(545)  0.00-0. 

.00-0.6;    (£ 
i-05;   (10( 
f  1.9;  (444 
:.7.  III.  (23 
.2.     IV.    (4 
-3.7,  VI.  (23 
>7    1.0;  (41 
+  0.4;  (53 
S.O.     VIIL( 
'0.9;  (484) 
6.     IX.  (35 

»34)- 0.07 -0.8; 
J)-0  0l  -0.2; 
)+0.07+2.1; 
0)- 0.06 +  0.3; 
43) -0  04- 1.2; 
(9) -0.07 +1.4; 
8) +0.03 -2.7; 
5)  -  0.09  -  0.7 ; 
98)- 0.04 -3.6; 
+  0.10  +  3.2; 
»9)- 0  21-1.8; 

315    . 
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Präcession 
1850 

Declination 
1850 

Präcession 
1850 

Bemerkungen 

4747 

9 

15  19  33.24 

^-  3.094 

o     '      n 

rr    1     18       8.3 

-  12.922 

I.        S. 

4748 

9 

15  19  46.03 

3.012 

-  2  20  31.7 

12.907 

(239.) 

4749 

8.9 

15  19  46.07 

3047 

-f  1  21  56  0 

12  907 

IL       B.  S. 

4750 

10 

15  19  58.12 

3  060 

-f  0  36     2  2 

12.893 

(240.) 

4751 

9 

15  20    4.07 

3  072 

-  0    5  14  6 

12.887 

III.     B.  LL 

4752 
4753 

9 

15  20  19.79 

3.063 

4-  0  25     6  6 

12.869 

IV.      B. 

9 

15  20  43.14 

3.097 

..  1  29  32  3 

12.843 

(445.)  B.  LL 

4754 

10 

15  20  50.89 

3.107 

-  2    2  38  2 

12.834 

(239.) 

4755 

7.8 

15  20  54.89 

3.051 

+  1     7  51.1 

12830 

V.       B.  S. 

4756 

9.10 

15  21  34.48 

3.035 

+  1  58  36.5 

12.7-5 

VL 

4757 

9 

15  21  56.95 

3.068 

4-0    7  30.7 

12.760 

(98.) 

4758 

10 

15  22     1.68 

3j029 

+  2  16  43.3 

12  75Sl 

VILB.L1.S.B. 

4759 

9 

15  22     7.40 

3.040 

4-  1  42  11.5 

12,749 

VIIL 

4760 

9 

15  22  37.03 

3.051 

4-  1     4  59.9 

12»715 

IX.      S. 

4761 

9.10 

15  22  42.08 

3085 

-  0  47  57  0 

12.70a 

X.       B. 

4762 

10 

15  22  53.95 

3.077 

>  0  19  48.8 

12.696 

XL 

4763 

9.10 

15  23  24.13 

3.075 

-  0  15  41.8 

12.662 

XII. 

4764 

9.10 

15  23  32  19 

3074 

-  0  12  29.9 

12.653 

(240.) 

4765 

9 

15  23  38.51 

3  046 

4-  1  22  17.5 

12.646 

xni. 

1.(418)4-0.11-0.4;  (422) -002-0.1;  (445) -0.36 +  1.9;  (534)4-0.07-0.6 
(543)4-0.19-1.0.  IL  (97)-0.10-1.3;  (99) -0.06- 0.3 ;  (420)4-0.074-1.3 
(421)-0.014-1.6;  (443) -0.22 -1.4;  (444)4-0.08-1.4;  (484)4-0.054-^^.8 
(496)-0.12-3.3;  (533)4-0.254-1.5;  (545)4-0.114-0.5.  IIL  (418) -0.09-2.7 
(422)0.00-1.8;    (445) -013  -  0.5  ;    (495)4-0.34  4-2.5;    (544) -0.20  -  2.0 

[(519)4-0074-4.3.  IV*  (240)4-0.08 -0.2;  (444)4-0.014-2.3;  (496) -0.07 -1.8 
V.  (98)4-0.15-2.6;  (102)-0.04 -2.2;  (420)4-0.094-1.3;  (42l)-0.144-3.5 
(443)  -  0.2 1  4-0.6  ;  (444)  4-  0. 1 6  4-  0.8  ;  (495)  -  0.07  +  0.4  ;  (496)  -  0.06  -  2.8 
(533)4-0.194-0.9;(545)-002-0.1.  VL  (100) -0.11- 1.8  ;  (421)4-0.02  4-1.8 
(444).-i-0.O9  — .  VIL (292) 4-0 06 -0.9;  (533)-0  0e4-0  9.  VIIL (100) -0.03 -Ol 
(102) -0.14 -0.6;  (484)4-0.03  4-2.9;  (496)0.00-4.2;  (533)4-0.334-1.0 
(545) -0.204- 1.0.  JX.  (97)4-0.014-1.3;  (98)4-0.08-2  0;  (100) -0.094-0.7 
X.  (240)-l-0.3l-1.5;  (418)4-0.034-0.1;  (445) - 0.07 - 0. 1  ;  (534) -0.18 4-0.5 
(544) -0.09 4- 0.8.  XI.  (240)4-0.164-5.4;  (422)-0.29-5.5;  (495)4-0.124-0.1 
Xn.(240)-0.094-(>7;  (495)4-0.10-0.7.  XIIL  (97)^0.11  —;  (100)4-0.03-2.3 

"(102)4-0.06-0.5;  (421>-a.l74-7.4;  (496)  - <M)8 -* 4.0 ;  (538)4-0.214-05. 
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4766 
4767 
4768 
4769 
4770 
4771 
4772 
4773 
4774 
4775 
4776 
4777 
4778 
4779 
4730 
4781 
4782 
4783 
4784 
4785 
4786 
.4787 


8.9 

9 

7.8 

10 

9.  10 

10 

9 

10 

10 

5 

6 

9 

10 

8 

9 

9.10 

7 

9.10 

9.10 

10 

8 

9 


AR.  1850 


15  24  3.26 
15  24  3.82 
15  24  5.34 
15  24  12.94 
15  24  19.40 
15  24  23.91 
15  24  39.24 
15  24  56  44 
15  25  3.01 
15  25  5.17 
[  15  25  14.50 
15  25  14.71 
15  25  48.03 
15.25  49.71 
15  25  52.04 
15  26  15.27 
15  26  43.15 
15  m  45.47 
lo  26  45.00 
15  26  59.03 
15  27  8.99 
15  27  16.27 


Präcession 
1B50 


Declination 
1850 


PräcessioQ 
1850 


Bemerkungen 


fr 


+  3.107 
3.099 
3.045 
3104 
3.058 
3.059 
3.094 
3067 
3.089 
3  045 
3.083 
3.038 
5088 
3.121 
3.064 
3.061 
3.115 
3.088 
3.063 
3.060 
3.064 
3.122 


o     f       ff 

-  1  59  56.9 

-  1  33  0.6 
-f.  1  24    8.4 

-  1  50  37.? 
4-  0  41  7.0 
4-  0  37  50.3 

-  1  16  14.4 
-f  0  10  45.4 

-  0  59  58.9 
+  1  24     6  6 

-  0  40  23.6 
-j-  1  46  18  4 

-  0  65  22  0 
7-  2  47  35.9 

-f  0  21  23  4 
+  0  32     6.5 

-  2  26     2.6 

-  0  56  35  4 
+  0  24  40.1 
4-  0  32  47.3 
+  0  21  37.3 

-  2.  48.  48.3  l 


12.617 

12.617 

12615 

12.607 

12.599 

12594 

12.576 

12  5c»7 

12.550 

12  548 

12536 

12536 

12.449 

12.4^6 

12.494 

12.468 

12.436 

12.434^ 

12.433 

12.416 

12.406 

12.398 


I. 

IL 

III. 

IV. 

V. 

VI. 


LI. 
B.  S. 
B.  LI.  S. 

B.  LI.  S. 
B. 


VIL  B.LI. 

(240.)  B. 
(239.) 
(97.) 

IVIIL  LI. 

IX.  B. 

X.  B. 
XL  B.  LI. 
(97.)  S. 
XIL 
(419.)  B.  L1.S. 
XIII.  B. 
XIV. 
XV. 

XVL  B.LI. 

(239.)  B.  S. 


L(239)+0.01  —;  <534)-.0.01  — .  IL  (418)+ 0.05 -1.0;  (422) -0.06-}- 0,1; 
(445)  -f  0.04  +  0.1 ;  (534)  -  0.14  -  2.2  ;  (644)  +  O.Ol  - 1.1 ; .  (579)  +  0.12  -|-  4.3. 
IIL  (100)  0.00-0.6;  (102)4-0.02-1.6;  (420) -0.02 +  2.4;  (421)  -  0.04  +  1.6  ; 
(444)4-0.01-1.2;  (533)4-0  01-0.4.  IV.  (239) 4-a07 4-0.6;  (544) -0.07 4-0.5.  j 
V.  (240)4-0.23-2.8;  (533)-0  154-1.1;  (545) -0  08+ 1.6.  VI.  (240) -0.02 4- 0.9; 
(545) +  0.03 -0.8.  yn.(422)-0.07-1.6;  (445)+0.01+2.2;  (543) +.0.10 +  0.2; 
(544) -0.05 -1.0.  VIIL  (240) +0.04 +1.5;  (418)+0.l2-3.4;  (44ö)+0.U+2.O, 
(446)-0.14r-().8;  (534) -0.08  + 0.9  ;  (535) +0.04 -1.2.  IX.  (100)-0.08-O3  ; 
(102H-<^.M8+Q.3.  X.(239)-0.ü3+0.5;(240)+O.O4-0.5.  XI.  (4 19) +0.03 -- 0.2  ; 
(580) -0.92+0.1.  XIL(97)-.0.29-1.4;(98)+O.30+1.4.  XUL (239) +0.06-0.7 ;  i 
(445) -0,06 +0.7.  XIV.(97)-0.10-0.4;  (240)+0ai  +  0.'5.  XV. (9 <) -0.07+0.4; 
(98)+ 0.0^6 -0»4.    XVL  (240>+0,0a+0.^j  <U4).0iÜl-0.ö. 
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»Immkm^a 


Pr&cession 
1850 


Deciination 
1850    . 


PrlUseesion 
1850 


Bemerkungen 


4788 
478» 
4790 
4791 
4792 
4793 
4794 
479Ö 
4796 
4797 
4798 
4799 
4800 
4801 
4802 
4803 
4804 
4805 
4801 
'U807 
4808 
4809 
4810 


8  15  27  29.88 
8.9  15  2*7  30.11 

9  15  27  38.07 
9. 14)  15  27  4r53 

10  15  27  59.35 

8  15  28  20.41 

10  15  28  21.42 


9  15  28  23.34 

8  15  28  24.55 

9  15  26  25.49 
9  15  28  41.71 

10  15  28  44.99 

7  15  28  52.35 

8  15  28  55.53 

9  15  29    5  98 
9. 10  15  29     7.33 

8.  9  15  29  36.88 

7.8  15  29  4S.14 

lO-  15  29  58.35 

8  15  30     1.38 

9  15  30  21.43 

8  15  30  41.52 

9  15  30  6i.21 


4-  3.031 
3.04? 
3.045 
3.059 
3.104 
3.060 
3.057 
3.113 
3.043 
3.107 
3.040 
3.108 
3.076 
3.114 
3.111 
3.069 
3.064 
3078 
3.100 
3.035 
3.057 
3.044 
3  040 


tt 


-f  2  10  31.3 
+  1  15  2.9 
+  1  24  25.6 
+  0  49    4.5 

-  i  47  56^ 
+  0  34  13.1 
+  8  46  26.0 

-  t  16  49.4 
4-  1  30  59.6 

-  2  0  51.9 
+  i  39    0.6 

-  2     f  40.9 

-  0    3  35.6 

-  2  19  31.4 

-  2  11  441 
4^  0  14  51.1 
+  0  20  14.2 

-  0  23  13.2 

-  1  96  19.3 
+  1  55  7.9 
4-  0  45  8.8 
4-  1  26  12.1 
+  1  38  49  3 


tt 


-  12.382 
12.381 
12.372 
12,361 
12.347 
12.324 
12.323 
12.320 
12.319 
12.319 
12.299 
12.295 
12.287 
12.263 
12.271 
12.270 
12.236 
12.225 
12.211 
12.207 
12185 
12.160 
12.149 


(292.)  B.  LI.  S 

I.        S.  R. 

(100.) 

IL       6. 

(445.) 

IIL     B.  LI. 

IV.  B. 

V.  B. 

VI.  p. 

(239.)  LI.  S. 

VII.  B. 
(239.) 
VIII. 

(419.)  B. 

IX. 

X.       B. 

XL      S. 
(446.)  LI. 
(239.) 

xn.B.Ll.S.R 
(97.)    B. 
Xin.   B.L1.S 
XIV.    B. 


L  (100)4-0.0^-0.3;  (102>-0.0i4-0.3.  IL (101)4-0.224^1.4.  (240)-0.4l -0  7 
(444) +  0.19 -0.7.  IIL  (97) -0.11  — ;  (98)  -  0.12  4- 0.4  ;  (240)4-0.22-0.4 
IV.  (98)4-0.014-5.0;  (240) +0.04 -0.9.  (444) -0.04 -4.1.  V.  (239) -0.08 -2.1 
(419)+0.08+j2.OVI.(100)+ai0-0  4;(l02)-0.09+O5.VIL(100)  +  0.03-O3 

(10l>-0.21+0.8;  (102)+0..19-0.4.    VIIL  (240) +0.1 1+0.2;  (445)-0.1 1-0.2 
IX.  (239)  +  0.12  0.0;  (41Ö)-0.11  0.0.  .  X.  (97)+0.02-2.6  ;   (98)-0.21  +  1.4 
i(240)+0.19  +  2.2;    ((444) -0  01-0.8.     XI.    (97)-0.27  +  2.7;    (98) 
:(24ü)  +  0.03+0.4;  (444)+0.03 - 1.5.  XIL  (100)- 0.09+2.9;  (101) 
'(102)-0.18  +  1.8;  (444)+0.06+3.7.     XIII.  (98)+0.07-1.0;  (102) -0.21 -0.3; 
(444) +0.13 +  1.4.    XIV.  (100)+0.02-Ö.3j  (102)-0.024-0.4. 

SUmTeneieliniM.  '  ,  28 


013-1.6 
020-8.4 
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AR.  1850 


PrAcessioD 
1850 


Decliniktion 
1850 


4811 

8 

4812 

8 

4813 

8 

4814 

8 

4815 

10 

4816 

10 

4817 

10 

4818 

8 

4819 

10 

4820 

8 

4821 

6 

4822 

10 

4823 

9 

4824 

7 

4825 

9 

4826 

8 

4827 

9.10 

4828 

9.10 

4829 

9 

4830 

9 

4831 

9.10 

4832 

9.10 

4833 

10 

4834 

9 

4835 

9 

15  30 
15  31 
15  31 
15  31 
15  31 
15  32 
15  32 
15  32 
15  32 
15  32 
15  33 
15  33 
15  33 
15  34 
15  34 
15  34 
15  34 
15  35 
15  35 
15  35 
15  36 
15  36 
15  36 
15  37 
15  37 


56.41 
2.07 
22.16 
48.00 
52.60 
3.95 
11.61 
43.34 
43.05 
45.05 
37.53 
39.89 
50.05 
22.35 
24.51 
3751 
57.45 
22.68 
28.62 
47.64 
15.36 
37.42 
59.59 
8.74 
14.11 


tt 


+  3.094 
3.114 
3.067 
3081 
3.071 
3.046 
3.094^ 
3.078 
3.099 
3.034 
3.111 
3.108 
3.038 
3.053 
3.026 
3.089 

3.045 
3.046 
3.094 
3.098 
3.105 
3.050 
3.088 
3.055 
3.048 


o 

-  1 

-  2 

+  0 

-  0 

-  0 

+  i 

-  1 

-  0 

- 1 

+  1 

-  2 

-  2 

+  1 
+  0 

-  0 

4-1 
+  1 

-  1 

-  1 

-  1 

+  1 

-  0 

+  0 

+  1 


17  24.1 

20  2.8 
11  7.7 
34  24.1 

1  58.8 
17  48.8 

16  32.6 

25  16.6 
30  52.9 
57  45.8 

8  46.6 
0  0.7 
44  13.1 
56  32.6 
23  37.7 
55  29.6 

21  2.9 

17  45  1 
14  55.1 

26  47.1 
49  42.9 

5  23.2 
54  12.6 
49  55.0 
10     1.2 


Präcession 
1850 


12.143 
12.137 
12.114 
12  083 
12.077 
12.065 
12.055 
12.020 
12.019 
12.016 
11.955 
11.952 
11.941 
11.903 
11.901 
11.885 
11.862 
11.833 
11825 
11.802 
11.770 
11.744 
11.717 
11.707 
11.700 


Bemerkungen 


(445.)  B.  LI.  8 
I.       B.  S. 
IL       LI.  S. 
IIL     B.  LI. 
(239.) 
(97.) 
(239.) 

IV.  LI.  S. 
(239.)  LI. 

V.  B. 
(419.)  B  L1.S. 
(239.) 

(M.) 

VI.  B.  LI.  S 

(102.)  R. 

(445.)  B. 

VIL 

VIII. 

VL      B.  LI  S. 

X.  B.  LL 
(239.) 

XI.  B. 
(239.)  S. 
(240.)  B. 
XII. 


L(239)-O.10-O.7;(419)+O.10+0.6.  IL  (98)  +  0.16-f  2.3;(240)+0.24-1.6 
(244)-0.39-0.6.  IIL  (240)4-0.044-0.9;  (445)-0.02-0.5.IV.(240)4-0.21 +0.6 
(445) -0.2 1-0.7.  V.  (100) -0.44 4- 0.1;  (444)4-0.44-0.1.  VL  (98) -0.20 -2.1 
(100)-0.18-0.2;  (240) +0.29 4- 2.4;  (444) +0.09 -0.2.  VIL  (97)4-0.02  +  1.6 
(98) +  0.12 +  1.5;  (102) -0.14 -3.0.  VIIL  (97^-0.13  0.0;  (98) +  0.25)+ 1.2 
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10.702 
10.694 
10.667 
10.652 
10.644 
10.640 
10.634 
10  598 
10578 
10577 


I.        LI. 
(445.) 
(239.)  B. 
(445.)       . 
IL      B. 
(537.) 
IIL 
IV. 

V.  B.  LI.  S. 

VI.  B. 
VILB.  LIS.R. 
Vm.  B.LI. 
(98.) 
IX.      B. 

X.      s. 

XI. 

XIL    B.LI. 

xni. 

XIV.    B  LI. 


L  (97) -0.12 -1.6;  (98)0.00-4.0;  (240) +  0.06  0.0;  (485) +0.01 +  1.8 
(497)  +  0.37  -  6.2;  (534)  -  0.21  — ;  (536)  -  0.22  +  9  3;  (537)  -  0.04  +  0.8 
(545) +  0.18  0.0.  IL(97)-0.19-0  5;(485)+0  20  +  0.5.  IIL  (498)+ 0.10 -0.4 
(499) -0.03  +  4  5;  (544)  -  0.07  -  4.0.  IV.  (101)  -0.05+0.4;  (102)  +  0.06-0.4 
V.  (98) +  0.18 -3.2;  (100)  0.00  -  0.6;  (240)  -  0.09  +  0.4;  (536) -O.Ol +  1.7 
(545) +  0.13 +  2.4;  (546) -0.18 -0.6.  VL  (239) +  0.18  +  3  2;  (419) -0.18-3.3 
VIL (239) -0.09 +  0.8;  (4 19) +  0.28+0  3;  (580)-0.19- 1.0.  VIIL  (98)-0.04+0.5 
(101)-0.05  +  1.2;  (240) -0.28 -4.5;  (448)  +  0.24)  -  3.0;  (485) +  0.03 +  3.4 
(497) +0.36 +  0.7;  (536)- 0.21 +0  5;  (545) +0.06  +  2.1 ;  (54H)  -  0  08-0.9 
IX.  (102)  -  0.09  -  3.8  ;  (485)  +  0.09  +  3.8.  X.  (240)+0.10+4  2 ;  (498)+0.26-3,l 
(499) -0.35 -1.2.  XL  (239) -0.16  + 1.7;  (445)+0.17-1.8.  XIL  (97) -0.02 -0.1 
(98)  +  0.04  -  3.8;  (100)  -  0  01  -  0  9;  (101)  -  0.15  -  0.4;  (421) -0.22  +  4.8 
(423)-0.16  +  27;  (444) -0.10  + 1.9;  (448)  +  0  15-2.2;  (485)  -  O.Ol  +  0.2 
497) -0.53 -2.6;  (536)  -  0.19  +  0.1 ;  (537) -0  02 +  1.6;  (545)  +  O30-0.3 
(d46)-0.09-1.4.  XUL(98)-0.08-1.5;  (102)- 0.19+ 1.0;  (497) +  0.28- 1.7 
(545)  000  +  2.3.  XIV.  (240) +0.05 -0.8;  (424) -0.05+0.9. 
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4943 
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4946 
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4948 

4949 

4950 

4951 

4953 

4953 

4954 

4955 

4956 

4957 

4958 

4959 

4960 


amm 


AR.  1850 


9  15  53    204 

9  15  53     5.27 
10   13  53  !tö.48 

9  15  53.  40.33 
10  15  53  41.60 

9   15  6a  51.84 

9. 10  15  54    9.42 

7.8  .15  54  2413 

10  15  54  3t.80 

10  45  54  81.98 
9  15  54  89.34 
9  15  54  5$.49 

10  15  55  0.38 
8.  9  15  56  1.77 
8.  9  45  55    2  97 

Q  15  55  13.10 

0  15  55  13.11 

>   15  65  21.78 

10  15  55  30.10 

9   15  55  35  85 


Frftfe&sioB 
1850 


Deolination 
18dO 


Präcessioi» 
1850     ■ 


Bemerkungen 


fr 


+  3.046 
.    3.055 
3.092 
3.043 
3.092 
3i053 
3,041 
3,077 
3.061 
3,051 
3.077 
3.094 
3:.092 
3,070 
3.060 
3.098 
3.095 
3,02  ti 
3j073 
3.063 


tf 


4-  1  16  18.3 
-I-  0  47     5  0 

-  1  8  8.8 
+  1  25  51.7 

-  1  9  51.4 
4-  0  53  25.4 
4-  1  30  45.5 

-  0  23  48.3 
4-0.28  2.3 
4-  0  56  50.5 

-  0  21  22.2 

-  1  13  38.9 

-  1  G  4.9 
4-0  0  31.6 
4-  0  33  33.7 

-  1  22  42  3 

-  1  13  41.5 
4-  2    7  10.0 

-  0  8  1.7 
4-  0  23  58  9 


tf 


-  10  551  \ 
10.546 
10.517 
10503 
10.501 
10.488 
10.466 
10.448 
10.438 

.  10.438 
10.430 
104P9 
10.403 
.  10.401 
10  399 
10.388 
10.388 
10  376 
10.365 
10.358 
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B.  RS 
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I. 

IL 

III. 

(102.) 

IV.      B. 

V. 

VL. 

VII.    LI. 

(545.) 

(485.) 

(240.) 

(579.) 

(239.) 

Vm.   B.  LI.S 

(422.) 

(445.)  LI. 

IX.  B. 

X.  B.  14. 
(486.) 
(97.) 


L  (98)4-0.07- 1.8;  (100)4-0.084-0.1;  (lOl)-ü  08 -0.5;  (102)-0.18-0.3 
(405)4- 0.10 4- 2,7.  IL  (240)-0.044-2.5j  (448)4-0.28-2.0;  (496)4-0  05  4-0.9 
(536)  -  0.24  0.0 ;  (546)  -  0.05  -  1.4.  IIL  (239)  +  O.iO  4- 1.1 ;  (422)-0.11  -  2.7 
(499)4-0.014-1.5.  IV.  (239)4-0.28-1.2;  (445)-0.27  4- l.l.  V.  (97)-0  16-0.4 
(100)4-0.044-0.5;  (485)-0.03-2.2;  (545)4-0.14  4-2.2.  VL  (98)4-0.14  — 
(10l)-0.04  0.0;  (102)-0.10  4-0.1.  VIL  (422)4-0.23-0.4;  (445)4-0  06-0.7 
(446) -0  09 -1.3;  (486)  -  0.02  -  0.9 ;  (498)4-0.41-3.2;  (499)  -  0.08  -  0.3 
(534)-0.Ö4  4-2.0;  (544)  -  0.164-0.7;  (548) -0.11  -  1.5;  (579) -0.15  4-5  4 
vm.  (445)4-0.10-0  7;  (446) - 0.16  -  1.2;  (48ü)4-0.19  0  0;  (536)  -  0  OB  — 
(548)- 0.064- 1.8.  IX.  (239) -0.18 -0.6;  (498)4-0.31-1.9;  (499)  -  0.03  4- 1.0 
(534)-0  06  4-1.0;  (644) - 0.03  4- 0.4.  X.  (100)4-0.01-1  3;  (lül)-02Ö- 1.3 
(102)4-0  02-1,5;  (421) -0  29  4-4.3;  (423)  -  0.24  4- 0.1 ;  (424)4-017  +  22 
(448)4-0.09-2.1;  (485)  -  0.02  4- 1.6;  (496)  -  0.03  -  2.5;  (497)4-0.42  -  4.1 
(537)4-0.03  4-2.9;  (545)4-0.10  4-0.9;  (546)-0.10  +0d,,  .'       ^ 
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PcAcession 
1850. 

Decliaaüoii 
1^ 

PräcessiAn 
1850 

Bein6rk«ng«n 

4961 

9 

lö  56  17.42 

+  3.018 

O      t          ff 

+  2  36  31.9 

-  10.306 

(102.) 

4962 

9.10 

15  56  23.62 

3.038 

+  1  9«  45.8 

10.298 

L 

4963 

9 

15  56  4&52 

3.018 

+  2  36  11.2 

10.271 

(102.)  S, 

14964 

8 

15  56  51.42 

3.048 

+  1     5  28.1 

10.264 

IL       B.  LI. 

14965 

9 

15  §6  51.87 

3.063 

+10  23  37.8 

10.263 

IIL      B.  8. 

14966 

10 

15  56  53  95 

3.127 

-  2  47  32.9 

10.261 

(239) 

14967 

7.8 

15  56  59.08 

3.086 

~  0  44  36.8 

10.264 

IV.     LI. 

.4968 

10 

15  57  34.91 

3.064 

+  0  18  27.9 

10.209 

V.      B.  S. 

4969 

8 

15  58  32.65 

3.070 

+  02  40.8 

10.138 

VI.      B  LI. 

4970 

7 

15  58  32.96 

3.129 

-  2  55    0.4 

10.138 

(419).  B.L1.S 

4971 

7.8 

15  58  39.64 

3.028 

+  27  18.6 

10.188 

VIL     B.LI. 

4972 

9 

15  58  39.98 

3.066 

+  0  12  53.2 

10.128 

Vni.  LI. 

4973 

10 

15  58  42.67 

3.118 

-  2  20  26.1 

10.125 

(289.) 

4974 

8.9 

15  58  49.83 

3.020 

+  2  29  31.4 

10.116 

IX.      B.L1S 

4975 

7 

15  59    8.34 

3.1'28 

-  2  50  37.2 

10093 

(419.)  B.  LI. 

4976 

9 

15  59  27.03 

3.055 

+  0  46  51.7 

iao69 

(101.) 

4977 

l 

9.10 

15  59  32.12 

3.065 

r  1  13     5.1 

10.063 

X.        B. 

L  (t00)-0.07+a6;  (101) -0.10- 2,7 ;  (545>+0.16+2.2,  11,  (423) -0.03 +1.5 
(424)  + 0.11 +  2.7;  (448)  +  0.19-4.8;  (496) -0.24 +0.2;  (536) -0.15- 1.3 
(545) +  0.13 +  1.9.  IIL  (97)- 0.20 -0.2;  (485)  0.00  +  2.9;  (497) +  0.42- 1.6 
(537)- 0.11 +0  8;  (546) -Ol  2- 1.7.  IV.  (422)+ 0.07+1.0;  (445)-0.04-2  2 
(446)  -  0.24  -  3.1 ;  (486) -0.02+ 1.1 ;  (498)+0.33-1.6  ;  (499)+0.02  +  1  5 
(534)  -  0.05  -  0.3  ;  (544)  -  O.lO  -  0.9;  (547) +  0.13 +  0.3;  (579) -0.13  + 1» 
(74iO)+0.02^4.3.  V.  (97)-014-l.i  ;  (424)+0.12  +  1.5;  (448) +  0.44 - 2,7 
(48Ö)  -  O.Ol  +  3.6 ;  (496)  -  0.16  -  0.3;  (497)  +  0.36  -  2.0;  (534)  -  0.23  +  2.4 
(636)  -  0.22  -  1.1  ;  (545)  +  0.02  -  0.1 ;  (546)  -  0,22  -  0.2.  VL  (422)  0.00  -  1.8 
(445)  -  0.09  - 1.7  ;  (446)  -^.25  -  3.1 ;  (486)  -  0.10  + 1  0 ;  (497)  +  0.45  — 
(498) +  0.25 -1.6;  (499) -0.17+ 0.2  ;  (534)  -  0.03  -  1.0  ;  (544)  -  0.19  -  0.7 
(546)-0.16  — ;  (579)  +  0.10  +  5.1 ;  (740)  +  0.20  +  4  0.  VIL  (lOO)-O.l  1-2.4 
(101) -»0.08 -0.7;  (423) -0.17 -0.2;  (537) +  0.14 +  1.8;  (545) +  0.20 +  1.6 
Vm.  (97)  0.60-0.4;  (424) +  0.29 -1.8;  (448)- 0.11 -2.5;  (485) +0.1 1+2.2 
(496)-Oj07  +  0.3;  (497)+ 0.42 -2.4;  (536) -0.27- 1.6;  (544)  -  0.06  + 1 .3 
(546)-0.29-1.7;  (579)-0.04  +  6.7.  IX.  (102)-0.20+0.2  ;  (292) +0.20 -0.2 
X.  (239)- 0.29 +0.1;  (422) -0.16 -0.9;  (445) +0.09  +  1. 6  ;  (498) +0.34 -2. 4 
(579)  0.00  +  1.8. 
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15 

16 

16 

16 

16 

16 
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16 

16 
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16 
16 

16 
16 
16 
16 


U  46.39 
59  52.32 
59  57.09 
0  15.86 
0  ia70 
0  26.05 
0  28.85 
0  35.57 
0  53.42 
0  53.77 

0  5&14 

1  8.72 
1  3.73 
1  13.93 
1  35.57 
1  44.00 
1  44.97 
1  44.91 

1  51.66 

2  2.14 
2     3.66 


PrieMBion 
1850 


DediniÜMi 
1850 


n 


+  3.116 
3J062 
3.061 
3.081 
3.084 
3.072 
3.038 
3.045 
3.050 
3.025 
3.025 
3.061 
3.046 
3.025 
3.044 
3.046 
3.057 
3.091 
3.011 
3.081 
3.046 


/        o   r      w 

-  2  14  39.4 

-  0  3t  27.1 
+  0  26  19.8 

>  0  32  18.4 

-  0  37  52.3 

* 

-  0  6  22.9 
+  1  84  42.4 
+  1  16  28.7 
-f  0  59  38.1 
4-  2  14  54.5 

-  2  15  44.4 

-  0  30  30.5 
+  1  13  13.5 
+  2  14.51.7 
+  1  16  29.7 
4-  1  13  12.4 
+  0  40  11.5 

-  1  1  57.5 
+  2  56  33.2 

-  0  31  15.2 
4-  1  13  12.0 


PcftcessioB 
1850 


10.042 


I.  (240)- 0.07-1.4;  (445)4-0.21  +  1.6;  (446) [-0.63] -2.8;  (486)-ai54-1.9; 
(544)4-0.054-1.0;    (547)-0.02-0.3.     II.    (485)4-0.134-1.0;    (496)-0 13-1.0. 
III.  (240)+0.224-1.7;  (445) -0.08 4»  1.6;  (486)- 0.144- 1.0;  (498)4-0.20-3.1 
(584)-0.12-2.0;    (544)-0.054-1.0.     IV.   (499) -0.06- 1.4;    (740)4-0.064-1.8 
V.  (97)  -  0.27  4- 2.2  ;    (102)- 0.04  4- 1.4  ;   (497)4-0.48-2.0;  (536)  0.00 -4).5 
(546)- 0.16-1.3.     VI.  (421)- 0.224-0.9;    (485)4-0.024-2  6;   (496)-- Ol  6- 1.2 
1(497)4-0.34-1.9;  (537)4-0.01-0.4.     VII.  (445) -0.10 +0.3  ;  (498)+0.21-2.6 
X499)-0.23+1.3;  (547)4-0.13  +  1.1.  VIII.  (292) +0.1 1+0.1 ;  (448)-0.09-  1.1 
(536)- 0.03 +0.9.     IX.   (97)- 0.25+0.3;    (100)+0.12-1.1;   (424) +0.16 +1.5 
(496) +0.01 -0.3;  (546) -0.06 -0.4.     X.    (97) +0.05+ 1.9;  (100)4-0.054-0.8 
(102)  -  0.04  -  1.7 ;    (421)- 0.23  + 0.2;    (423)0.00-0.9;    (485)+0.19+l.l 
<496)  -  0.03  +  0.3  ;  (536)  -  0.01  -  0.7 ;  (537)  -  O.Ol  +  0.8  ;  (545)  +  0.09  +  0.1  { 
(546)-0.09-1.8. 
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1850 
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Bemerkangen 

10 

16    2  11.96 

+  3.011 

+  2  57  37.5 

*-    9.860 

(292.) 

5000 

9 

16    %  13.25 

BM$ 

-  1  12  546 

9.859 

I.        B  U 

5001 

7.$ 

16    2  16.83 

3.030 

+  2    0     1.8 

9.«I8 

IL       B.  LI. 

MK» 

10 

16    2  40.10 

3.104 

-  1  40    6.2 

9.824 

IIL      B. 

5003 

to 

16    2  51.04 

3.076 

-  0  13  443 

9.840 

IV..     B. 

5004 

» 

16    8    1.93 

34)36 

+  1  40  45.1 

9.797 

(102.) 

5096 

9.10 

16    $    7.07 

3.074 

-  0    9  20.0 

9.790 

V.       B.US. 

5006 

10 

16    $  13.70 

3.102 

-  1  33  46.1 

9.782 

(579.)  B. 

5007 

10 

16    3  16.92 

3.051 

+  0  57  23.3 

9.778 

(545.)    R. 

5O03 

9 

16    3  16  75 

3J063 

+  0  22    0.7 

9.778 

(«7.) 

5009 

ia 

16    3  16.25 

3i)68 

+  98    9.3 

9.776 

(497.) 

5010 

9 

16    3  24.80 

aQ85 

-  0  42  48.9 

9.768 

VI. 

5011 

9 

16    9  51.86 

3,05Q 

+  0  58  20.4 

9.793 

(101.) 

5012 

9 

16    8  54.62 

3.0ßQ 

-  9  26  25.1 

9.730 

VII.     B. 

5013 

9.10 

16    4    6.66 

3.046 

4*  1  11  15.3 

9.715 

VUI. 

5014 

10 

16    4  10.23 

3.065 

+  0  17  60.6 

9.710 

(49T.)  B. 

5015 

9.10 

16    4  19.83 

3.066 

4-  9  12  51.  4 

9.098 

DL      B.lil 

5016 

9.10 

16    4  2428 

3.049 

+  1     3  11.4 

9.692 

X.       B. 

5017 

10 

16    4  26.63 

3.088 

-  0  54  42.3 

.   9.689 

(326.) 

I.  (422)-0.06  0.0;  (445)+- 0.05+1. 3  ;  (446) -0.05 -0.4;  (486) -0.13 +  1.2 
{498)+0.33-3.1 ;  (534)  -0.26+0.1 ;  (547)  +  0,02  - 0.8 ;  (740)  +  0.11  +  1.8 
n.  (101)-0.13+0.5;  (423)+0j08+1.9;  (424)+0.34  +  l,4;  (448) +0,06 -2.3 
(485)- 0.05 -1.6;  (496) -0.32  0.0.  III.  (498)+0.08-1.6;  (547) +0,21 -0.6 
(548)-0.08+0.1 ;  (579) -0.19+2.0.  IV.  (422) +0.20 +1.6  j  (U5)-0.34-ö.6 
(535) +0.14+ 3.9.  V;  (422)- 0.05+ 1.8  ;  (445) +  0.20 -1.6;  (499)-0.11-0.6 
(535)  -  0.05  +  0.5.  VI.  (446)  -  0.20 ;  (486)  +  O.U  +  0.5 ;  (534)  -  0.05  -  0.1 
(644) -0.01 -0.3;  (547)+0.14-1.0;  (548)-0.02+0.3.  VU.  (422)+0.03+0.2 
(445)+0.10+0.3  ;  (498)+0.l3-4.0;  (499) -0.17 +0.8  ;  (535) +  0.09 +0.3 
(547)-0.16+0.1;  (548)- 0.06+0.8;  (7 40) +0.06 +1.3.  VIII.  (100) -0.02 -0.4 
(546)+0.02+04.  IX.  (423) +0 16 -1.8;  (424) +0.20 +0.6;  (485) +0.04 +1.2 
(496)  -  0.08  +  1.7 ;  (ft44)- all -0.4;  (547) -0.04  -  1.4;  (548)  «0.19 +  0.3 
X.  (100)-0.06+01;  (101)+0.13  +  1.1;  (44|8)+ 0.15 -0.8;  (545) +0.12 -0.2 
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7.869 
7.81« 
7  816 
7.796 
9797 
T748 
7.740 
7.769 
7.796 
7.719 
7.712 
7.711 


Bemerkangen 


B. 


L1.& 


L 
IL 
IIL 
IV, 

(691.) 

(102.)        • 

V.     u. . 

VI.  B  R. 
VU.  Ll.fU 
VUI.  B.LLS. 

IX.  B.LI. 

X.  B.  LI. 
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1.(445)  0.00-fO^;  (498) -0.05 -1.8;  (499)  4- 0.09 -[-1.0;  (547)4-0094-0.4 
(548)4-0  05  0.0;  (622)  -  0.15  -  0  2.  iL  (424)4-006  4-3.6;  (448)  -  0.06-3.6 
IIL  (183) -020 -Ol':  (240)-*.17-».O;  (1241)4-0 26 -l.S;  (423) -9. 15 4- 4.6 
(485)4-0.204-2.0;  (741) 4-0.054- 1.1.  IV.  (445) +  0.07- 3.3;  (547) -0.084- 1.4 
(548)  0.00  4-,  2.0.  V»  (101) -  0.06  -  0.3}  (241) -0.04 -0.8;  (479)4-0.24 ^  1.4 
(546) -O.Ol 4-1  9;  (646) -0.07 -1.8.  Vl4<446) -4-0.04-1- 1.8;  (487)  •  aiO -6.7 
(499) -0.02 4- 2 9;  (534)4-0.024-2.0;  (585)4-0.16  4-2.7;  (548)4-0.01-3.7 
(622)- 0.12 4- 1.1.,  VIL  (241)-0.07-0.4;  (4t3)-9.11  +0.7;  (424) +0.3^ +0.8 
(447)-0.03  +  2.ö;  (497)- 0.01+0.6;  (53$)+0!06 -0.4;  (537) +  0.01 -1.1 
(646)  -0.17-1.8;  (741)  -  0.07  00.  VIIL  (327)  -  0.19  +  lJ9;  (53^5)*.  0.19  — 
(580) +  0.14 +  3.1;  (621)+0.24>ö.O.  IX.  (102)-'0.11  -  1.3;  <2!92)+0.12  +  14 
X.  (327)+0.1 4+3.7;  (680) -0.04+1. 9;  (621)-0.09r*5.5.:  XL  (d80)-0.04+1.7 

|(«21)+O.04-1.7.  XIL  (18.1) +0.10-1,2;  (241) +0.02 -2. 7;  (423)- 0.47 +1.3 
(424) +0.30  - 1 .5 ;  (447)  ^  0.08  -  0.8 ;  (485)  +  0.08  +  2.8 ;  (487)  +  0.08  [-10.4] 
(497X+  0.05  -  0  3;  (500)+0.17  +  0.1 ; . (536)  +  0.06  -  0.5 ;  (537)  -  0.08+  2.0 

'  (545) -0.05- 1.5;  (546)-0.18- 1.2;  (741)+0.07+2Ä  XIIL  (240) -0.24 -0.7 
(498)+0.14+0.8s(545)+0.11  0.0. 
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+  1  25    5.8 
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+  2  30  58,6 
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7.668 

(IM) 
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(292.)  B  LI. 


XI. 


I.  (446)+0  02+0  6  ;(44e)-0.16-a8)(«»)+0.16+a2i  (647+008-0.2: 
(648)  +  U.09  +  0.4;  (622)-0.10-0,3.  JI.  (24l)+0.14+0»;  (244) -0.16 +1.0; 
(423) -0.10 -0.2;  (424) +  0.48+1,6;  (448)  +  0  15  -  1.2;  (487)  +  008[-».2]: 
(4»T)-002 -02;  (500)  -  0.20  +  2.2 ;  (536)  +  0-13  -  12;  (ä37)-0.15  +  1  3 
(546)-007  +  07;  (546)-0.17- 1.1 ;  (741) -004-3  0.  IIL  (32r)+0.0S+ l® 
(5SO)-0.04-1  l.  IV.(a41)  +  001  +  t.O;  (244)'- 0.12  -  2.1 ;  (447)  -  0.20-0.1; 
(485)  +  0.17+1.5;  (536)+0  16- 0.5  V.  l4e8)-0.12+0.6;  (Ö4a>+0,12-0.6. 
(VI.  (445)+0.fl8-ie;  (448)-0.21-1.8;  (498>-O.04-0.6;  (499)  +  005 +2.0; 
1^600)  +  0.13  —;  (547)^0.07+0.8;  (822)-004+l.l.  Vn  (446)  +  0.13-0.6 
498)  +  O.Ol  0.0;  (4BB) -O.Ol  +  0.9;  (&00)  +  0.ll  — ;  (5*7)  -  0-17  -  0,8 
622)-Ü.0B  +  U 2.  Vin.  (24»)  0.00+2.4;   (487)  +  0.08-6-2;   (536} -0.08+ 8.9 

IX.  (241)-0.22  +  1.2;  (447)+0.06-1.5;  (488)+fl.l7+2  6;  (64fi)+0.01 -2.3. 

X.  (241)-0.04+0.3;  (424)+0.16+0.5;  (448)-0.11-0.9.  XI.  (497)+O.DI   0.0; 
(645) -O.Ol  00. 
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L  <498)^0  22  ^  2.2 ;  (499) -0.08+ 0.7 ; (548) +0.164-0.3 ;  (579)+0.01  +  1.3; 
(622)-O.O7-0a  IL(327)-O.Ol  +  3.4;(621)+0  0i-3.4.  IIL (485) +0.20+ 1.1  j 
(546)-0  19-10.  IV.  (547)-0.11-0.4;  (548) +0.1 1+0.3.  V.  (445) -0.12 -2.3; 
{486)+0>03+l.Ä;  (487)  +  0.22  — ;  (547)  -  0.«1  +  08;  (548)+0.08+04 
VL  (327)+0  02+0.9;  (445)+0.01-!.0;  (446)^-0.06-3.4;  (498)+0.07  O.O; 
(490)+0  05+1.9;  (534) -0.1 7 +0.8;  (535) +0  06 +0  6.  VIL  (423) -0.13+2.5; 
(424)  +  0.23+ !  .7 ;  (448)+0.12  -  2  5;  (497)  -  0  02  -  1.4 }  (622)  -  0.22  -  0.1. 
VIIL(4Ö8)-0.04+19;(62l)+0 05-2.0.  IX.(327)-0  07-l.l ;  (486)+9.01+).6; 
(548)+0.07  +  0  6.  X.(580)-0.03+1.7;  (62l)+0.04-1.8  XI. (240>+0 05-2.9; 
(445)+0.t2  +  0.3;  (486)-0  16+0.2;  (499)  0.00  + 1.1;  (500) +  0.15  + 1.8; 
(535)  -  008  0.0;  (579)  0.00  +  0.6;  (622)  -  0.06  -  1.5.  XIL  (241)  -0.15  -  1.8; 
(244) -0.02 -2  9;.  (447) -0.06 +  2.4;  (536) +0.13  +  0.8;  (537)+O.10+1.3. 
XIII.(l83)+0.14+l.öj(423)-0.32+0.6;  (4!^4)-f  0.07+0.8;  (4H5)+0.09+1  6; 
(487)+0.16[-10J2];  (497)-0O5-05;  (500)- 0.02-0  9;  (538)  -0.07-2.3. 
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L(1O1)t0.01  +  1Ä;  (646)4-0.02-1.2.  IL  (101)44>.18  0.0;  (244) -0. IS ^0.1. 
HL  (327)^0;044-2.;j ; i(446) -0.38- lÄ ;  (534) - a20  +  0.2 ;  (547)  +  0-16  0.O 
t548)  4-  0.19  -  3.4 ;  (579)  -f  aOl  — ;    (580)  +  0.08  4-  3.8 ;    (621)  -  0:06  -  3.3 
(622)  -  0.18  —.    IV.  (241)4-0.04-2.7;  (244) -0  04 -0.8;    (423) -0.11  4-2.5 
(447) -0  03  4-38;  (536)4-0.14-1.2;   (637)- 0.04+1,4.    V.  <240)  -  0.21  4- 1.6; 
(445)4-0.054*1.2;  (486) -0.08+ 0.3;  (487)4-0.19-6.6;   (498)+0.074-1.5 
(536)-0,034-1.9.  VL(241)-.0.08-2.4;  (497)4-0.084-2.4.   VIL  (327)4-0.04-1.« 
($47)-0.A2  4-0;6;  (548)4-0.11  4-6.2;  (579)4-0.03  — ;     (580) -0.11  +  1.1 
(621) +  0.03- 6.0.  :VI1L  (101>+0.14-0.4;  (183)- 6.07- IjO;   (244)+0.0l-a4 
(244) +  0.02-1.5.;  (423)  -  0.04  r- 0.6;  (447)  -  0,06  +  3.6 ;    (636)  +  0.09  -  1.2 
(53^)4.^.06+2.4;  (546) -0.15 -1.2.  IX.  (104)+0.04  +  1.2:;   (292)+0X)8-5.4 
(62s3)-0;lO+4.3.  X.  (4Ö9)+0.19+2.1 ;  (534)-t).i9-2.2.  XI.  (327)+(K09-l,3 
(446) +  0.04 -2.9;  (534)  -  0.15  +  0.8;    (647)  -  O.Ol  ^  1.8;    (548)  +  0.03  -  0.8 
(579)  -  ft03  -  1.4^,    (580)  -  0.01  +  3.3;    (621) +  0.04 +5.2;    (622) -0.04-1.3 
XIL.(24l)  +  002-2.2;  (424)+ 0.18 +  1.4;  (448) +  0.15 -2.5;  (536)- 0.02+0.2 
(537) -0.10+2.7;  (538)-0.12-2.9;  (546) -0.21 -1.0;  (741)  +  0.12+4.4. 
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3.121 

-  2  20  38  2 

7:177 

tV;t    B.  >. 

15284 

10 
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•  3.014 
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7.179 
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(101.) 
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16  37  21.22 

3043 

+  1  16  37.5 

7.076 

X,             ' 

15299 

8.9 
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L  (240)-0.32  +  0.2;  (424)  +  0.17+:i8;  (448)-f  Ö.14-0.8;  (485)  0.00  +  6.6; 
(487)- 0.01 -8.7;  (500) + O.Ol  +  1.2.  IL  (423)  -  0.10  +  6.7 ;  (486) -p.Q3 -4.9; 
(497)4-0.17  +  5.5;  (546)-O.05-7.3.  JIL  (445)+ 0.07 +0.2;  (446) -0.07  + 1.0 j 
(498)  +0.08  -  0,4;  (499)  +  0.Q4.-  0.2;  (534)  -  0.19  +  0.2 ;  (535)  +  0.05+o!9; 
(622) +0.01  - 2.0.  IV.  (327)+0,19~0.2[;  (580)- 0  19  +  0.1.  V.  (1Q2)-0.13-2.1; 
(292)+0.19+2  2.  VL  (445) -0.09-0.7;  (487)+0.37-5.9; .  (^98) -0.03 +0.9. 
(499)+0.03  +  2.9;  (500)  +  0.03  +  2.5 ;  (534)  -  0.2?  + 0.4;  (622) -0.10 -0.2. 
VII.  (447)-0.1i7-1.7;(485>+0:18+1.7,  V1IL.(  104) ^0.09 -1.0;  (184)-Q.05-i,6; 
(292) +0.1 4 +0.7;  (623)- Q 01+2.0.  IX.  {44^-0.14t  0  9;  .<446)- O.IO-- O.i) 
(486)  +  0.10  aO;  (487)  +  0.21  -  5.9;  (498)  +  0.0p  -  2.1;  (499) -0.02  +  1.8  ; 
(500)+0.17  +  1.5;  (534)  -  0.06  +  0.3;  (579)  -  0.03  +  5.1  j  (6?2)  -  044  r  O.L 
X.  (485) +0.09+0.8;  (497) -0.08 -0.8.  XI.  (535)- 0.26 +1.8;  (548) -0.06+1. 4; 
(579)+0.31-3.1. 

StemTeneiclmisi.  31 


%4St 


ö 


53M 
5301 
5302 
5303 
5304 
5305 
5306 
5307 
5306 
5309 
5840 
53U 
5312 
5313 
5314 
5315 


8 
9 


7 

101 
9 
7.8 

4 
9.10 

9 
9.10 

8.» 
iO 

9.7 
i 


AR.  1850 


"  ^  ^BWrW" WHp45 

1850 


16  37  39.99 


16  37  41.39 

lo|  16  37  45.47 

16  87  5«  64 

16  87  H96 

16  88  ftn 

16  88  5.51 

16  86  17.40 

16  38  36.09 

16  38  38  65 

^6  38  39.13 

16  88  47.13 

16  88  49.00 

16  8^  5.44 

16  89  13.91 

16  89  80.49 

16  89  82.67 


^ 


n 


^  3.043 
3iM5 
3.099 
3.042 
3.062 
3.081 
3.014 
3.043 
3.016 
3.082 
3.094 
3.135 
3.081 
3.014 
3.132 
3.019 
3.049 


DecliBAtioa 
1850 


tt 


4-  1  17  2.3 

4-  2  34  13.4 

-  1  17  48.0 
4-  1  17  59.3 
+  0  21  47.4 

-  0  28  57.2 
4-  2  35  47.2 
4-  1  16  4.1 
+  2  29  24.7 

-  0  32  35.9 

-  1     4  47.0 

-  2  55  5.2 

-  0  30  12.0 
4-  2  35  46.2 

-  2  49  14.3 
4-  2  30  59.4 
4-  0  59  34.1 


Pr&cession 
1850 


n 
-  7.059 

7.048 

7.043 

7.088 

7.030 

7J021 

7.015 

6.999 

6.974 

6.970 

6.970 

6.959 

6.956 

6.934 

6  922 

6.913 

6.910 


Bemerkaugen 


(485.) 

I.       B. 

(535.)  8. 

IL      B.Ll.a 

(183.) 

JIL     B.  LI. 

(624.) 

IV.  B.U. 
(103.) 

V.  B 

VI.  B.  LI. 
(580.)  B  LI 
VU.     B. 

vm.  LI. 

(580.)  LI.  S. 
IX.       S. 
2C. 


'l(184)-0  11-1.4;  (623)4-0.12  +  1.5.  n.(102)-0.21-2.8;  (241)-0.1I-1.1 ; 
(244^  4-0^* -0.*;(*28)-0.07 4-2.4;  (424)4-0.09-0.4;  (447)- 0.11  +  1.5; 
(448)4-0.17-2.8;  (497)4-0.094-1.5;  (536)  4-  0.12  4-  1.9;  (537)  -  0.05  +  2.4 ; 
(538)-0.10-3.3;  (546)4-0.014-0.6.  IlL  (240)4-0.144-1.6;  (445)- 0.03 -2  0; 
(446)  -  0.61  -  0.2 ;  (486)  -  0.08  +  0.3 ;  (487)  4-  0.30  -  5  6 ;  (498)  4-  0.17  -  1 .9 ; 
(499) -0.094-0.9;  (500)4-0.27+16;  (534)  -  0.29  + 1.4;  (548)4-0.13  +  0.9; 
(579)+0.08+4  2;  (622)-a04-1.5.  IV.  (l01)+0 10+02;  (184)0.00  +  0.6; 
(241) -0.02 -1.9;    (423) -0.12 -0.3;  (424) +0.25 +  0.8;  (447)  -  0.23  4- 2.6  ; 

(448) +0.25 -2.7;    (485) 1^2.1;    (497) -0.08  -  2.2;    (536)  +  019  +  1.0; 

(537)  0.00  +  3.6;  (538)  -  0.23  -  3.1 ;  (546)  -  008-0.4.  V.  (240)  +  0.28  -  0.6; 
(486)-0  22+0.1;  (498) -0.03 -2.4;  (548)  +  0.03  +  1 .3 ;  (579) +  0.05+2.2; 
(622)^0.11  -0  7.  VL  (446)000-1.2;  (535)  000+1.1.  VH.  (240) +0.04 +0.1; 
(487)+ 022 -6.8;  (499)  -  0.02  +  17;  (534)  -  0.16  +  0.2;  (548)  +  0.06  4-  2.4; 
(579) -0.02 +3.8;  (622) -0.1 2- 1.3.  VIIL  (184) +0.03 -2.0;  (624) -0.03 +  2.0. 
IX.  (184)+0.10-0.6;  (623)-0  14+1.0;  (624) +0.04 -0  5.  X.  (241) -0.01+0.1 ; 
(244)-0.16+6.7;  (487)  +  0  03-6.2;  (497)  -  0  16  +  0.9;  (500) -0.15 -0  6; 
(536)-0.04+0.5.  (546)- 0.1 3 -1.1. 


%iS 


§ 

s 

OB 

1 

AR.  1850 

PriCMskm 
1850 

1830 

PrftcesiioQ 
1850 

Beiii*Asat»ii 

5317 

10 

16  39  23.25 

+  3.043 

0    f      m 

+  1  14  240 

99  > 
-  6.909 

I.        B. 

5318 

8 

16  99  36  21 

3.019 

4-  2  20  21.8 

6.891 

(«M) 

5319 

10 

16  89  41  29 

3.069 

4-0    4  26.1 

6.884 

(»«•■> 

I532O 

8 

16  89  50.76 

3.017 

4-  2  27    6  4 

6.819 

n.     LL 

U32I 

9 

16  89  52.75 

3.082 

4-  1  48  49.9 

6.869 

IIL 

|5322 

10 

16  39  5531 

3031 

4-  1  46  55.8 

0.865 

(244.) 

15323 

10 

16  40    7.63 

3»87 

-  0  46  53.7 

6.849 

IV.      B.  S. 

5324 

10 

16  40  11.63 

3.075 

~  0  18  41.6 

6.848 

(W8) 

5325 

10 

16  40  16.67 

3.105 

-  1  35  27.8 

0.8H 

(57«)  B. 

532« 

9 

16  40  22.38 

3.038 

4-  1  29    4.2 

6.828 

V.       B. 

5327 

9 

16  40  33.64 

3.089 

-  0  51  38.3 

«.818 

VI      BS. 

5328 

8 

16  40  37.10 

3i)40 

+  1  21  43.4 

6.808 

vn.  B.S.. 

5329 

10 

16  40  46.13 

3.029 

4-  1  54  16.7 

9799 

(244.) 

5330 

5 

16  40  51.60 

3.009 

4-  2  46  48.2 

6.789 

(108.) 

5331 

9 

16  49  53.83 

3.105 

-  1  35  58.2 

6.785 

vm.  B. 

5332 

10 

16  41     7.28 

3.065 

4-  0  15  32.4 

6.767 

OL 

5333 

9 

16  41  27.76 

3.065 

+  0  16    7.4 

6  799 

X.       B.U 

15334 

10 

16  41  38.44 

3.136 

-  2  58    7.1 

6.724 

(680.) 

|5d3$ 

9 

16  41  38.75 

3.037 

+  1  31  44.5 

6.724 

(163.) 

L  (244)-Ö.20-3.5;  (423)-0.02  0.0;  (424)4-0.354-11;  (447) -0.09+ 1.8 

(485)4-0.10+2.3;  (497)+ 0.02 -1.5;    (537)  +  0.02  +  0.5 ;  (546)  -  0.19  -  0.6 

n.  (184) -0.06 -1.9;  (623) +0.07 +2.0.  IIL  (244) -0.08 -Ol ;  (424) +0.04 +3.5 

(448) +0.03 -3.3.  IV.  (446) +0.14 -4.2;  (486) -003  +  2.4;  (498)  +0.11  -  1.2 

(534) -0.06 +0.2;  (535)  +  0.05  +  3.9 ;  (622)  -  0.18  -  0.9.  V.  (101) +  0.04 -1.2 

(183) +  0.26 +  1.6;    (241)  0.00 -0.6;  (244) +  0.07  +  0.3;    (423)  -  0.15  -  0.1 

(424)  -  0.24  +  2.0;  (447)  -0.13  +  1.3;   (448)  +0.25-3.8;  (546)  -  0.09  +  0.3 

VI.  (446) -0.2 1-1. 8;   (487) +  0.21- 6.1;    (498) +0.1 8 -0.8;    (499) -0.02  +  1.0 

(5qO)+0.13-0  3;    (634)  -  0.24+5.6;  (535).- 0.06  +  0.3 ;   (548)  +  0.04  +  1.7 

(622) -0.02+0.8.  VIL(101)-0.10  +  1.3;  (102)  +  0.11  — ;  (184)  +  ai7+0.8 

(241)-0.21  -22;  (244)  -  0  03  -  0.9;  (423)  +  0.18  -  1.2;  (424)  -f  0.24  +  0.9 

(447) -0.16  — ;  (485)  +  0.08  +  4.1;  (497)  -  0.02  +  0.3 ;  (536)  +  0.06  + L» 

(537) +0.07 +2.0;  (538) -0.30 -3.6;  (546)- 0.16-3.1.  VIIL  (327) +0.06 +0.9 

(445) -0.08  -  1.0;  (579)  +  0.02  +  0.2.   IX.  (240)+0.17  0.0;  (622) -0.16  0.0 

X.  (240)+ 0.1 9  -  2.8 ;  (241)  -0.14 -  3.4 ;   (485)  +  0.09 + 3.4 ;  (500)  +  0.05  - 1.7 

(547)-0.02-0.1;  (579)+0.02+5.4;  (622) -0.18 -1.1. 

81* 


244' 


5336 

5337 

5338 

5339' 

5340 

5341 

5342 

5343 

5344 

5345 

534« 

5347 

5348 

5349 

5350 

5351 

bS62 


AB.  1850 


16  44  3937 
16  41 '40.09 
16  »1  40.87 
46  )il  '47.78 
U  4f  65.92 


10 

9Cf# 
8 
8.-6 
8.' 9t  16  41- 56.73 


I 


8.9 

9^ 
9. 1€* 
9.161 

7 


'i 


i6  ie  2.74 
16  U  7.64 
16  42  11.52 
U  42  16.11 
16  Ü  23.63 
16  42  27.58 
16  it  3%.69 
16  l2  32.87 
\6  42  55  28 


9^16  42f  57.67 
•9. 10  '^6  43  tS  57 


Pricession 
1850* 


DMlhiatkm 
1856 


-f  3:095 
3.066 
3*039' 

•  3.4)45 

•  3.'019t 
3:055 
3.045 
3077 
3:023 
3ilO 
3.092 
3.043' 
3.072- 
3.123. 
3.016 
3.088 

•  3.082 


o 
-  1 


7  24.8 


4-  0  11  241 
•f  1  28  11.3 
H-  1  9  30.2 
+  2  20  59.7 
-f  0  41  27.7 
+  1     ^  14.1 

-  0  17  40.5 
+  2  10  45.1 

-  1  46     9.1 

-  0  Ö9  7.4 
+  1  14  29.3 

-  0    4  29.0 

-  2  23  15.8 
+  2  i8  41.8 
4^  1  27  32.9 

-  0  31     0.5 


sm 


Präcession 
1850 


Bemerkangen 


6.728  \ 

6.722 

«721 

6.711 

6.701 

6.700 

6.691 

«685 

6.679 

e.678 

6.66S 

6.6B8 

6  690 

6.650 

6618 

6.615 

6  594 


I.    ' 

tl.       B.  LI 

in. 

IV.      LI. 
V. 

(4^.) 
(101.) 
VI.      B. 

vn.   B.  s. 
vni.  BS. 

IX#     B.  LI.  S.| 

X. 

XI. 

ICII.    LIR. 

XIII. 

XIV.    B 

XV. 


L(327)-0.12-)[.6;(498)+0.08  D.Q;  (548)+ 0.05 +  1.6.  II,  (240) +0.12 -1.8 
(241)  -  0.06  -  0.3  ;  (423)  +  0.02  -  06 ;    (446)  -  0.05  -  1.4 ;    (499)  -  0.03  -  Ol 
(500)  +  O.Q6-i.3;    (547)-J[).U -0.8;  (57.9)+0  03  +  6.0.    IIL  (101)-0.05-1.2 
(183) +  0.07  0.0";    (244)  + 0.2t -1.2;    (424) +0.07+1.2  ;    (447)  -  0.18  +  2.1 
(497) -  0.Ö6  -  0.4 ;  (536)  +  0.id+0.5;.(546)-'0.14-l.l.     IV.    (241) -0.31 +0.6 
(24^) +  0.10 +1.5;     (423)-0.01+3.0;    (448)  +  0.45-2.1;    (538) -0.21 -2.9 
V.(103)-0.03  +  1.5;  (104)  O.pO-2.2;  (623)+0.02+0.8.    VI.  (446) -0.32 -0.1 
(53o)  +  0.31+0.1.  Vn.  (184)-0.16  +  1.0;  (292) -0.03 -1.5;  (536)  +  0.11+0.4 
(537)  +  0.14+i.0;    (546)- 0.14 -  1  2;    (623) -0.05  +  0.8  ;    (624)  +  0.33- 1.8 
YHI.(327)-0.lO+0.3;  (498)+0.09  0.0;  (548) +002-0.2.  IX.  (445) -008- 1.0 
(486) +  0.01 -1.2;    (499) +  0.03 +  1.8;    (534)-0.12-0,7  ;    (548)  +  0.16  +  1.2 
X.(244)-0.10-2.1;  (424)+0  11+2.1.  XI.  (240) +0.1 6  +  05  ;  (622) -0.15 -0.5 
XII.  (327)  0.00-0.5;(580)+0.01+0.5.  Xin.(lp3)-0.02+0.d;  (104)+0.02-0.8 
XIV.  (lp.l)-0.09-2.0;  (184)  +  0.01  +  1.3;  (241)+0 09-3.0;    (244) -0.03-0.1 
(447)-Q.09-0.2,;  (495)  +  0.19  +  3.8  ;  (546)- 0.09 -2.0.   3l!V.  (445)-0.13  +  0.3 
(446)  ^0.25  +  Ö.l ;    (486)  -  O.tl  -  a3  ;    (487)  +  0.30  -  6.2  ;  (498)  +  0.17  0.0 
(535)  0,0p+0.6j|  (547) -0.13 +0,2;  (548)+0.06  +0,8;  (579) +0.1 1+4.3, 


'. '. . 


MI 


BSMH 


535» 

5354 

5355 

5356 

5357 

5358 

5359 

5360 

536t 

5362 

5363 

5364 

5365 

5366 

5367 

536& 

5369f 

5370 

5371 


o 

OD 
00 

U 


AR.  1850 


8.9 

{9.10 

1« 

.«.10 

9.  lOJ 

10 

10 

8 

10 

9.10 

.  9 

iO 

6.7i 


9.10 


9 
7 


.t6  43  16  40 
t6  43  19.98 
16  43  23.57 
16  43  37.93 
16  43  42.64 
16  43  44.54 
16  43  4fi.l5 
16  43  46.30 
16  43  48.77 
16  43  53.07 
16  43  55.05 
16  43  58.48 
16  43  58.58 
16  44  17.79 


10  16  44  2014 


16  44  22.67 


9. 10  16  44  58.21 


16  44  54.04 
16  45  25.57 


PvfteaMion 

1850 


DeeUnaftiiMi 
1850 


Pr&cession 
1850 


Bemerkangen 


1 


if 


-f»  3.137 
3.075; 

3.027 
3.034 
3.058 
3.108. 
3.026 
3.039 
3.038 
3.123 
3.020 
3i)55 
.  3.038 
3.126 
3.025 
3.095 
3.035 
3.026 
3.064 


o    f      tt 

-  2  50  32.1 

-  0  12  19.9 
+  1  56  52.0 
+  1  30  10.4 
4-  0  93  35.5 

>  1  41  5.1 
+  2  0  7.2 
+  1  24  41.3 
+  1  28  33.6 

-  2  24  10.7 
+  2  17  59.2 
4-  0  43  14.2 
4-  1  27.35.7 

-  2  32  29.1 
+  24  20.7 

-  1  6  43.3 
+  1  86  41.2 
+  20  57.5 
+  0  17  19.0 


II 
•*    6j580 

6*584 
6<57a 

6.55<l 
6.553 
6^50 
6.544 
6J>4a 
«.545 
6:53# 
-  6.536 
8.53.1 
6w531 
6:504 
6.501 
a497 
a.455 
6.454 
6.411 


L      B.a. 

U.  B.  U 
Uh 

IV.  B. 

V.  LI.. 

VI. 

(184) 

VIL     B. 

VIIL  LLlifti^. 

(«21.) 

(108;) 

IX. 

(183.) 

(621)  B.  U.  8. 

(244.)     • 

X.        B. 

XL 

(loa.) 

XIL     B.  S. 


' 


L(ö80)-0.08+l9;  (621)+009-1.9.  IL  (240) +  0.1 9 -1.5;  (446)- 0.15 -2:1 
(486) -0.17 -0.3;  (500) +  0.13 +1.6;  (534)  -  0.18  -  2.3;  (535)- 0.05 +  0.4 
(547)+0  05-1.0;  (579)+0.17  +  4.3;  (622)- 0.02+0.9.  IIL  (&3)-0.07  +  1.0 
(536)+0.07-0.9.  IV.  (184) -0.13 -0.2;  (423)-0.06+0.5;  (485)+e.l8-0'.3 
V.  (241) -0.32 +  0  4;  (424)+0  35+0.6 ;  (44B; +0.23- 1.9 ;  (50ü)+O.O2  •  0.« 
(537) +0.09+4  5;  (538) -0  39-3.1.  VL  (498)+0  04-i:9  ;  (499)-0r01  +  f.O 
(579)-0.04  0.0.  VIL(244)+0.14  +  1.9;(546)-0.14-1.8.  VIIL  (183^+0.21+1.0 
(184) -0.24 +0.2;  (241)-.0.19-3.1  ;  (244) +  0.11  -  1.3  J  (447)  -  0.06  +  1.2 
(485)+0.t4+42;  (536)+0.03+0.7;  (546)- 0.1 5- 3.0.  HL  (241) -0.06 +1.8 
(487) +0.07 -1.7  X.  (445)-O.09-3.5;  (486) +  0.01 +  1.5;  (499) +  007 +  0.3 
(536) -0.29+0.5;  (547) +  0.11 -02;  (548) +0.17 +  2.4;  (622)  -  O.Ol  -  1 .0 
XL  (101)+0.05-0.9;  (423)-0.21+1.6;  (447) -0.12 +2. 3;  (448) +0.35-7.0 
(486) -0.09+ 3:8.  XIL  (183) -0.03  —  ;  (244)+0.17  — ;  (424)  +  0.50  +  6.2 
(4g7)-|-0.fl  -7.3;  (498)  +  0.09  +  0.1 ;  (500)  -  0.08 +0.5  ;  (536) -0.10 -0.2 
(537) +  0.10 -0.7;  (546) -0.11- 2.6  ;  (579) -0.18 +  1.4;  (622) -^ 0.48 -7.8. 


ir 


i4S 


4> 


$Z« 


6372 
5379 
5374 
5375 
5376 
5377 
5378 
5379 
53^0 
5381 
5382 
5383 
5384 
5385 
5386 
5387 
5388 
5389 


8.9 

8 

9.10 

10 

10 

9.10 

6.71 

10 

•.14» 

9 

10 

10 

8.9 

10 

9.10 

9 

9 

10 


AR.  1850 


46  45  45.29 


16  45  47.73 
16  45  51.70 
16  46  2.27 
16  46  8.06 
16  46  21.29 
16  46  2457 
16  46  26.22 
116  46  30.18 
16  46  34.86 
16  46  35.88 
16  46  46.37 
16  46  48.77 
Itt  47  1049 
16  47  13.89 
16  47  44.75 
16  47  47.01 
16  47  56.35 


PrAoession 
1850 


tt 


4-3.090 
3.015 
8.010 
3.073 
8.088 
3.048 
3.100 
3.088 
3.040 
3  024 
3.088 
3.080 
3.024 
3.066 
3  033 
3.063 
3.119 
3.112 


DecUnatton 
1850 


-  0  52  35^ 
-f  1  36  4.0 
4-  2  45  14.8 

-  0  7  55.1 
-f  1  26  31.9 
-f  1     2  25.1 

-  1  21  29.0 
--  0  46  44.2 

-|<  1  22  50.5 
4-2     6  19.4 

-  0  45  39.8 
+  1  60  7.6 
4-2  6  25.8 
4-  0  38  21.1 
+  1  42  4.2 
4-  0  20  23.0 

-  2  12  25.6 

-  1  51     0.9 


PrAcessioii 
1850 


Bemerkangon 


tf 
-    6.383 

6.380 

6375 

6.360 

6.352 

6.334 

6.329 

6  327 

6r321 

6.314 
6.313 
6.299 
0.296 
6^264 
6.261 
6.218 
6.215 
6.204 


I.         B.  LI. 
n.       B.  LI.  8. 

(485^ 
I III.     B. 
(423.) 
(188.) 

IV.  B.  LI.  & 
(49d.) 

V.  LI.  S. 
VL      B. 
VIL     B. 
VIIL 
(108.) 
(183.) 

IX.  B. 

X.  B.  LL  S. 

XI.  B.  LL 
(327.) 


L  (327) -0.104- 0.6;  (445)4-0.01-1.0;  (446) -0.27 -2.2;  (486) -0.03 +  1.5 
(487)4-0.18-1.4;  (499) +0.09 4- 3.2;  (500)+0.14-5.l ;  (ö79)+0.06 +3.2 
(622)-0.09  +  1.2.  IL  ( 101) +0.22+ 0.5  ;  (244) -0.03 +0.5  ;  (423) -0.03 -0.1 
(447)  +  0.04 +11.5 ;  (448)  +  0.23  -  3.8 ;  (485) +0.11  + 1.1 ;  (638)-0.50-1.7 
(546)  0.00  +  1.4.  IIL(498)4|-0.09-0.7;(547)-Ü.09+0.7.  lY.  (327) +0.10 -1.7 
(445) +0.07  - 1.9 ;  (446)  -  0.27  -  2.1 ;  (499)+  0.04  +  3.3  ;  (535)  -  0.08  +  0.6 
(579)+0.19+0.6;  (622) -0.02 +  1.6.  V.  (423)-0.31  +  l.4;  (424) +0.15-0.6 
(448)4-0.18-3.2;  (586) +0.0 1-0.5;  (537) -0.02 +3.0.  VI.  (244)  -  0.03  -  2.5 
(292) + 0.08  -  1.2  ;  (447)  -  6.19+2.4;  (486) +  0.14 +  3.5;  (538)  -  0.09  -  2.6 
(546>fD.  104-0.4.  VH.  (486)4-0.09+0.7;  (547) -0.08 -0.8.  VICL  (101)4-0.04+0.2 
(546) -0.04 -0.2.  IX.  (103)+0.01+2.9;  (241)- O.Ol -4.7;  (244) -0.10-0.9 
(424) +  0.03 +  1.9;  (447) -0.02 +  2.8;  (485) +  0.21  +  2.1;  (536) +0.21 +2.2 
(538)-0.l9-2.9;  (546)  -  0.13  -  1.0.  X.  (183) -0.02  0.0;  (241) +  0.17-3.6 
(244)  -  0.07  +  0.4  ;  (423)  -  0.02  -  0.6  ;  (448)  0.00  -  3.2  ;  (449)  -  0.12  -  1.6 
(486)  +  0.12  +  3.1  ;  (487)  +  0.16  -  7.1 ;  (500)  0.00  -  1.5 ;  (534)  -  0.09  +  8.8 
(537) -O.Ol +4.0;  (622)-0.13  +  1.4.  XI.  (327)-0.07  +  1jOj  (564) +0.10 +0.3 
(680) -0.10 +  2.9;  (621)+0.09  -  4.1. 
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OD 

AR.  1850 

PrftoesBion 
1850 

Declinatioii 
1850 

Pr&cession 
1850 

Bemerkungen 

5390 

10 

k       r      ff 

16  48    4.56 

4-  3.036 

O      f       »' 

-f-  1  32  34.3 

-    6.190 

(101.) 

5391 

9.10 

16  48    9.07 

3.091 

-  0  54  28.1 

6.165 

I.        B. 

5392 

8.9 

16  48  18.06 

3.132 

-  2  46  52.6 

6.172 

(«21.) 

5393 

7 

16  48  29.89 

3.033 

+  1  39  54.1 

il56 

IL.    B.U.8. 

|5394 

10 

16  48  29.62 

3.017 

-f  2  23  50.0 

6  156 

(184.) 

|5395 

9.10 

16  48  34.01 

3.040 

+  1  21  16.2 

6.151 

IIL     B. 

\bSH 

9 

16  48  45.26 

3.029 

+  1  52  29.5 

6.135 

IV.      LI. 

5397 

10 

16  48  5035 

3.050 

4-  0  55  47.6 

6.127 

(183.) 

5396 

9.10 

16  48  59.69 

3.119 

-  2  11  47.0 

6114 

(580.) 

5399 

8.9 

16  49     6.54 

3.111 

-  1  48  34.1 

6.105 

V.       B.  U. 

5400 

9.10 

16  49  12  04 

3.093 

-  1     0    4.7 

6.097 

VL      BS. 

5401 

9 

16  49  18.16 

3.133 

-  2  46  51.3 

6.089 

(584.)  B. . 

5402 

9.10 

16  49  19  92 

3j037 

4-  1  30  10.9 

6.086 

VU.     B. 

5403 

10 

16  49  41  26 

3.103 

-  1  28  31.6 

6  056 

(327.)        . 

5404 

7.8 

16  49  48i)7 

3.132 

-  2  46  40.0 

6.047 

viu.  aus. 

5405 

9 

16  49  57.58 

3.021 

+  2  14  41.2 

6.034 

(loa.) 

5406 

9 

16  50'  17.69 

3.091 

-  0  54  23.7 

6.006 

IX.      B. 

15407 

10 

16  50  17.87 

3.110 

-  1  45  41.2 

6.006 

X. 

15408 

9.1<^ 

16  50  38.95 

3.115, 

-  1  59    3.2 

5.976 

(621.) 

I.  (445)4-0  01-2.7;  (446)-0.02-1.9;  (486)+0.01-0.2;  (487)4-0.21  — 
(498)4-0.10-0.6;  (499)  -  0.02  +  2.3 ;  (500)4-0  07—;  (534)  -  O.U +Ö3 
(535)  -  0  10  0.0  ;  (547)  -  0.16  4-10;  (579)  4-  0.09  4«  2.1  ;  (622)  -  0.06  -  0.2 
IL  (101)4-0  11 -f Ol;  (103)-0.334-2.4;  (241)-031-40;  (423)-004+1.2 
(424)4-0.334.12;  (447) -0  01-0.3  ;  (536)4-0  24  + 1.9  ;  (538)4-0.03-2.1 
IIL  (183)-0  044-0.0;  (244)-018-0  8;  (448)-0  24-2.0  ;  (485)4.0.034-2.6 
(536)4-0.08-0.6;  (546)-0.124-0  2.  IV.  (103)4-0194-3.8;  (184)-0.33-1.8 
(241)-0.17-4.8;  (424)4-0.30  4-3.0.  V.  (327)4-0.^4-0.4;  (446) -0.2 1-0. 7 
(446) -0  11  0.0;  (547)  -  0.14  4- 1,4;  (579)4-0.26-6.0;  (580)  -  0.04  4- 5.7 
VL  (445)4-0.02-1.5;  (498)4-0.22-1.2;  (499)4.0.064-1.7;  (534)4-0.13-0.5 
(53 5) -0.06  4- 1.3;  (547)4-0.34-0.8;  (622)- 0  05  4- 1 .0.  VIL  (101) -0.29 -2.4 
(183)4-0.194-0.3;  (485)4-0.104.2.1.  VIIL (564)4-0.054-0 5 ;  (621)-0 05 -0.5 

IX.  (327)4-0.01-0  9;  (445)4-0.04  0.0;  (449)  -  0.16  —  ;  (486) -O.Ol +0.5 
(487)  +  0.20  —  ;  (498)  +  0.07  +  0.9  ;  (499)  -  0  03  +  0.8  ;  (500)  +  0.16  — 
(534)  0  00  -  1 .5  ;    (535)  -  0.03  +  0.2  ;     (547)  -  0.25  0.0  ;     (622)  4-  0.03  +  0.2. 

X.  (327) +  0.07 -2.9;  (580) -0.07  4-2.9. 
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Bemerkungen 


5409 
5410 
5411 
54ia 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5410 
5419 
5420 
5421 
5422 
541^3 
5424 
5425 
5426 
5427 
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9.10 

9 

f'9.  10 

10 

0 

8 

9.10 

9 

10 
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9 
9 
9 
10 
9 
4» 
9 
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16 

46 

16 

fl6 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

i6 

16 


50  43.71 

51  2.89 
51  2.89 
51  13  03 
61  19.53 
51  28.61 
51  35.00 

51  39.08 

52  14.15 
52  19.12 
52  30.07 
52  40.80 
52  41.63 
52  41.62 
bit  41.85 
52  43.91 
52  46.05 
52  48.33 
52  49.72 


»f 


+  3.020 
3.132 
3.028 
3.110 
3.105 
3.006 
3.103 
3.025 
3.012 
3.114 
3.045 
3.041 
3025 
3.057 
3.019 
3083 
3.0ld 
3.108 
3.08? 


tt 


+  1  59  5Ä.9 

-  2  45  38.1 
4-  1  53  45.2 

-  1  46     3  8 

-  1  31  53  8 
+  2  54  47  9 

-  1  27  15.9 
4-2  3  39.0 
-I-  2  34  38  5 

-  1  58  22.3 
+  1  8  58  2 
+  1  19  41.7 
-f.  2  1  52  5 
-f  0  34  58.4 
+  2  19  38. 1 

-  0  33  5.6 
+  2  19  40.1 

-  1  39  35.6 

-  0  32  30.7 


5.976 
5.948 
5  948 
5930 
5919 
5.907 
5.89T 
5.892 
5.848 
5.83  T 
5821 
5  807 
5  805 
3.805 
5.805 
5.802 
5.800 
5796 
5.794 


I. 

11. 

IIL      B.  S. 

IV.  B. 
(547.)  B. 
(103.)  R. 

V.  B.  8. 
VI. 

vn.    B.  R. 

VIII.  B. 

IX.  B. 

(241.) 
(101.) 


X. 


B. 


(184.) 
XI.      B. 
(103.) 
XIL     B.S. 

xni.  B. 


I.  (101)4-0.12-0.6;  (546)-0.11 +07.  U.(327)-0.27-4.0;(564)  +  0.05-f8.4 
(580)4-0.33-0.7;  (621)-0.10-3.9.  IIL  (184) -0.46- 1.1 ;  (241)4-0.05-3  2 
(244)  -  0.30  -  0.3  ;  (423)  4-  0.06  -  0.5  ;  (424)  4-  0.46  +  1.5  ;  (447)  -  0.28  -  1.3 
(536)4-0.284-0.7;  (537)4-0.20-0.4;  (546) -0  014-1.2.  IV.  (327) -0.154-0.1 
(498)4-0.16  4-0.1;  (622)0.00-0.1.  V.  (445)4-0.13-1.3;  (446)-O.07-1.5 
(486)4-0.044-0  8;  (498)4-0.014-0.9  ;  (499)4-0.074-1.8;  (534) -O.Ol 4- 0.8 
(535)4-0.064-0.5;  (547)-O21-0.9  ;  (622) -0  06 -1.4.  VI.  (Ift4)  -  0.23  -  0.5 
(24.1)4-0.234-0.6.  VII.  (102)-0.23-1.0;  (103)4-0.054-1.5;  (104)4-0.14.-0.3 
(292)4-0.06-0.1.  VIII.  (327)-0.12  — ;  (535)4-012  — .  IX.  (24l)-0.03  0.0 
(424)  4-  0.38  4-  2  2  ;  (447)  -  0.03  4-  3.5  ;  (449)  -  0.27  -  4.1  ;  (538)  -  0.06  -  1.4 
X.  (l83)-0.164-0.2;  (424)4-0.414-0.7;  (447) -0.10 4- 3.9  ;  (448)4-0.01-2.3 
(487)4-0.12-7.9;  (537) -0.084-4.2  ;  (546)- 0.184-0.9.  XI.  (445)4-0.054-0.5 
(446)-0.30-  1.6;  (498)4-0.18-0.5;  (500)4-0.154-1.9;  (622)-0.07-0.1 
XII.  (327)4-0.24-2.8;  (486) -0.06  4- 1.2;  (499)-f0.01 4-1.9  ;  (535) -O.Ol +0.7 
(547) -0.17 -0.8.  XIII.  (445)+0.10- 0.3;  (446)  -  0.13  - 1,5 ;  (498) -0.03 -0.4 
(500)+0.21+2.0;  C622)-0.14+0.1. 
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Pr&cosftion 
1850 


16  53 

16  53 

16  53 

16  53 

16  53 

16  53 

16  53 

16  53 

16  53 

16  53 

16  53 

16  53 

16  54 

16  54 

16  54 

16  54 

16  54 

16  54 

16  54 

16  54 

16  $b 

16  55 


14.69 
28.86 
34.44 
35.09 
35.54 
36.68 
39.22 
40.33 
41.66 
46  04 
49.85 
51.79 
18.21 
2432 
27.53 
29.32 
34.30 
54.94 
56.87 
59.43 
7.40 
11.91 


tt 


+  3.022 
3.046 
3.008 
3.054 
3.032 
3.108 
3  083 
3.054 
3.037 
3  027 
3.007 
3.029 
3.117 
3.053 
3.027 
3.107 
3.016 
3.065 
3.027 
3.017 
3.045 
3.059 


Declination 
1850 


O     f  ff 

+  2  10  15.8 
+  1  5  25.6 
4-  2  46  45  9 
+  0  43  50.7 
-+-  1  41  41.6 

-  1  39  21.9 

-  0  33  39.5 
+  0  43  56.2 
+  1  29  20.2 
+  1  55  55.4 
+  2  49  59.7 
4-  1  51  29.2 

-  2  4  44.6 
4-  0  46  59.4 
4-  1  57  38.0 

-  1  37  26.8 
4-  2  26  8.4 
4-  0  15  8.5 
+  1  57  35.7 
4-  2  25  44.2 
4-  1  8  5.2 
4-  0  29  57.4 


Pr&cessioa 
1850 


'ö.760 

5.740 

5  733 

6.732 

5.730 

5729 

5.725 

5724 

5.722 

5.716 

5.710 

5.707 

5.671 

5.662 

5.657 

5.655 

5.649 

5.619 

5.610 

5.613 

5.602 

5595 


Bemerkongen 


I. 

II. 

IIL 

IV. 

V. 

VI. 


B.R. 
B.S. 
B. 

B. 
B.3. 


VII.     B. 

(424.) 

vni.  B. 

(101.) 
(292.) 
IX.     B. 
(327.)  B.  3. 

X. 

(101.) 

XI.  B. 

XII.  S.  R. 
(622.) 

XIII.  6.B. 
(184.) 

XIV.  B. 
(183.)  B. 


L(102)-0.144-0.3;  (103)-0.01 4-3.2  ;  (104)4-0X)7-0.2  ;  (184)-0.214-1.0 
(292)4-0.14-2.7;  (536)4-0.24-0.9;  (538)- 0.07-1.0.  IL  (448) -0.03 4-0.7 
(449)-0.244-0.4;  (487)4-0.26-2.1;  (546)4-0.044-10.  111.(292)4-0.02-0.3 
(624)4^0.24-1.9;  (752)- 0.27 4-2.1.  IV.  (183)-0.184-3.0;  (487)4-0.19-2.9 
V.  (241)-0.03-1.5;  (536)4-0.044-1.6.  VL  (327)-0.01--1.3;  (499)4-0.01 4-1.3 
VII.  (445) -0.30 4-0.4;  (446)'-0.11-0.7;  (486)4-0.08+2.0;  (499)-0.034-3.1 
(500)4-0.294-3.7;  (535)4-0,174-2.0;  (547) -0.1 64- 1.6  ;  (548)4-0.084-2.2 
(622)  0.004-3.3.  VIII.  (447) -0.05 -0.9  ;  (546)4-0.064-1.0.  IX.  (102)- 0.05 -2.4 
(103)4-0.054-2.5.  X.  (183)-0.244-3.8;  (448)4-0.16  +  1.5;  (449) -0.11 -0.8 
(487)+0.19-^4.4.  XI.  (827)0.00-2.1;  (486) -0.06 +1.5;  (548) +0.07 +0.8 
XII.  (104) -0.25 -4.1;  (292) +0.10 +1.0;  (624)+0.15-1.2;  (752) +0.01+4.3 
XIU,  (l02)-0.05- 1.9 ;  (546)+ 0.06 +1.9.  XIV.  (424)  0.00+3.6 ;  (487)  0.00-3.6. 
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16  57  0.38 
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3.049 
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+  0  28  25.5 
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4-  2  43  33.2 
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4-  0  48  36.4 

•-  2  29  53.5 
^  0  38  47.8 

-  1  1  33.2 
+  1  19  11.5 
4-  2  58  44.1 
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4-  0  48  34.6 
4-  2.  2  34.0 
4-  0  55  39.1 
4-  2  10  12.0 

-  0  40  52.7 
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-  5  580 
6.580 
6.560 
6.553 
6.528 
6.524 
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5.494 
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6.470 
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6.444 
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6.376 


Bemerkangeii 


I.        B. 

(183.) 

(449.) 

(103.) 

IL      B.LL 

IIL    B. 

IV.     B.U& 

(244.) 

(327.) 

(622.) 

(486.) 

V. 

(104.)  B.S.  R. 

VI.      B. 

VIL     B. 

VIIL   R. 

IX.  B.  LL  S. 

X.  R 

XI.  B.U.E. 


I.  (447)-0.l44-3.4;  (448)+0.20-3.9;  (537) -0.06 4- 0.5.  11.(183)0.004-1.1 
(445)  -  0.02  -  3.5 ;  (446)4-0.10-1.6;  (447)4-0.02  — ;  (449)  -  0.05  4- 1 .2 
(486)0.00  4-0  3;  (487)4-0.16-5.6;  (499)  -  0.03  4- 4.4 ;  (500)4-0.22+2.0 
(536)  4-  0.10  — ;  (538)  -  0.44  —  ;  (547)  -  0.17  4-  1.1 ;  (548)  +  0.06  4-  0.6 
l  (022)4-0.054.0.9.  III.  (103) -0.054-0.8 ;(104)+0.10- 1.5.  IV. (327) -0.03 4-0.3 
(564)4-0  03-1.6;  (58ü)-t).034-t.0;  (621)4-0.08  0  0.  V.  (101)4-0.23 
(184)-0.23-0.7.  VI.  (327)-0.11  4-0.3;  (498)  000  -  8.6;  (499)  -  001 
(536) -0.03  4- 1.6;  (622)4-0.144-2.5.  VII.  (183) -0.10  4- 0.1;  (424)4-0.20 
(448)4-018-1.4;  (449) -0  23 -1.8.  VIII.  (103)4-0.034-1.9;  (546)- 0.03-1.8 
IX. (183)4-0.044- 1.9;  (244) -0.07+3  1;  (424)4-0054-3.8;  (447)-00l  +  2.9 
(448) +  013 -1.4;  (449) -0.16 -0  8;  (450)  -  0.08- 1.4;  (452)  +  O.Ol  -  1 .6 
(487)4-0.18-3  7;  (538)  -  0.06  -  2  4.  X.  (103)  -  0.17  -  M ;  (53fr)-+0.17+l.l 
XL  (446)  +  0.27  -  1.8;  (446)  -  0.33  -  1.0;  (486)  +  0.IA3  -  0  8;  (498)-0.11  0.0; 
(499) -0.10-0.2;  (500)+0.14+0.4;  (548)+ 0.09 +2.1;  (622) -0.05 +0.t. 
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5470 
5471 
5472 
5473 
5474 
5475 
547B 
5477 
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5480 
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5482 
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5485 
548« 
5487 
5488 
5489 
5490 
5491 
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10 

10 

9 

9.10 

9.10 

9 

10 

8.8 

7 

10 

10 
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9.10 
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19  bl  55.64 
16  57  56.72 
16  67  58.82 
16  68  565 
16  58  13.34 
16  58  14.52 
16  58  33.36 
16  58  35.23 
16  58  40.91 
16  58  58.17 
16  58  59.63 
16  59  1.99 
16  59  2.91 
16  59  5.19 
16  59  5.63 
16  59  6.60 
16  59  7.97 
16  59  21.83 
16  69  23.49 
16  59  26.64 
16  59  43.52 
16  59  46.71 
16  59  46.92 


Pxioes^OD 
1850 


ft 


DecliBAikm 
1850 


tt 


+  3.051  +  0  52    4.3 

3.042  4^  1  16  45.6 

3.015  +  2  29  17.2 

3.027  +  1  55  19.4 

3.071  ^  0    0  39.1 

3.042  4^  1  15  51.7 

3.067  -fi  0    8    9.2 

3.037  +1  1  29  44.8 

3.124  _  2  22  58.9 

3.051  4^  0  51  33.2 

3.015  4*  2  28  45.0 

3,117  ^24  40.8 

aj094  -,1    a    8.0 

3*103  ^  1  26  49.1 

3.049  ^4  1  13  50.8 

3.103  ^  1  26  54.1 

3.059  4^  0  29  29.0 

3.037  +  1  30  39.7 

3.133  ~  2  39  30.0 

3.026  4-  1  59  58.4 

3  010  +  2  50  23.8 

3.048  4«  0  59  99.2 

3.035  4-  1  34  29.1 


Prftcessioa 
1850 


•^  '5.366 
5.365 
8.362 
5.352 
8342 
5.319 
5.314 
5.310 
5302 
5278 
5.275 
5.273 
5.271 
5.268 
5.267 
9.266 
5264 
5.244 
5.242 
5237 
5.213 
5.209 
5.208 


Bemerkungen 


L        B. 

(101.) 

(102.y  B. 

IL 

IIL 

(lOL) 

(622.) 

(101.) 

(327.)  B.B. 

IV.  B.  LI. 

V.  B.R. 
(621.)  B.  a 
VL      8. 
(548.) 

VU- 

(548.)  B.  LI. 
VUI.  B. 
IX. 

X.  LL8. 

XI.  B. 
(103.) 
XIL    B. 

xnL 


I.  (244) -0.144-4.0;  (487)4-0.15-4.0.  ü. (103)4.0.01 4-2.1  ;(184)  0.00-2.0. 
IIL (486)-0.02 -0.3; (622)4-0.02 4-0.3.  IV. (241)-0.20- 4.3;  (244)4^0.024-0.6; 
(424)  4- ,0.07 4- 2.8;  (447)  -  0.23 -f  3.5;  (449)  -  0.28  -  2.1 ;  (452)  -  O.Ol  4-2.1 ; 
(487)4-0.15-3.9;  (500)4-0.06-0  2;  (536)4-0.12  4-1.2.  V.  (102)4-0.16  0.0; 
(184)-0.144-0.1.  VL  (445)^001-0.2;  (446)+ 0.09-03;  (486)  -  0.054-0.9; 
(498)4-0.104-3.4;  (499) -0  06 -5.7;  (622) -0054-2.1.  VIL  (101)4-0.13-2.6; 
(l83)-0.034-1.8;  (244) -0  11 4-0.8.  VIIL  (424)4-0.04-0.3;  (450> -0.104-0.4; 
(536)4-0  06 -t>.l.  IX.  (244)-  0.074-1.6;  (448)4-0.08-1.5.  X.  (327)4-0.094-0.6; 
(6OO)-O.O9-0.6.  XI.(102)-0.03-2.3;(447)4-0.04+2.3.  XIL  (183)4-0.124-1.6; 
(449) -0.12 -1.5.  Xra.  (101)-0.02-0.9;  (244) -0.07 4- 1.5  ;  (448)4-009-0.5. 
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Bemerkungea 


5492 
5493 
5494 
5495 
5496 
5497 
5498 
5499 
5500 
5501 
5502 
5508 
5504 
5505 
5506 
5507 
5508 
5509 
5510 


9 

10 

9«  10 

10 

9 

6.7 

9.10 

9 

9.10 

9 

9 

9(10 

8.9 

10 

8.9 

9.10 

.  9 

a 

7.8 


k  t      n 

16  59  58.93 

17  0  5.77 
17  0  15.19 
17  0  15  05 
17  0  16.16 
17  0  29.62 
17  0  37.24 
17  0  56.27 
17  0  56.35 
17  1  5.30 
17  1  7.23 
17  1  20.43 
17  2  2.77 
17  2  3.76 
17  2  4.19 
17  2  12.48 
17  2  26.37 
17  -  2  27.17 
17  2  36.82 


n 


4-  1  55  23.4 


+  3.027 

3.011  1+  2  38  14.7 

3.035  4*  1  36  35.5 

3:068  +05  51.7 

3.109  -  1  43  19.6 

3.090  --  0  52  35.7 

3.027  4-  1  55  33.9 

3.113  -  1  54  22.9 

3.113  -  1  54  34.2 

3.030  +  1  46  35.4 

3.065  4-  0  14    0.8 

3.045  +18  20.4 

3.067  4-0    9    6.1 

3.058  4«  0  31  24.7 

3.054  4-  0  44  38.8 
3.041  4-  1  17  38.1 
3.094  -r  1  4  5.6 
3.083  -  0  33  56.5 

3.055  4-  0  40  31.0 


-  -5.191 
5.182 
5.168 
5.169 
5.167 
6.148 
5.139 
5.112 
5.112 
5.099 
5.097 
5.079 
5.018 
5.017 
5.016 
5.005 
4.964 
4.983 
4.970 


I.        B.  3. 

(184.)  B. 
(101.) 
(183) 
IL       B. 
IIL     B.  R. 

IV,  B, 
(327.)  B.  8. 
(600.) 

V,  B.L1.8.B. 
VL      B.  8. 
(449.)  B. 

VII.  B.LL 
(450.) 

VIII.  B. 

IX.  B. 
(327.)  B. 

X.  B.  LI.  R. 

XI.  B.  LI. 


L  (102)+ 0.07 -0.9;  (447) -0.07 4- 1.0.  IL(327)+0.30+0.9;(446)-0.16-O.7 
(622) -0.14 -0.2.  IIL  (327) +  0.18 +0.5;.  (445)-0.12 -2.6;  (446) -0.16-  1.6 
(450) +0.06+ 1.2;  (452) +  0.11 +  1.4;  (486)  -  0.09  +  1.0;  (487)+0.18-30 
(548) +  0.08 +  1.2;  (622)-0.23+2.3.  IV.  (102) -0.10 +  3.0;  (244)7007+2.7 
(424) +0.1 5  0.0;  (447) +0.02 -5.5.  V.  (101) +  0.27  +  1.3;  (102)-0.51+2.7 
(241)-0.17  +  1.2;  (424) +0.15+ 2.4;  (448)  +  0.10  -  10.4;  (536) +  0.19  +  2.8 
VL(183)-0.04+1.4;  (446)+0  13-3.0;  (449)  -  0.06  +  0.6 ;  (450) +0.01 -2.5 
(452)+0.12+0.8;  (486)  -  0.03  -  0.6 ;  (487)  +  0.13  -  6.6;  (622)  -  0.20  +  8.1 
VIL  (183) -0.104-1.5;  (445) -0.05 -2.7;  (446)-0.17-0.6;  (452) +0.12 -0.8 
(498)+0.12  +  0.7;  (622) +  0.07+2.2.  VIIL  (lül)  +  0  084-0.5;  (244) -0.084^.4 
(448)+0.30-3.8;  (449) -0.25- 1.5;  (546)  -  0  07  +  1.3.  IX.  (102) -0.12 -0.9 
(241)-0.08+0.5;  (424)+ 0.14+0.5;  (447)  -  0.17  -  1.3;  (536)  +  0.25  +  1.4 
X.  (445) +0.03 -1.3;  (446) -0.02+0.7;  (452) +0.15 +  1.7;  (498) -0.02 -1.3 
(622)-0.12+0.1.  XL  (101) -0.23-2.7;  (183)+0.07+1.3;  (244) -0.04+0.7 
(424>+0.38+ 1.6 ;  (447)  -  0.14  +  2.1 ;  (448)  +  0.19  -  4.2 ;  (449)  -  0.08  -  1.6 
(450) +  0.01 +  0.4;  (536)+0.09  +  1.6;  (546) -0.20+ 0.8. 
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9.10 

8.9 

9.10 

10 

9.10 

9 

10 

10 

8 

9. 10 

10 

9 

10 

9.10 

■   7 

10 

9.10 

10 

10 

9.10 

9.10 

9.10 

10 
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h  t    tt 

17  2  38:96 

17  2  58.35 

17  3  26.96 

17  3  38.14 

17  4    5.85 

17  4    7.00 

17  4  22.64 

17  4  84.15 

17  4  19.22 

17  4  48.21 

17  4  48.45 

17  4  48.78 

17  4  49  31 

17  4  51.06 

17  5  14.65 

17  5  19  96 

17  5  39.12 

17  5  40.94 

17  5  42.07 

17  6  43.93 

17  6  59.33 

17  7    2.27 

17  7  32.07 

17  7  34.15 
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1850 


+  3.034 
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4-  1  38  26.9 


Deelination 
1850 


3.026  +  1  58  32  6 

3.030  >f  1  45  22  1 

3.098  -  I  13  42  0 

3.059  4-  0  89  59.7 

3.088  *  0  47  49.4 

3.017  4-  2  22  29.2 

3.018  +  2  18  41.4 
3.084  -  0  35  6.1 
3.018  4-  2  18  40.9 
3.034  +  1  37  25.9 

3.089  >  0  49  31.2 
3.098  -  0  59  30.9 
3.045  +1  8  47.2 
3.058  4-  0  32  23.6 
3  013  4-  2  31  50.5 
3051  4-  0  51  19.8 
3.038  4^  1  25  58  0 
3.051  4-  0  51  50.0 
3.083  -  0  31  41.1 
3.097  -  1  10  9.7 
3.022  4-2  7  18.2 
3.051  4-  0  51  49.9 
3.006  +  2  49  36.1 


Pr&cession 
1850 


^  '5.966 
5.940 
5.899 
5883 
5.844 
5.842 
5.820 
5.804 
5.796 
5.784 
5.783 
5.782 
5.781 
5.780 
5.746 
5.739 
5.711 
4.709 
4  707 
4.620 
4.598 
4594 
4.550 
4.549 


Bemerkungen 


(184.) 

(102.)  B.  S. 
L        B.  S. 
(327.)  B. 
IL        S. 

in.    B.  iii. 

(184.)  B. 

IV.  B.  R. 
(450.)  B.LI.  R. 

V.  B.R. 
(101.) 
(622.)  B  LI.  S. 
(452.) 
(447.) 

VI.  B  R. 
(104 )  B.  S. 
VIL     B. 
(184.) 
VIII. 

IX. 

(622.)  B.  S. 
X.       R. 

(101.) 
(104.)  R. 


L  (101)4-0.16-3.6;  (184)-0.164-3.8;  (244) -0.15 +1.5;  (448)4-0.28-1.5 
(546)-0.14  0.0.  IL  (183)  -  0.24  4-  1.5;  (424)4-0.35-2  4;  (447)  -  0.04  4-  16 
(549)  -  0.12  -  0.2 ;  (450)  0.00  -  2.2 ;  (536)  4-  0.04  4-  1.6.  IIL  (446)  0.00  -  0.4 
(452) -0.05 -1.4;  (622)4-0.054-1.9.  IV.  (102)4-0.19-0.4;  (184) -0.35 4- 1.4 
(624)4-0.17-0  9.  V.  (102) -0.08  4- 3.7;  (184)  -  0.22  -  2.0;  (603)  -  0.05  0.0 
(624)4-0.34-1.6.  VL(183)-0.214-1.9;  (241)4-0.02-2.1;  (447)4-0.154-2.0 
(449) +0.05 -1.8.  VIL(101)+0  35-1.4;  (241) -0.23  -  1.4;  (244)  -  0.08+3.4 
(450) -0.1 1-0.5;  (452)+0.08-0.3.   VIIL  (241) -O.Ol -2.3;  (244)  +  O.Ol  +  2.3. 

(449)+0.04-1.6;  (622)- 0.04+ 1.5.  X.  (102)+ 0.15  0.0;  (184)-0.14  0.0. 
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17     7  41.52 


17    7  51.28 
17    8    0.63 
17    8  21.25 
17    8  35.15 
1 17    8  40.97 
17    8  54.71 
17    8  55.12 
17    9    6.23 
17     9     7.98 
17     9  14.65 
17     9  35.92 
17     9  38.24 
17     9  53.63 
17  10    2.50 
9]  17  10  14.23 
17  10  31.87 
17  10  43.05 
17  10  54.42 
9.10117  11     0.86 
6  17  11     1.27 
9117  11     5.21 
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4-  3.091 
3.045 
3.096 
3.006 
3.089 
3.016 
3.077 
3.040 
3.132 
a.078 
3.029 
3.022 
3.066 
3.009 
3.027 
3.088 
3.084 
a.006 
3.101 
3.02t 
3.131 
3.012 


o     f 
-  0  54 


2.5 


+  18  51.0 

-  1  7  1.8 
+  2  51  14.3 

-  0  43  18.6| 
-I-  2  21  33.6 

-  0  16  16.1J 
+  1  22  56.1 

-  2  42  10.8 

-  0  20  23  3 
+  1  49  57.1 
+  28  10.7 
+  0  la  56.4 
+  2  41  51.3 
+  1  U  34.8 

-  0  47  21.7 
^  0  36  48.7 

4.  2  49  22.8 

-  1  20  50.6 
+  28  44.2 

-  2  38  39.4 
+  2  33     7.5 


tt 


4.537 
4  523 

4.511 

4.481 

4.461 

4.454 

4.435 

4.434 

4.419 

4.416 

4.406 

4.376 

4.373 

4351 

4.388 

4.321 

4.297 

4.280 

4.264 

4  256 

4.254 
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Bemerkan^n 


L      B.  a. 

IL 

(622.)  B. 
(104.)  B.LLB 
(6a2.) 
lU.     R. 
IV-     B.  IiL 
V»       [B.  ft. 
(621.)  B.  I4L& 
(622.) 
VL      B. 
(184.)  B. 

vuu  a. 

(104.) 
VUL    B. 

IX.  ,   B.liLS 

X.  RLLB. 

XI.  &B. 
XIL 

xm.  B. 

.XIV.  B.IiLB 
(104.) 


I.  (425)+0.06  +  3.8;  (449) -0  06-3.8.  IL (101) -0.02 -0.8;  (244)+0.03+0.8. 
IIL(102)+0.19-l.(y;(184)-0.18+1.0-  IV.  (425) +0.08 -1.0;  (449) -0.04+0.6; 
(622)-0.03+0.5.  V.  (100)+ 0.03 +0.5;  (102) +  0.18 -0.3;  (483)  - 0.47+2.4; 
(241)+0.12- 3.3 ;  (244)+0 15+0.8.  VI.  (241)  + 0.14-0.8;  (244)^0.14+0.9. 
VIL(183)+0.09  0.0;  (447)- 0.05  0  0.  Vin.(10t)+0.1 1+0.9;  (102)+ 0.02+41.2; 
(241)-0.12-2.9;  (244) +  0.01  +  1.8.  IX.  (425) -0.02+0.5;  (450)+0.U  0.0; 
(622)  -  0.08 -0.4.  X.  (449)  -  0.02  -  3 Jl ;  (452)  +  0  05  +  6.6 ;  (500)  -  0.03  -  3.4 
XL(104)+0.10-2.2;  (185)-0.09+2.a  XIL(a27)+0.12+1.3;  (425)+0.16-3O; 
(446)-0.24+0.4;(486)+0  04+0.4;(622)-0.10+0.9.  XIIL(193)+0.27+0.2; 

(184)-0.27-0.1.  XIV.  (621)+0.07  0.0;  (773)-0.06  0.0. 
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17  11     625 

+  3.044 

o     t      it 

+.  1     9  30.7 

-    4247 

I.        B. 

5558 

9  10 

17  11  17.12 

3.053 

+  0  44  35  2 

4.232 

(101.)  B. 

5559 

9 

17  11  20.99 

3.081 

-  0  26  22.3 

4226 

IL 

5560 

7.8 

17  11  31  19 

3.129 

-  2  35  11.0 

4  211 

III.    BLLSR. 

5561 

8  9 

17  11  56.52 

3032 

+  1  40  31.1 

4.175 

IV. 

|5562 

0 

17  12     5  06 

3.008 

-f  2  43  13  8 

4163 

(186.)  R. 

5563 

9.10 

17  12     8.43 

3044 

4-  1     9  32.0 

4.158 

(183.) 

5564 

7.8 

17  12  12  81 

3.019 

+  2  17  52.7 

4.152 

V.      B.L1.S.R. 

5565 

9.10 

17  12  15.39 

3.008 

•4-  2  44  13.5 

4.148 

VI. 

5566 

8 

17  12  18.62 

3.074 

-  0    9  55.2 

4.144 

Vn.     B.L1. 

5567 

10 

17  12  35.33 

3.018 

+  2  18  11.2 

4.120 

VIII. 

5568 

10 

17  12  37  34 

3.103 

-  1  26     1.3 

4.117 

(486.)  B.  3. 

5569 

9 

17  12  44  44 

3.122 

-  2  15  48.6 

4.107 

IX.      B.  LI. 

5570 

8.9 

17  12  50.14 

3.071 

-  0    0  23  3 

4.099 

(449.) 

5571 

9.10 

17  13  17  34 

3.072 

-  0    4  27  9 

4060 

X.        B.LI. 

5572 

ft 

17  13  17.20 

3  070 

4-0    0  29.7 

4.060 

(U9.) 

5573 

0 

17  13  29.23 

3  031 

4-  1  42  37.3 

4.043 

(102.) 

5574 

7.8 

17  13  33 12 

3.035 

+  1  35     9.6 

4.038 

XI.      B.  LI. 

5575 

9 

17  13  34.60 

3047 

4-  1     1  17.6 

4.035 

(101.) 

5576 

8.9 

17  13  36  73 

3.082 

-  0  29  39  9 

4.083 

XIL     B.LI. 

5577 

8 

17  13  38.94 

3031 

4-  1  42  36.2 

4.029 

XIIL   B  LI. 

1.(101)4-0.07-4.0;  (241)4-0.03-0.8;  (447)4-0  024-2.8;  (450) -0.064-1.9; 
(561)- 0.06 -Ol.    IL  (449) -0.04 -1.9;  (452)4-0.234-0.3;  (486)- 0.03  4-0.7; 
(622)-0 144-0.7.   IIL  (327) -0  04 4- 1.7.  (564)4-0  09  4-0.3;  (62l)-0.04-0.2; 
(773) -0.02 -1.8.     IV.   (102)4-0.22-2.4;    (24l)-0.12-l  8;    (447)- 0.09 4-3.7. 
V.(184)-0.17-2.4;  (561)4-0.06-1.1;  (603)4-0.11  4-3  5.   VL  (104)4-0.22-0.2 
(56l)-0.214-0.2.     VIL  (425) -0  02-1.4;  (446)- 0.28 -0.5;   (449)4-0.014-1.2 
(450)4-0.16-0.2;  (452)4-0  094-0  4;  (500)4-0.02  0.0.  VTIL  (102)- O.Ol  4-0.4 
(t84) -0.074-0.2;  (561)4-0.09-0  6.     IX.  (327)4-0.09-2.4;   (564V0.01 4-1.4 
(600)4-0.194-0.1;  (62 1)-Ö.26 4-0.9.     X.  (425) -0  074-0.5;  (450)4-0.08-0.7 
(452)4-0  04-0  6;  (500) -0.06 4-0.8.     XL  (101)4-0.22-3  2;  (102)-0.02  4-1.9 
(183)-0.41  00;    (241)4-0.07-3.4;   (424)4-0.12  4-0.5;    (447)  -  0.23  4- 4.8 
(448)44).28-0.4.  XIL  (425)  4- 0.07-0. 9  ;(446)- 0.074-0. 9.  XIH.  (241)4-0.01-0.8 
(447)-0.01  +0.9. 
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Bemerkangen 


5578 
5579 
5580 
5581 
5582 
5583 
5584 
5585 
5586 
5587 
5588 
5589 
5590 
5591 
5592 
5593 
5594 
5595 
5596 
5597 


8  9 

10 

8 

10 

9.10 

10 

9.10 

8.9 

5.6 

9.10 

9 

B 

9 

10 

9.10 

10 

9 

8.9 

9 

9.10 


h 
17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 


t    tt 
13  39.11 

13  41.25 

13  45.36 

13  50.96 

14  44.71 
14  48.43 

14  59.81 

15  0.93 
15  1.97 
15  17.64 
15  24.34 
15  35  97 
15  50.12 

15  53  15 

16  55.79 
16  1.24 
16  3.53 
16  10.03 
16  14.25 
16  24.00 


f# 


+  3.02 
3.006 
3.084 
3.019 
3.035 
3.014 
3.089 
3.088 
3.021 
3.047 
3.048 

3.139 
3.128 
3.047 
3.034 
3.024 
3.083 
3.128 
3X)8d 
3.048 


9t 


+  2  10  37.1 
4-  2  47  46.5 

-  0  36  42.6 
•4-  2  15  8.7 
+  1  34  28.6 
+  2  29  36.0 

-^  0  23  23.6 

-  0  44  28.2 

-  2  14  4.6 
+  1  1  16  8 
4-  0  59  14.6 

-  2  58  26.6 
+  2  32  33.9 
+  1  •l  14  5 
-}-  1  37  30.7 
-f  2    2  24.1 

-  0  34  4.6 
I  -  2  32  24.3 

-  0  41  23.3 
+  0  59  17.5 


4029 
4.026 
4.020 
4.012 
3.935 
3929 
3.913 
3.912 
3.910 
3.888 
3.878 
3.861 
3.841 
3.837 
3.833 
3.825 
3.822 
3.813 
3.807 
3.793 


(103.) 
(104.) 

I.        B.  LI. 
(184.)  R. 

n.    B. 

IIL      R. 

(452.) 

IV.  B.LIS.R 

V.  B.  LI.  S 
(241.)  B. 

VI.  B.  S. 
VIL    BLI.S. 
(327.) 
(183.) 

vni.  B.  LI  s. 

(103.) 
JX.      B. 
-f^        B^ 

XI.     B.  LI.  aj 
(183.) 


L  (425)+0.10-0  3;  (449) -0.16 -1.3;  (450)+|0.l0+0.8;  (486) -0.05 +0.8 
IL  (10l)+0.03+4.1;  (102) -0.05 +4.4;   (241)  -  0.05  -  5.0;  (424) +  0.17 -0.2 
(447) -0  22 -3.2;  (448)+0.34  —  ;  (561)-0  25-0.3.     IIL  (104)+ 0.22  +  1.9 
(l84)-0.22-1.8.     IV.  (425) +0  05 +  1.5;   (446) - 0.34 + 0. 1 ;   (449)-0.19-3  1 
(450)-0.02-12;    (452)  + 0.24  +  1.9;    (486)  -  O.Ol  -  1.8  ;    (487)  +  0  16  -  2  7 
(500)  + 0.12 +  5.5.     V.  (327)-0.07+1.2  ;  (564)  +  0.10  0.0  ;  (773)  -  0.03  +  13 
VI.  (101)-0.05  +  3.4;  (241)+0.07  +  2.1;  (487) +0.09 -2.5;  (500) - 0.09 - 4.5 
(538)- 0.04 -1.4.     VIL  (564) -0.05+0  8;  (600) +0.19 -1.0;  (621)  -  0.15  +  0.2 
VIIL  (101)+ 0.06 -0.6;  (102)-0.30-1.3;  (241)+0.02+3.6;  (244) -0.12 -1.7 
(424)+  0.38  +  O.S  ;  (447)  -  0.13  -  1.1  ;  (44&)  +  0.35  -  2.2  ;  (561)  -  0.23  +  2.6 

IX.  (425) +  0.09 -1.0;    (449)-0  20+1.0  ;  (450) +  0.18  0.0;    (486) -0.07  0.0 

X.  (564) -0.07 -0.4;  (600) +0.21 -0.5;  (^21)-0.13+1.0.  XL  (425)+ 0.03 -2.3; 
(449)- 0.06 -1.8;  (452)+0.14  +  0.4;  (486)-0.10+3.5, 
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5598 

5599 

5600 

5601 

5602 

5603 

5604 

5605 

5606 

5607 

5608 

5609 

5610 

5611 

5612 

5613 

5614 

5615 

5616 

5617 


9.10 

9.10 

10 

9 

10 

9.10 

10 

10 

9 

10 

7.8 

9 

8 


9.  10  17 


9 

9.10 

101 

8.9 

10 

7.8 


h 
17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 


17 
17 
17 
17 
17 
17 


16  27.84 
16  39.73 

16  47.85 

17  25.79 
17  29.01 
17  47.50 
17  49.44 
IT  61.27 

17  53.87 

18  8.97 
18  11.03 
18  11.83 
18  17.82 
18  20.02 
18  22.43 
18  31.19 
18  31.89 
18  38.76 
18  39.68 
18  53.86 


»0 


+  3.055 
3.081 
3.082 
3.010 
3.063 
3.1il 
3.010 
3.056 
3.006 
3.079 
3.105 
3.039 
3.018 
3.053 
3.020 
3.0» 
3.071 
3,020 
3.053 
3.048 


o    t 


tt 


+  0  39  19.2 

-  0  26  35.3 

-  0  31  10.0 
-f>  2  39  10.7 
+  0  19  14.8 

>  1  46  1.4 
+  2  39  9.1 
-1^  0  38  20.8 
+  2  43  14.0 

-  0  22  33.1 

-  1  30  54.9 
+  1  25  29.5 
+  2  17  56.5 
4-  0  45  46  5 
+  2  12  45.6 
+  1  4d  39.1 

-  0  1  36.1 
+  2  13  13.7 
^f  0  48  3.9 
-|-  0  57  25.8 


3787 

3.770 

3.758 

3.704 

3.699 

3.672 

3.669 

3.667 

3.663 

3.641 

3.638 

3.637 

3.628 

3.625 

3.622 

3.6Ö9 

3.iÖ8 

3.599 

3.597 

3.577 


L 

n.    B. 
in. 

(103.) 

IV.      B.  S  . 

V.      s. 

(184.) 
VI. 

vn.  R. 

(487.) 

VIII.  B.R. 

IX.  S. 

X.  B.  S.  R 
XI. 

(102.)  B. 
(425.) 
(450.)  B. 

xii.   B. 

(244.) 
XIII.B.L1.S.R. 


I.  (244)4-0.51  +  1  3;  (447)- 0.28 +  3.4;  (487)-a23-4.7.  II.  (426) -0.09 -2.0 
(450)+0i)7  +  1.2;  (452)+0.23+0,4;  (622)-0.21+0.5.  III.  (486) +0.11 -jO.5 
(622) -0.11 +0.5.  IV.  (241)-0.14+1.8;  (450)- 0.10+ 1.6;  (452) +0.04 +0.7 
(487)+0.19-3.9.    V.  (327)+0.03[+a6];  (425)+0.31-2.8;  (622) -0.33 -  3.0 

VI.  (10l)+0.21-2.4;    (183)-0.14-0.3 ;    (241)+0.01  +  3.5;     (244)-0.07-a8 

VII.  (185)0.00+1.7;  (561)-0.18-2.4;  (585)'-0.09+0,9  ;  (624) +0.28 -Ol 
Vm.  (327) +0.08- 0.4 ;  (486)-0.16+0.7.  IX.  (447) +0.03+4.5 ;  (505)- 0.02 -4.4 
X.  (102)+0.20+7.0;  (103)+0.46  +  9.5;  (184)+0.17+9.2;  (561)-0.39-9.0 
(603) -0.44 -6.3;  (624)  -  O.Ol  -  10.6.  XI.  (101) +0.56 +0.2;  (183)  +  0.15-0.4 
(241) -0.06 -1.6;  (244)-0.06+l.l ;  (452) +0.32 +0.9.  XH.  (102) -0.04 -Ol 
(103)  +  ai3  +  2.7;  (184)  -  O.Ol  +  1.4  ;  (505)  -  0.02  -  6  9  ;  (561) -0.23- 1.0 
(603)-0.19+2.6;(624)+0.34  +  1.3.  XIIL(lOl)+0.01  +  l.ö;  (241)-0.12+0.7 
(447)  +  O.Ol  +  3.2  i  (452)  +  0.09  +  3.5  j  (454)  +  0.03  0.0 ;  (500)  -  0  03  -  2.3  ; 
(502)  +  0.l6-2.4;  (504) -0.28- 3.8 ;  (538) +0.1 1+0.7. 
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Declination 
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Bemerkungen 


5618 

7  8 

5619 

9 

5620 

10 

5621 

9 

5622 

6.9 

5623 

9 

5624 

8 

5625 

9 

5626 

10 

5627 

9.10 

5628 

a 

5629 

9 

5630 

10 

5631 

9 

5632 

5 

5633 

6 

5634 

9 

563  5 

9.1p 

5636 

9 

5637 

1 

8 

5638 

8.9 

17  18  55.69 
17  19  4.38 
17  19  9  43 
17  19  22  60 
17  19  2739 
17  19  28  20 
17  19  52.60 
17  19  53.89 
17  20  23.87 
17  20  30.23 
17  20  42  05 
17  !^0  46.46 
17  21  7.79 
17  21  8.33 
17  21  8.72 
17  21  1077 
17  21  16.34 
17  21  27.66 
17  21  .28.78 
17  21  29.01 
17  21  34.92 


+  3.073 
3.072 
3.059 
3.014  ] 
3.074 
3.122 
3,139 
3.049 
3.101 
3.024 
3002 
3  017 
3.060 
3.004 
3.058 
3.060 
3.060 
3.102 
3.067 
3.067 
3046 


O      f        ff 

-  0  51  56  3 


-  0  3  0.9 
-f  0  29  34  5 
4-  2  28  42.9 

-  0     7  40.3 

-  2  15  32.1 

-  2  59  34  1 
+  0  57  26.2 

-  1  20  49.0 
+  2  2  193 
+  2  59  36.8 
+  2  19  56  9 
4-  0  28  2.9 
4-  2  53  34.2 
+  0  31  29.7 
+  0  27  23  5 
+•  0  28    6.2 

-  1  21  45.1 
+  09  40.8 
+  0  10  13.8 
+  1     3  38.7 


-  3.574 
3.562 
3  555 
3.535 
3.529 
-3  528 
3.492 
3.491 
3.448 
3.439 
3.422 
3.415 
3.385 
3384 
3.384 
.3  380 
3.372 
3.356 
3  355 
3352 
3.345 


I.        B.  8. 

n.      6. 

(244.) 
III.      R. 
IV, 

V.  B.  LI 

VI.  B.  U  S 
(183.) 
(327.) 

VII.  B. 
(104.) 

VIII.  B.S. 

IX.  B. 

X.  R. 
(244.) 

XI.  B.  LI.  S. 
(188 )  S. 
XIL    B. 
(425.)  R. 
(425.) 
XIII.    B.S. 


I.  (486)-O.02+0.3; (487) +0.15-3.7; (622)-0.13  +  3.4.  11.(450)4-002  +  2.7 

(504) -0.02 -2  8.  III.(561)-0.23-2  1;  (624)+0.24+2.l.  IV.  (425)+0  16 -5.5 

(449) -0.11 +0.8;    (486)- 0.04  + 6.6  ;    (487)  +  0.03  -  1.3  ;    (504)- 0  02 -0.7 

V.  (327)+0.20  +  0.4;  (621)-0.20-0.5.  VI.  (564)  0.00+0.8;  (600) +  0.23 -0.8 

(621) -0.22 -0.1.     VII.   (102)- 0.22 -0.6;    (241)-0.10-0  6;    (244) -0.04 +2.0 

(448) +0.35 -0  8.     VIII.    (lÜ2)-0.16+0  4;  (103)+0  09-0.3;  (561)-0.19-1  8 

(624) +  0.27+1.9.   IX.  (241)  0.00  +  1.9;   (244)  +  0.13  +  1.6;  (449)-0.18  +  7.1 

(504) +  0.03 -5.7;  (505) +0.03 -4.8.    X.  (104)+0.05+2,5;  (185)-0;34  +  2.3 

(624) +0.28 -4.8.    XI.  (449) -0.10 +  3.7;  (450) -007  4-2.0;  (454)-0.09  +  l.l 

(487)  +  0.18  -  1.2;  (502)  +  0.11  -  2.2  ;   (504)  +  O.Ol  -  2  3;   (505)  -  O.Ol  -  1.4 

XII.  (327) +0.07 +  1.6;  (48Ö>+).03-0  7;(622)-0.09-l,0.  XIII.  (101)- 0  124-0.5 

(447) -0.06 +  3.9;    (450) +  0.01  -  1.9;   (452) + 0.09 + 0. 1 ;   (487)+0.04-33 

(538)  +  0.07  +  0.5. 
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AR.  1850 


Prfteession 
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9 

9 

8 

9.10 

10 

8 

8.9 

8.9 

9.10 

5  6 

10 

9 

9.10 

9 

9 

8 

6.7 

9 

9 

9 

10 

8 


h 
17 

17 

17 
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17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 


21  42.17 

21  51.53 

21  5404 

21  58.06 

21  59.07 

22  1.77 
22  11.01 
22  17.62 
22  33.21 
22  40.67 
22  43.18 

22  51.06 

23  0.70 
23  1.45 
23  9.96 
23  11.86 
28  14.78 
23  15.22 
23  37.74 
23  38.86 
23  47.12 
23  50.22 


4-  3.006 
3.071 
3.060 
3.096 
3.046 
3.081 
3.098 
3.114 
3.066 
3092 
3.119 
3.129 
3.055 
3.021 
3.014 
3.133 
3.042 
3.081 
3.076 
3.126 
3.066 
3.005 


Dedlnation 
1850' 


r» 


4-  2  48     9.4 

-  0  2  38.1 
-f  0  27  25.8 

-  1  6  6.2 
-t^  1  3  27.7 
4-  1  40  47.3 

-  1  10  54  1 
<-  1  51  40  3 

4-  0  11  35.3 

-  0  5«     J.l 

-  2     6  11.7 

-  2  34  17.4 
4-  0  38  48.7 
4-2  9  4.0 
4-  2  26  52.2 

-  2  42  21.6 
4-  1  14  24.9 
4-  1  41  302 

-  0  13  40.6 

-  2  24  54.3 
4-  0  11  37.1 
4-  2  50  29.3 


Prftc^siitii 
1850 


n 


3.335 
3.321 
f3.3t8 
3.311 
ZMO 
8.307 
3.293 
3J284 
3.261 
3.251 
3.247 
3.236 
3.223 
3.221 
3.214 
3.216 
320t 
3.201 
3.169 
3.167 
3.155 
8.153 


Bem^kangan 


L        S.B. 
(454.) 
(183.) 
(622'.)  B. 
(101.) 

n. 
m.    B. 

IV.     B.  s. 

V.     B.  la. 

VL     s. 

(327). 

VIL     B.  LI 
VIIL 

(1030  B.  B. 
IX«      B.  R. 
X«       B«  LL  S 
XI.     LI.  8. 
(505.) 
XIL    B. 
(327.)  B. 
(183.) 

xin.  LI.  B. 


L  (104)-0.07-a8;(624)4-0.08 4-0.9.  IL  (102)- 0.06 4-2.5; 
(448)4-0.21-52;  (561)-ai0-O5.  IIL  (327)4-0.10-0.5; 
IV.  (327)4-019-0.6;  (486) -013  4- 3.8;  (5Ö4)+0  02-1.2; 
(621)- 0.07  0.0  V.  (244)-0164-1.4;  (425) -0.07+4.7; 
(449) -0.21  4- 1.7;  (452)4-032  4-0.8;  (505)4-0.02-4.9; 
VI.  (449)  +  0.03  —  ;  (454)4-007-2.8;  (502)4-0.07—; 
(622) -0.22 4-2.3.  VIL  (564)-OlO  0.0;  (e00)-}-0.10  0.0,  VIIL 
(447) -0.05 4- 3.1; ^538) 4-0.06 -3.2.  IX.  (103)-0.01  4-0.9; 
X.  (600)4-0.22-0.2;  (621) -0.06  4« 0.6;  (773) -0.09 -0.2.  XL 

ICi 02) -0.08  4-19;  (447) -0.08  4- 3.6;  (448)4-0.30-1.7; 
(505) -0.10-4.5.  XIL  (425)-Oll4-1.4;  (452)4-0  034-2.7; 
(622) -0.08  4- 1.7.   XUL  (106)- 0.03  4-0.3;  (185)4-0.04-0.2. 


(103)-0.04  4-3.1 
(622) -0.09  4- 0.4 


(600)4-0.02-2.0 

(448).4-012-3.5 

(538) -0.07  4- 4.7 

(504)4-0.06  — 

(244)- O.Ol  4-0.1 

(104)4-0.02-0.8 

(101)-0.05  4-2.7 

(502)4-0  01-2.1 

(604)4-0.18-5.8 

33* 
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9 
OB 

OQ 

« 

AR.  1850 

PrftceBsion 
1850 

Dedinatiim . 
1850 

Präcession 
1850 

Bemerkangen 

5661 

10 

17  23  51.69 

4-*  3.057 

0   t    tt 
4-  0  36  19,2 

-  8.148 

(244.) 

5662 

7JB 

17  23  56.00 

3.029 

+  1  47  23.7 

8.143 

I.         B.  LL 

5663 

9.10 

17  24    2.70 

3.069 

-  0  47  34.7 

3.133 

II. 

5664 

.      10 

17  24    7.50 

3.015 

4-  2  22  31.5 

3.127 

m.      R. 

5665 

7 

17  24  17.06 

3.067 

4-0    0  33.6 

3.113 

IV.      B. 

5666 

10 

17  24  17.58 

3.055 

4-  0  88  47.5 

8.112 

V.        B. 

5667 

9 

17  24  20.48 

3.016 

4-  2  22    8.0 

8.108 

(104.)  R.        1 

5668 

9 

17  24  23.25 

3.038 

4-  1  24  39.8 

3.104 

(lOi.)              j 

5669 

9 

17  24  25.60 

3.041 

4-  1  17  18.8 

.    3,100 

(101.) 

5670 

8 

17  24  32.11 

3.002 

4-  2  56  23.2 

3.089 

VI.      LI.  R 

5671 

8  9 

17  24  48.67 

3.081 

-  0  26  42.5 

3.006 

(449.)  B. 

5672 

8 

17  24  49.19 

3.021 

+  2  10    9.6 

a.065 

VII.    LI.B.    1 

5673 

10 

17  24  56.30 

3.058 

4-  0  31  26.6 

3.052 

(244.)  S.          1 

5674 

10 

17  25    4.55 

3.077 

-  0  16  33.9 

8.043 

(450.) 

5675 

9.10 

17  25  13.83 

3.002 

4-  2  58    6.7 

3.031 

vin.  B. 

5676 

•    8.9 

17  25  20.03 

3.067 

4-0    9  28.7 

8.021 

(183.) 

5677 

8 

17  25  36.82 

3.066 

+  0  12  54.1 

2.997 

IX.     B.  TJ.R. 

5678 

8.9 

17  25  41.66 

3  042 

+  2  33     3.8 

2.990 

X.      B. 

5679 

9.10 

17  25  45.25 

3.078 

-  0  16  26.0 

2.985 

XI. 

5680 

S 

17  25  55.98 

3.087 

-  0  41     4.6 

2.970 

XII.    S. 

5681 

9.10 

17  26     3.47 

3.014 

4-  2  27  39.8 

2.959 

XIIL  B.R 

5682 

9.10 

17  26     5.89 

3.114 

-  1  53     3.7 

2.956 

(327.)  B.  S. 

5683 

9 

17  26  18.50 

3,087 

-  0  41  15.4 

2.938     (425.)                j 

I. 

(452)- 
(454) * 
VI.(1( 
VII.  (1 
(106)- 
(448)^ 
X.(10 
(450)^ 
XIII. 

(102)4 
fO.24^ 
4-0.10 
06) -0. 
02)-0 
-0.06- 
1-0.37 
2)-0.C 
f-0.20 
(104)  n 

-0.024-1.1  ;(1 
■1-0.6.  III.  (103 
-2.1;   (622)-( 
03-0.4;  (185) 
.14[-29.4];(10 
-1.2;   (585)-( 
-2.3;    (452)  > 
164-0.5;  (104). 
-1.1;  (452)4- 
1-0.18-1.7;  (1 

84)  Q.OO4-J 
)- 0.02 -0.7 
).15  4-  0.6. 
4-0.144-0. 
4)4-0.224-5 
).154-0.2.   ] 
4-0.10-3.7 

4-o.i94-i.( 

0.084-0.1. 
84) -0.18  4- 

J.9;(505)-O.OJ 
;  (104)4-0,03  4. 
V.  (244) -0.20 
2;  (585) -0.17 
^4;(505)-0.08- 
[X.  (244) -0.07 
;    (454).-0.lJ 
);(184)-0.13- 
XII.  (425)4-0. 

2-4.1.  11.(4 
-0.7.  IV.  (41S 
4-3.0;    (44 

4-1.6;  (6J 
-2.3.  VUI.( 
4-0.5;    (44 
2-1.2;"  (65 

1.4.  XI.  (44 
09-0.9$  (4J 

■ 

149) 

J5)H 

24)- 
103 

7)- 
22)- 

19)- 

54). 

• 
1 

-0.23-0.6; 
-0.044-1.5; 
-0.21-2.9. 
t- 0.07 -1,4. 
)4-0.20-1.3; 
0.124-5.0; 
0.14  +  1.8. 
0.28  +  1.0; 

-aoe +0.8. 

aei 


a 
1 

BQ 
00 

s 

0 

AB.  18S0 

PfAoesBion 
1850 

Dedinatian 
1860 

Pr&ce88ion 
1850 

Bemerkungen 

5684 

9.10 

5»       f     f# 

17  26  24.55 

+  3.027 

.     0   r       r» 

+  1  53     2.4 

*    2.929 

1 

L 

5685 

9 

17  26  30.80 

3.025 

4-  1  57  45.4 

8.920 

(101.) 

5686 

10 

17  26  35.86 

3.066 

4-  0  12. 54.6 

2M2 

(183.) 

5687 

10 

17  26  43.48 

3  055 

4.  0  88  40.7 

2.902 

(448.) 

I5688 

10 

17  28  43  36 

3.026 

4-  1  56    8.8 

2^02 

(241.) 

I5689 

10 

17  26  49.78 

3.018 

4-  2  17  18.1 

2^95 

(184.)  B.  B. 

|569a 

10 

17  26  53.78 

3.002 

4-  2  ^  32.9 

2.887 

(68».) 

5691 

9 

17  27    5  39 

3068 

4-0    6  16.4 

2.870 

n.     B.  LI. 

5692 

10 

17  27  20.74 

3.021 

4-  2    6    3.4 

2.848 

(101.) 

5693 

9 

17  27  23.33 

.  3.082 

-  0  29  34.1 

2.844 

(486.) 

5694 

9.19 

17  27  25.09 

smz 

-  0  90    3.1 

2.842 

(426.) 

5695 

10 

17  27  33.21 

3.020 

4-2  1«    09 

e.831 

(184.) 

5696 

8 

17  27  40.59 

3135 

-  ^  47  19.6 

2.819 

(32r.)  LI.  8. 

5697 

9.10 

17  27  42.76 

3.004 

4-  2  51  59.0 

2.816 

(loa) 

5698 

9.10 

17  27  42.81 

3.041 

4-  2  34  20.7 

2.816 

(102.)  B. 

5699 

10 

17  27  59.33 

3.042 

4-  1  13  36.9 

2.792 

(241.) 

5700 

9 

17  28    3.37 

3014 

4-  2  25  36.1 

2.786 

(102.)  B.  S. 

i5701 

9.10 

17  28  13.27 

3.045 

4-  1     5  56.2 

2,773 

III.     B.  S. 

|5702 

10 

17  28  39.21 

3.019 

4-  2  13  15.3 

2.734 

(184.) 

15703 

9 

17  28  44.55 

3.039 

4-  1  20  42  9 

2.721 

IV.     B, 

5704 

9 

17  28  46.92 

3.119 

-  2    5  51.6 

2.728 

(327.)  B.  S. 

570Ö 

9.10 

17  28  50.72 

3.027 

+  1  52  38.6 

2.718 

V.       R 

5706 

10 

17  29     871 

3.046 

+  1     3  59.2 

2.693 

(462.)  B.  S. 

5707 

8 

17  29     9.93 

3.112 

-  1  45  58.9 

2.691 

(425.) 

5708 

8  17  29  23.47 

3.053 

4-  0  43  32.5 

2.671 

(447.) 

I.  (101)+0.02 -1- t  3  ;(102) -fe.^WH 

-1.5;(24l)+0 

.24  -  6.7 ;  (447)-0.28+  7.0. 

II.  (449) -0.03 4-0  4;    (450)- 0.02 +.0. 

4;    (452)+ 0  2 

3+1.85    (454) -0.17  ^2.1. 

III.  (241) -0.02 -2.3;    (447) -0.18 +  8 

1.9;  (448)+0.5 

S3-4.4;  (449) -0.06 -0.9; 

(450)- 0.12  0.0;  (452)4-0.08+2.1.  I 

V.  (101) -Oll 

+  3.1;  (448)+0.12-3.1. 

V.  (1( 

)2)+C 

K25-1.1;  (103; 

)-0.24+1.1 

L 

.  .•  • 
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1 

1^ 

AR.  1850 

Pricession 

1890 

Declitmtioii 
1850 

Präcession 
-     1850 

Bemerkungen 

5709 

10 

17  29  54  30 

+  3.060 

O     r      •' 

+  0  50  53.4 

•    2.626 

I. 

5710 

8.9 

17  29  56.00 

3.106 

-  1  3a  36.7 

2  624 

(425.) 

5711 

0 

17  30  10.22 

3.040 

+  1  20    2.3 

2604 

II.       B. 

5712 

7 

17  30  12.09 

3.029 

+  1  47  44.9 

2.601 

(244.)  R. 

5713 

10 

17  30  18.28 

3.088 

+  1  49  51.0 

24Ö92 

(244.) 

5714 

8.10 

17  30  23.82 

3.053 

+  0  43  30  9 

2.583 

III. 

5715 

8 

17  30  30.29 

3.095 

-  1     3  21.2 

2.574 

(425.)  B.  LL    1 

5716 

0.10 

17  30  42.39 

3.049 

+  0  56  48.2 

2.557 

IV. 

5717 

9.10 

17  31  18.33 

3055 

+  0  89  28.2 

2.505 

V.       B. 

5718 

8.9 

17  31  26  40 

3.007 

+  2  44  54.4 

2.492 

VI.      B.  S. 

5719 

7.8 

17  31  3044 

3.021 

+  2     8  40.8 

2.487 

VIL    B.LLR 

.5720 

6 

17  31  34.55 

3.022 

+  2     7     6.0 

'  2.480 

VIII.  B  L1.8.£.| 

572  i 

10 

17  31  44.26 

3.054 

+  0  42  53.8 

2.467 

IX.       B.        1 

5722 

iO 

17  31  52.23 

3.006 

+  2  47  50.4 

2.455 

(104.) 

5723 

8 

17  31  54.81 

3M9 

-  1  13  54.1 

2.452 

(425,)  B,  S. 

5724 

9.10 

17  31  57.86 

3i>71 

-  0     1  20.2 

2.447 

(622.) 

5725 

10 

17  32    3.08 

3K)62 

+  0  21  47.4 

2.440 

X. 

5726 

6.7 

17  32  14.83 

3.083 

-  0  33     4.3 

2.423 

XL     LI.S. 

5727 

9 

17  32  18.99 

3.051 

+  0  50  42.8 

2417 

XII.    B.S. 

5728 

10 

17  32  21.39 

3.022 

+  26  24.6 

2.413 

XIII.  B.  R. 

5729 

10 

17  32  23.65 

3.013 

+  2  30  24.4 

2.410 

(585.) 

5730 

7 

17  32  24.00 

3.118 

-  2    3  51.9 

2.409 

(564.)  LI.  S. 

I.( 
(184)- 

IV.  (K 

(450)- 

(585)^ 

VIII.  { 

(241)- 

(487)- 

(451). 

(244) 

(487)^ 

(448). 

241)-( 

-0.31- 

01) -0 

1-O03 

f-0.02 

;102)- 

-0.11- 

h0.13 

-[-018 

-015 

{-011 

fO.25 

3.2 1+3.8;  (448 
04.    111.(241] 
12  +  2  0;  (448 
+  1.2;   (452)  H 
+05.  VII.  (1( 
0.21 -0.2;  (447 
1.0;  (244)  0.0 
-3.6.  X.(450). 
+2  5;  (504) -t 
+  04;    (449)- 
-1.4.  XIII.  (IC 
-2.3. 

0+O.21-3. 

^-0  02-2  7 

I)+012-1. 

-021-0.7; 

)2)-011  + 

)-0.08+2.^ 

0  +  0.8;    ( 

-0.02-2.2; 

-0  07-3.4;  ( 

-0.22-0.5; 

)2)+0.05- 

7.  II.  (lOl)-fO. 

;    (449) +0.0! 
9.  V.  (24t)-0. 
(487)  +  0.04 
1.1;  (447) -0.2 
3;(448)+0  29 
452)  +  0.13  .- 
(538) +  0.02-1 
;622)-019+l 

(452)  +  0.20 . 
2.1;    (lü3)-0 

24+1 .5;  (10 
J-Ol;    (45! 
09-0.7;  (44 
.   VI.  (1 
3  +  3.1;  (4^ 
-2.6.  IX.  (1 
-2.0;  (454 
-2.3.    XI.  (4 
.2.  XTI.  (10 
+  0.5;    (45 
10+4.9;  (1 

2)+0.06-1.0; 
2)+0.01+2.8. 
9)-0.19-fO,3; 
04) -0.02 -0.5; 
l8)+0.35-4.3. 
01)-0.Ü3+1.7; 
)--013  +0.3; 
125) -0.05 -0.2; 
0+0.01  +  2.0; 
4)+0.04-1.2; 
184) -0.2 1-0.6; 

Nummer 

«0 
OD 

AK.  1850 

Prik^asion 
1850 

.  ^                ...  - 

DediiiftlioB 
1850 

Prftcession 
1850 

Bemerkangen 

5731 

■   ■■  ■ 

8 

17  32  26.47 

+  3.007 

O      f       ff 

+  2  44  54.9 

fr 

-    2.406 

(103.) 

5732 

9 

17  32  40.47 

3.135 

-  2  46  40  2 

2.385 

(564.)  B. 

5733 

8 

17  32  47.07 

3i)92 

>  0  54  35.8 

2375 

(426.)  B.LL 

5734 

9 

17  32  49.21 

3  019 

+  2  12  33.8 

2.372 

(102) 

5735 

10 

17  32  55  73 

3.085 

-  0  37  56  3 

2.363 

(622.) 

15781 

9 

17  33     746^ 

3.087 

-  0  41  51.7 

2347 

I.         LI. 

|57d7 

10 

17  33  17.17 

3.066 

+  0  13    8.8 

3.312 

(241.) 

5738 

9 

17  33  44  88 

3  024 

+  2     1  34.5 

2292 

II.       R. 

5739 

10 

17  33  49.55 

3.067 

1 

+  08  45.1 

2.28S 

m. 

5740 

10 

17  33  5011 

3048 

+  0  Ö7  48.8 

2284 

IV. 

5741 

8.9 

17  33  56.24 

3084 

-  0  35  44.5 

2.275 

V.       B.  U 

5742 

10 

17  33  56.72 

3.112 

-  1  48  26.6 

2.275 

(622.)  B. 

5743 

9 

17  34    5.77 

3.042 

+  1  13  26.2 

2.262 

VI. 

5744. 

9 

17  34  14  28 

3.012 

+  2  93  46.4 

2.249 

vn.    s. 

5745 

8 

17  34  40.38 

3.125 

-  2  20  40.5 

2.212 

(6^1)  B.US. 

5746 

9.10 

17  34  44.18 

3.054 

+  0  43  17.3 

2.206 

(464.) 

5747 

9.10 

17  35     1.82 

3.004 

-j-  2  50  57.7 

2.181 

VIII.   B. 

5748 

6.7 

17  35    4.59 

3.063 

+  0  18  34.8 

2176 

(241.) 

«5749 

7 

17  35  10.95 

3.003 

-f  2  53  349 

2.167 

IX.    B. 

15750 

9 

17  35  13  47 

3.054 

+  0  43  18.8 

2.164 

X.     B.  8. 

[5751 

9.10 

17  35  13.72 

3089 

-  0  46  45.7 

2.164 

(452.)  • 

5752 

7.8 

17  35  22.48 

3.122 

-  2  13  14.4 

2.150 

XI.      B.  LL  S. 

I. (449)-0.12[+ 10.2] ;(460)+0  06+0.1 ;  (451)+029+ 1.2 ;  (454)-0.06  - 0.3 
(504)  +  0.04  -2.3;  (622)- 0.19  +  1.3.,  IL  (101)+0.10+2.0;  (102)  -  0.09  -  2.0 
in.(183)-0.02+l.l;  (241)-006-4.2;  (538) +0.08 +3.1.  IV.  (244) -0.14+2.4 
(448)+0.15-2.4.  V.  (425) -^0.07 -0.9;  (449) -0:i 0+0.5;  (451) +  0.20+2.5 
(452)  +  0.08  +  3.6;  '454)  -  0  06  0.0;  (487)  +  0.07  -  3.4;  (504)  0.00  -  3.3 
(622)-0.1l  +  1.0.  VL  (102) +  0.12 -2.6;  (184) -016 +0.8;  (447)+0.04+1.7 
VIL(103)+0.02-1.6;(t04)-0.02+1.6.  VIIL(103)+0.32-0.8;(104)-0.21-2  0 
(185)-0.1*8  +  1.0;  (585) +  0.07 +  1.9.  IX.  (103)  +  O17+0.3;  (185)-Ol7-0  3 
X.(101)-0.02  +  3.1;^  (183)-0 35+0.1;  (241) -0.07 -1.0;  (447)+0.13+4.0 
(449)-0.21+01;  (450) +  013  -  2  0;  (451)+0.08-2.0;  (487)+0.04-3  5 
(638)+  0.31  - 0  1.  XI. (564) - 0 03 - 0.7 ;  (621)  +  004  +  0.7. 
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mß 
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OB 
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5713 

5754 

5755 

5756 

5757 

5758 

5759 

5760 

5761 

5762 

5763 

5764  \ 

57^65 

5766 

5767 

5768 

5769 

5770 

5771 


AR.  1850 


9  17  35  81  81 
10  17  35  43.22 
10  17  35  48.65 

9  10  17  35  50.91 

10  17  35  50.60 

9  17  35  51.32 

9.  K)  17  3«  3  35 

7.8  17  36  13.74 

9  17  36  1695 

8.  9  17  36  30  56 

7.  8  17  36  54.84 

0  17  37  1.24 

^   17  37  2.16 

7  17  37  3.75 

10  17  37  3.24 
9. 10  17  37  9.61 
9. 10  17  37  11.24 

la  17  37  16.43 
7  17  37  Ä3.12 


PrieesBlon 
1850 


99 


+  3.029 
3.114 
3062 
3.044 
3.005 
3115 
3013 
3.111 
3022 
3.061 
3109 
3.138 
3.009 
3009 
30tö 
3  072 
3.129 
3029 
3.13B 


Deelination 
1850 


Prftcession 
1850 


Bemerkungen 


O      9        99 

4-1  48  45  3 

-  1  49  46  2 
+  0  21  22.4 
+  1  8  37.7 
+  2  48  34.4 

-  1  54  56.8 
4-  2  28  16.5 

-  1  44  10 
4-2  4  49.5 
4-  0  25  37.2 

-  1  40    6.1 
>  2  53  26.2 

4-  2  38  56.4 
4-  2  38  56.1 
+  0  22  17.1 

-  0    3  55.0 

-  2  30  35.0 
4-  1  47  29.1 

-  2  41  34  0 


99 

^  2  137 
2.120 
2.112 
2.107 
2  107 
2.107 
2.691 
2  076 
2.072 
2.052 
2018 
2.008 
2007 
2  605 
2005 
1.996 
'  1.994 
1.986 
1.977 


L        B.  8.  R. 

(425.) 

(241.) 

II.  B. 
(184.) 

III.  B.LIR 
(102.) 

IV.  B.  LI 

V.  B.  R. 

VI.  B.  8. 

VII.  B.L1.S 
(564.) 

VIII.  B.LI. 

• 

IX.  B.  LI.  SJ 
(241.)  B. 

X.  B.  LI. 

XI.  B. 
(241.) 
XIL 


L(102)4-0.l24-0.9;(448)-0.23-3.i;(561)4-0  11 4-2,1.  IL(101)-0.094:-1.4 
(447)  -  0.31  0.0 ;     (448)  4«  0.33  -  2.3  ;     (487)  +  0  06  -  0  6 ;     (538)  -  O.Ol  +  1.3 
IIL  (564)--0,21  -0  8;  (621)4-0.21 4-0.7.   IV.  (425)4-0.03-4.0;  (565)-0.02-ü.3 
(621)4-0.064-1.5;  (622; -0.05 -2.7.     V.  (102) -0.17 4-0.9  ;   (103)4^0.23+3.4 
(104) -0.12 -0.4;    (448)4-0.20-5.1;     (538)4-0.044-0.4;    (561) -0.014h' 1.1 
(603)-0.18— .    VL  (241)^0.134-1.7;    (244) -0.084-1.3;    (447)4-0.01+4  3 
(449) -0.03+0,4;    (450)+0.17-0.5  ;    (451) -0.17 +0.4;  <452)+0.15 +0.6 
(454)  -  0.15- 1.2 ;    (487)+0.04  -  0.3  ;    (501)  *  0.07  -  19  ;     (502)  +  0.13  -  3.0 
(603)+0 07-1.1  ;  (504)4-0.08+3.0;  (539)+0.02-3.7.    VIL  (425)-002-2.7 
(621)+0.02+0.9;  <622;+0.01  +  1.9.    VIIL  (102)-0.45  ~;  (103)+0  20  — 
(104)4-0.32+1.5;    (184) -0.39 -2.3;    (661)4^0;14  -  2.1;    (603) -0.17  +  1.6 
(624)+0.32-frl.2.    IX.  (102)+0.36-1.6;  (103) -0.07 -2.9;  (104)+0.03  +  1.8 
(184)-0.15  +  4,4.     (561)-0.13-8.8;     (603) -0.24+ 1.9  ;    (624)  +  0.23  +  0.5 
X.  (450)+ 0.03  +  1  4;    (45Ji)+0.17-3.6;  (501) -0.12 -0.8;   (503)-0.12  -  2.0 
(504)+0.02-2.0.   XI*(603)-0.17-1.7;:(a24>+0.18+1.6.   XIL  (564) -0.03 -0.4 
(621)4-0  03+0.4. 


»15 


«             w 

M 

5?5 

a» 

•8 

o 

AR.  1850 

Prftoessioii 
1850 

DecHiifttioii 

1850 

Pr&cession 
1850 

.     1 

Bemerkunf en  f 

5772 

'       9 

47  37  25.19 

n 

3.103 

O     t      tt 

-  1  24  5t.l 

-  1.9T4 

(622r.J  B. 

5773 

9 

17  37  ^7.95 

3.071 

-  0  21  46.7 

-t   1.955' 

(451.)  B.    ' 

5774 

8.9 

17  37  38.80 

3.023 

4*  2     3  30.8 

!.954 

(447.) 

5775 

10 

17  37  i8.95 

3.050 

-f.  0  33  25.7 

1.954 

I. 

5776 

9.10 

17  37  45.32 

3.029 

+  1  47    3.9 

1.944 

(101.) 

5777 

9.10 

i7  07  48.80 

3.06t 

+  08  22.9 

1.940  ^ 

II.      LI. 

5778 

$ 

^47  Bi  36.81 

3.089 

^  0  48  59.0 

1.928 

Ilt. 

5779          10 

17  37  47.33 

3.033 

+  i  2B  36.0 

i.927 

IV.     E. 

5780 

10 

17  as    4.13 

3.038 

+.  1  24  50.6 

1.917 

(448.) 

5781 

9 

17  39  JO.35 

3093 

-  1    5    5.5 

•      1.879' 

V.       B.  ä. 

5782 

9 

17  38  31.96 

3.033 

+.  1  30  57.7 

1.877 

VI.     B.  •       i 

5783 

9 

17  38  32.55 

3.033 

4-  1  24  45.0 

1.876 

vn.   B.'     j 

5784 

7.8 

17  80  42.25 

3.133 

-  2  47  42.0 

l.Aöl 

vni.  B.us^ 

578$ 

10 

'17  08  45.78 

3.037 

+  1  25  59.1 

1.836  • 

(241.) 

578^ 

7 

17  €8  47.72 

'    3.045 

+  i     3  27.0 

1.853 

Dt.     B.Ll.S. 

5787 

9 

17  3B  54.42 

3.097 

-  i     9    2.9 

1.843 

X.       B.LI. 

5788 

9 

17  ^9  10.98 

3.034 

+.  1  34  57.1 

1.819 

XI.      S.  R. 

i578d 

^       9 

17  3^  13  81 

3.005 

+  2  49  28.2 

1.815 

XII.-  R.       i 

|57M 

9.  ID 

17  99  23.84 

'  3.008 

+  2  53  26.1 

1.301 

'             1 

Xtll.   8. 

■                                                                                        ■ 

1         I 

In.  (4 

.  (183 
50)+C 

)-0.11  -;   (2 
KOI  4- 2.5}  (452 

44)  0.00 -^ü 

^)4-o.o84-: 

5.3;  (449)4-0. 
1.6;  (453)4-0.0 

02-1.0;   (5 

fl  4- 2.4  5  (46 

38)4-0.11-1.2. 
4)+.0.204-«.0 ; 

(487)+»Ov08-1.0;  Xß01)-«.16-3.8  ;  (503)4-0.024-0.4;    (604) -0.02 -a&;; 
(500)4-0.04-2.6;  (539>-0.18 -2.8;    {6«2)-0,084-4  9.     111.(425)4^0.04-2.1;^ 
(822)-0.034-2.0.  IV.  (241)-ai44-8.6;  (443)+ 0.13- 3.5.  V.  (425) +0.10 -1.8  ; 
(«82)-.0.03+1.7.VL(iO2)4-0.15-1.7;(447)-O.15  +  1.7.VIl.  (101)4-0.21 -40.1 
(241}-'0.26-0.1;  (447)+0.04+4.0.    VIIL  (534)-0.08  OO;  (300)+0.i2-0.5  | 
(«21) -0.04 +  0.5.  DL  (244)+0  0B+5.1;  (449) -0.17+0.8$  (460) -0.09 +0.0;  \ 
(453) -0.03 +  1.5;   (454)4-0.04+1.0;    (487)+0.1Z+0J!;   (501)-0.t3-1.4  . 
(502)  +  0.07  -  1.4 ;    (503) +  0.10 -0.6  j  (505)4-0.10-3.7;    (538)- 0.09  + 1.3  ' 
(539) -0.0? -3.7.  X.  (425)4-0.13-3.3;  (622)-0.12  +  3.3.   XI.  (131) +0.03 -1.3;' 
(241)  +  0.08  -  0.5  ;    (447)  -  0. 10  +  4.8  J    (5»)  +  0.02  -  2.8 ;    (530)  -  0,05  — . 
XII.  (103)-0.22+3.3;.  (105)+0.15-1.1;  (10<j)-0.13-0,6;   (186)r0O6+2.2 ; 
(561)+0.07-3O;  (585)-0.14-1.0;   (624)  +  0.35  - 0.3.    XIII.  (105) -0.05-0.1 ; 
(106)-011-1.8;  (585) -0.06 +  1.7;  (624)4^0.24+0.3. 


BtemTenekhnfia. 


34 


306 


a 
§ 


metmea 
o 

BD 
OB 


5791 

5792 

5793 

5794 

5795 

5796. 

5797 

57H8 

5799 

5800 
5801 
5802 
580^ 
5804 
580li 
5806 
5807 
5808 
5809 
5810 


a9 

9 

iO 

9 


na 


AR  1850 


1850 


PrAeesBkm   D^oUiiatioii 


1850 


Pr&cepslon 
1850 


Bemerkungen 


17  »9  36.81 


17  39  40.82 

17  39  47.15 

17  39  10.41 

,9117  39  50.14 

9.10  17  40  '2.90 

9. 10  17  40  . 6  24 

9  17  40  10  63 

10  17  40  17.53 

9  17  40  21.64 

4.  5  17  40  22.41 

9  17  40  28.09 

9  17  40  ^9.50 

9  17  40  31.59 

7. 8  17  40  32.04 

10  1  7  40  36.63 


ff 


7.8 
9 


8  17  40  42  23 


17  40  48.56 
17  41  .  6.35 
17  41     6.80 


-i-  3.09$ 

a.024 

3.039 
3J04 
3.068 
3.028 
3,014 
3.034 
3.005 

3.034 
3.006 
3.032 
3.036 
3.099 
3.1U 
3.038 
3.056 

3.120 
3.113 
3.042 


O       f       it 

-  1  12  52.4 


+  1  63  16.2 
+  i  37  41.1 

-  1  27  15.0 
4-0  5  33.4 
+  t  50  23.4 
+  3  SU.  6.0 
*}-  1  85  0.8 
+  2  48  14.4 
+  1  85  56.6 
+  2  40  6.9 
+  1  38^  22  1 
+  1  29  24.8 

-  0  57  34.0 
"  1  45    1.2 

+  i  24  36.7 

4-0  3^  59.8 

>  2    8  22.4 

-  1  48  48.1 
+  1  13     6.5 


tt 
1.782 

1.776 

1.766 

t.7«2 

J.762 

i.744 

1.739 

1.733 

1722 

1.717 

1.715 

1.708 

1.705 

1.702 

1.601 

1.685 

1.667 

1.678 

1.652 

1.652 


h        B. 

(244 )  B.  & 

(241.) 

(622.)  B. 

(181.) 

IL       B.  R 

IIL 

im) 

(101.) 

IV*      R. 

V.     B.LISJS 

VL 

VII. 

VIU.  B.LISJ 

IX.  B.LLS 
(538.) 

X.  B. 

XL      B  U.3 

XIL    B.ia. 

XIIL 


L  (425)4-0.24-0.8;  (622)*0.244-0.8.  U.  (102)4-0.36-0.7;  (244)-0.35+0.7 
nL  (102)^0  02-0.6;  (584)4-0.12-2.7;  (603) -Ol  14-3.4.  IV.  (101)4-0.1^4-0.6 
(188)-0.4Ö-0.6;  (2.41)- 0.O9- 1.3;  (447)4-0.05  4-4.2;  (505)4*0,11-4.4 
(538)4-0.204-3.3;  (539)-#.01-2.1.  V.  (l08)-003  +  l  5;  (104)-f-0.l2  4-03 
(105)4-0.244-0.4;  (106)- 0.05  4- 1.6;  (185) -0.05  4- 0.9;  (561)4-0,1! -2.6 
(585)  -  0.12  -  2.8;  (603)  -  0.22  4-  0.4.  VL  (447)  -  0.04  4-  3.0;  (506)4-0.05-2.9 
VIL  (10t)*0.264-0.7;  (241)-f-0.27.-0.7.  VIIL  (601)4-0.1X  — ;  (506)-0O9  0.0 
(507) -0.03 -0.1.  IX.  (425)4-0.164-0.7;  (454)-0.23  — ;  (563)4-0.22-0.7 
(622) -0.144-0.1.  X.  (449)-0.01-0.1;  (450) -0.10 4- 0.8  ;  ^45«) 4-0.8 7 4-2.0 
(487)4-0.034-1.0;  (501)  -  0.10  -  4.4;  (503)  -  0.17-0.6.  XL  (565>-0.06  -  0  3 
(600)4-0.11+0.1;  (821) -0.05 4-0.1.  XU.  (425)4-0.05-0  4;  (565)4-0.09-05; 
(622)-.0.124-1.0.,    Xin.  (102)4-0.18-2.0;  (24 4>- 0.1 7 4- 2  0. 


4MM* 

BOT 


Nummer 

AR.  1850 

Präoestioii 
1650 

DediMtion 
1850 

Präcession 
1850 

Bemerkanfen 

5811 

9 

^     1    ff 
.17  41  10.91 

-f-  3,028 

+  1  46  57,2 

ff 
*  1.645 

L        B.  R. 

5812 

9 

17  41   17  41 

3.042 

4-  i  U  27.1 

1.635 

IL 

5813 

10 

17  41  27.76 

3.035 

4-  1  34    0.8 

1.621 

(241.) 

d814 

7 

17  41  35.09 

3024 

-f-  2    0  34.7 

1.608 

(539.) 

5815 

9.  10 

17  41  36.10 

3.041 

4-  i  15  13.0 

1.607 

in. 

15816 

a 

17  41  40.82 

3.102 

-  1  21  52.4 

1.60ft 

(622.) 

15817 

8.9 

17  41  44.78 

3.121 

-  2  10  33.8 

1.500 

IV.      B.  LI.  S. 

5818 

8.9 

17  41  44  87 

3.059 

-1-  0  28  52.9 

1500 

V.       fi.Ll.S 

5819 

8 

17  41  56  35 

3.048 

+  0  57  31.1 

1.577 

VL 

5820 

9.10 

17  42  15.95 

3.029 

4-  i  46  53.1 

1.551 

VIL 

5821 

9 

17  42  17.92 

3.058 

4-  0  33  46.9 

1.548 

VIIL  B. 

5822 

8 

17  42  26  03 

3;085 

-  0  37  40.6 

1.537 

VL 

5823 

9.10 

17  42  32.7Ö 

3.017 

4-  2  16  47.3 

1.527 

X.       B.  Li. 

5824 

ID 

17  42  44  82 

3.083 

-  0  31  54.2 

1.506 

(425.) 

5825 

10 

17  42  46.18 

3.035 

4-  1  33  46.5 

1.507 

(241.) 

5826 

9 

17  42  47.90 

3.033 

>f  1  38    0.9 

1.503 

XL     S. 

5827 

9.10 

17  42  56.05 

zmi 

-f  2     7  39.6 

1.489 

XU<    B. 

5828 

9 

17  43  41.60 

3.082 

-  0  29  59.1 

1.425 

XIIT. 

|5d29 

9.10 

17  43'  43  83 

3.096 

-  1     5  55.5 

1.422 

(506 )  B. 

L(102)+0  10-0  4;  (244)  -  0.03  -  0.4 ;  (447) -0  164-4.6;  (505) -0.04 -4.7 
(53Ö)-0  034-1.9;  (561)4-0.14-0.8.  IL  (101)  4- 0  18  -  0.5  j  (244) -0.17 +  0.5 
IIL  (102) -0.03 -0.1;  (561)4-0.034-0.2.  IV.  (564)-0.11  0.0;  (600)4-0.10-1.0 
(621)  0  004-1.0.  V.  (447)  4-  0.39  — ;  (450)  +  0.02  4-  2.1 ;  (454)  -  0.14  4-  0.6 
(487)-0.08-1.8;  (503) -0.21 -1.0.  VL  (183)4-0.39-0.6;  (244)4-0.03  4^0.3 
(449) -0.2 14-0.2;  (450)4-0  05  0  0;  (453) -0.24  — .  VIL  (102)4-0.02  4-2.2 
1(505)4-0.02-3  0;  (538)4-0.06  4-2.6;  (539)-0.09-1.8.  VIU. (449) -0.2 14-2.6 
(450)4-0.06-0  5;  (4ö3)  -  0.04  +  0.3  ;  (454)4-0.16-0.1;  (487)4-0.02-1.6 
(503)-003-0  9;  (504)4-0.034-0.1.  IX.  (425)4-0.044-1.2;  (455)4-0.034-0.7 
(503)  4-  0.06  -1.0;  (506)  -  0  09  -  0.8 ;  (507)  -  0.03  -  2.9 ;  (622)  4-  0.02  +  2-0 
X.(5O5)4-0.24-1.0;(548)-0.244-l.l.  XL  (101)4-0.02+0.2;  (102)4-0.114-0.8 
(241)+0.09  +  0.7^  (538)+0.01  +  1.6;  (539)  -  0.J6  -  3.7;  (561)  -  0.10  +  0.3 
XIL  (447)+0.03+3.7 ;  (505) -0.02  -  3.6.  XIIL (425)4-0. 1 1  - 3.0 ;  (4 49)- -0.2 54-3.0 
(450) +  0.08 -0.1;  (453)+ O.Ol  -  1.4;  (454)  +  0.02  +  t.4;  (455) -0.06 -1.2 
(487)+0.16-L4;  (503) -0.0 1-0.3;  (622) -0.08 +3.4. 
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»4 


58^ 
5831 
5832 
5893 
5834 
5835 
S83d 

5838 
5839 
5840 
5841 
5842 
5843 
5844 
5845 
5846 


4» 
OB 

CO 

« 


8.9 

10 

i9 

>.7 

9 

8 

7.8, 

9 

.» 

B 

10 

a 

6 

8 

9.10 

9.10 


AR.  1850 


17  4S  46.46 
17  43  51.84 
17  44  0.07 
17  44  14.28 
17  44  22  00 
17  44  ^.76 
17  44  m.23 
17  44  28.38 
17  44  36.41 
17  U  48.07 
17  44  51.96 
17  44  52.16 
17  44  S8.89 
17  44  59.51 
17  45  10.82 
17  45  11.50 
17  45  13.51 


Pr&oeBsimi 
1850 


Dcdinaikui 
1660. 


tf 


4-  3.035 
3^55 
3,023 
3.098 

3.ooa 

3.044 
3.140 
3.044 
3.103 
3.104 
3  072 
3054 
3.080 
3.039 
3:070 
3.064 

3.18a 


ft 


+  i  34  15.3 
+  0  40  110 
4-  2    3    8.2 

-  1  11  32.8 
+  2  56  38.5 
4-  1     8  29.8 

-  2  d8  46.8 
4-  1     9  14.7 

-  1  23  11.6 

-  1  28    2.2 

-  0  4  43.7 
+  0  40  — 
4-  1  45  4.3 
4-  1  20  46.2 
4-0  0  10.5 
4-  0  18    8  0 

-  2  54    6.9 


Präcessm 
1850 


1.419 
1.410 

1.390 
1378 
1.367 
1.36§ 
1.358 
1.3M 
1.346 
1326 
1.322 
1.322 
1.318 
1311 
1295 
1.294 
1.292 


Bemerkungen 


I.  B.  & 

IL  LI.  S. 
(241.)  R. 

IIL  B.L1.S 

IV.  S. 

V.  B.  LI. 

VI.  B.  S. 

VII.  B.  LI. 

vm.  14. 

IX. 
(183.) 

X.  R. 

XI.  B.  Ll.it 
XII. 
(183.) 
XIII.    B. 


L  (101)4-0  07  [+12.0];  (102)  0.00-0  2;(241) -0.06- 1.3;  (244) -0.164-2  3; 
(447)  -  0.02  4- 2.5 ;  (505)  -  0.02  -  3.4;  (538)4.0.23-2.0;  (561)  -  0.06  +  2.0 
IL(452)+0.04  +  4.0;  (504)+O06-O.9;;(d39)-0.10-3.2.  III.  (247)+0  044-1.6 
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(622)0.00+34.  IV.  (104) +0.06 -0.7;  (185)  -  0.10+1.2;  (584)  +  0.19 -0.2 
(603) -Ol  1+2.4;  (626) -0.03 -2.9.  V.  (102)  -  0.12  -  0.4;  (244)  -  0.02  +  3.4 
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IX.  (101)  0.00  -  0.5 ;  (447)  -  0.02  4-  3.4  j  (505)  -  0,02  -26;  (538)  -  0.02  -  2.1 
(561)4-0.04+1.6.    X.  (565) -0.02 4- 1.4;  (600) +0.17 +2.5  ;  (627) - 0.04  - 1.0 
(628)-0.10-2.8.  XI.  (561)-0.08+0.6;  (626)+0.08-«.6.  XIL  (103)^0.23+4.3; 
(584)+0.23-4.2. 


w^ 


278 


a 


5924 
5925 
5926 
5927 
5928 
5929 
5930 
5931 
5932 
5933 
5934 
5935 
5936 
5937 
5938 
5939 
5940 
5941 
5942 


OB 

:0 


8.9 

8.9 

9 

9 

5 

10 

10 

10 

9.10 

•8.9 

10 

9.10 

8.9 

10 

10 

10 

9 

10 


AB.  1850 


17  53  40.61 
17  Ö3  50.81 
17  54  4.53 
17  54  €.52 
17  54  8.74 
17  54  14.67 
;i7  54  28.84 
17  54  29.48 
17  54  31  03 
17  54  35.61 
17  54  54.58 
17  54  56.84 
17  55  1.91 
17  55  9.76 
17  55  10.30 
17  55  10.52 
17  55  14.51 
17  55  16.84 


10  17  55  21.32 


Pr£cession 
1850 


+  3.029 
3.068 
3.026 
3.035 
3.040 
3.040 
3.092 
3.067 
3.050 
3.068 
3.043 
3.092 
3.102 
3.122 
3.131 
3.034 

3.034 
3.081 
3.061 


DeclinaUoii 
1850 


Pr&cession 
1850 


tt 


+  1  46  31.3 
+  06  50.5 
+  1  54  38.7 
+  1  33  13.1 
+  1  18  47.1 
+  1  17  40.2 

-  0  54  59.5 
+  0  9  8.4 
+  0  52  46.4 
+  06  30.5 
+  1  10  17.3 

-  0  54  40.3 

-  1  19  49.7 

-  2  13    2.4 

-  1  36  22.8 
+  1  36  58.0 
+  1  36  20.8 

-  0  27  8.1 
+  0  24  46.4 


safe 

0^553 
0.537 
0.517 
0.515 
0.512 
0.502 
0.481 
0.480 
0.479 
0.472 
0.445 
0.442 
0.434 
0.423 
0.422 
0.422 
0.416 
0.410 
0.407 


Bemerkungen 


(101.)  R, 

L        B.  Li.  8. 

(102) 

(101.) 

IL      LI.  B. 
(241.) 
(247.) 
(504.)  B. 
(183.) 

IIL     B.  LL 
(241.) 
(247.) 

IV.      B.  LI.  S 
(600.) 
(565.) 
V. 
VL 

VIL    B.L1. 
(45«.) 


I-(183)+0.33+0.9;(247).0.10+3.8;(450)-0.05  +  1.3;  (452) +0.05 +3.4 
^03)  -  0.04  +  0.2 ;  (454)  +  O.Ol  -  0.3;  (455)  -  0.30  -  0.8  ;  (487)  +  0.09  -  2.4 
P03)+0.18-l.l;  (504) +  0.12 -1.1;  (505)  +  0.08  -  7.0 ;  (506)  -  0.12  +  2.2 
507)-O.15-2.O;  (549) -0.08 +3.3.  IL  (241) -0.13  0.0;  (447)+0.01 +3  2 
W" 0.06- 5.0;  (505) +0.05 -1.4;  (538) +  0.19  +  3.2;  (539)- 0.08  -  1.0 
P61)+0.08  +  1.2.  IIL  (183)-0.13-2.9;(450)+0.07  +  1.4;  (452) +0.04+2.5 
«3)  +  0.O4-0.7;  (454)+0.11  -  0.3  ;  (455)  -  0.13  +  2.2 ;  (487) +  0.13- 3.^ 
503)  +  0.13  -  1.2 ;  (504)  +  0.07  -  3.2 ;  (506)  -  O.Ol  +  1.1 ;  (507)  -  0.16  -  1.1 
54J>)-0.04+1.1;  (550)-0.t7+4.6.  IV.  (247)  0.00+0.6;  (506) -0.04 +0.2 
507)-0.09 -3.0;  (540) +  0.23 -0.1;  (550) -0.09 +  2.4.  V.  (101) +  0.02 +  0.1 
102)^0  02  0.0.  VI.  (101)  0.00-1.7;  (102)  -  O.Ol  +  0.6;  (505)  +  0.08  -  1.5 
5ei)-0.06+2.8.  VIL  (450)-0.17+0.7;  (452) +0.02 +0.7;  (454) -0.02 -1.0 
(487)+ 0.08- 0.6;  (504)  0.00-1.8^  (549) +  0.07 +2.0. 


SteraTeneicluiist, 


35 


1^74 


^^^ 

s 

OQ 
lO 

M 

o 

AR.  1850   . 

Pr&eession 
1850 

Declination 
1830 

Prftcessioa 
1850 

Bemerkungen 

5943 

9 

17  55  34.86 

+  3.044 

+  18     97 

-  0.386 

1.         B.  S.  R. 

5944 

10 

17  65  52.51 

3.033 

+  1  36  §4.7 

0.360 

(241.) 

5945 

9.10 

17  55  54.19 

3.012 

-1-  2  31     0.6 

0  359 

IL  B.L1.S.R. 

5946 

10 

17  6«  12.01 

3.107 

-  1  35  14  6 

0.333 

(455.)  R 

5947 

8 

17  56  26.36 

3.028 

+  1  49  58.0 

0312     IIL       S.         1 

5948 

8.9 

17  56  26.97 

3.010 

+  2  37  43.2 

0312 

(105.)              1 

5949 

9.10 

17  56  92.96 

3.683 

-  0  32  34.1 

0.302 

(453.)              1 

5950 

9.10 

17  56  54.32 

3.021 

+  26  46.8 

0.269 

(104.)              1 

5951 

8 

17  56  55.54 

3.042 

+  1  14    3  5 

0.268 

IV.       B.S.B. 

^95a 

9 

17  67     1.26 

3.111 

-  1  44  30.5 

0  260 

V.        B.  LI. 

5953 

7 

17  57    3.10 

3.026 

+  1  54  56.5 

0  258 

VI.  B.  LI.  S.B. 

5954 

9.10 

17  57     5.77 

3  051 

+  0  50  20.9 

0.254 

VIL     8.         1 

5955 

8 

17  67  22.68 

3.026 

+  1  55  — 

0  229 

(103.)               1 

5956 

9 

17  57  40.60 

3.111 

-  1  43  28.4 

0203 

VIII.  B. 

5957 

9 

17  57  44.81 

3.117 

-  1  58  14.3 

0.197 

IX.      B.  LI  S. 

5958 

9.10 

17.57  47.07 

3.049^ 

+  0  54  24.3 

0.193 

X.       R. 

5959 

8.9 

17  57  47.93 

3.044 

+  1     8  29.6 

0  192 

XI.      B.R. 

5960 

9 

17  57  50.77 

3.071 

-  0    1  37.0 

0.188 

XII. 

5961 

8 

17  57  52.59 

3,012    . 

+  2^2  23.0 

0.1&5 

XIIL    B.S.B. 

5962 

9 

17  57  52.88 

3.012 

+  2  32  17.2 

0.185 

XIV.    S. 

L  (183)+0.13+2.6;  (240-0.02-0.2;  (453)+ 0.10+ 3.6; (503)+0.06-+0.7 
(505) -0.02 -1.4;  (539)  -  0.25  -  5.1.  IL  (184) -0.10- 1.1;  (561)+ail  -  1.9 
(769) -0.02 -3.0.  IIL  (103) +  0.04 +4,0;  (241)+003-1.8;  (447)0.00+0.6 
(539)-0.06-2.8.  IV.  (101)-0.04+1.2 ;  (10?)-0.19+1.1 ;  (450) +0.13 +  1.4 
(487)+0.09-0.3;  (503)+0.06  +  1.0;  (505) -0.02 -2.1.  V.  (247)+ 0.07 +  1.9 
(425)+0.02-1.9;  (455)  -  0.10  +  1.2 ;  (506) -004 +0.9;  (549)  +  0,01  -  1.6 
(550)-0.02+3.0;  (62&)  + 0.05 -3.8.  VL  (184)- 0.11  +  1.3;  (241)+0.12-0.7 
(447)  +  0.0l  +  1.5;  (510)- 0.13  -  2.5;  (539)  +  0.02  -  2.2 ;  (561)+0.12+2.4 
VIL  (183)+0  09-2.3;  (487)  0  00-0.4;  (504) -0.09+2.8.  VUL  (247)- 0.17 -0.1 
(425)+0.18  0.0.  IX.  (507)  -0,36  — ;  (565)  -  0.07  -  2.2;  (600)  +  0.47  +  1.0 
(627) -0.02  + 1.5;  (628) -0.02 -0.5.  X.  (183)+ 0.23 +  0.7;  (4fe7)+ O.Ol -0.7 
(503)-0.16+0  5;  (504)  - 0.07  -  0.5.  XI.  (101) +0.24  + 4.8;  (162)-0.01-1.7 
(449) -0.24 -2.8.  XIL  (450) -0.10 +  0.4;  (452)  +  0.17  +  0.5;  (453)+o.Oö  — 
(506)- Ol 3 -0.9.  XIIL  (104) -O.Ol -0.2;  (184) +0.08 -1.2;  (561)- 0.08+ 1.3! 
XIV.  (104)  +  0.08  -. ;  (561)  -  0,08  0.0. 
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B 

i 

s 

AR.  1850 

Präcession 
1850 

Declinatlon 
1850 

Präcession 
1850 

Bemerkangen 

5963 

9.10 

17  57  53  74 

+  3.037 

0    »    »* 
+  1  24  45  5 

-0.184 

L 

5964 

10 

17  58     3.90 

3.104 

-  1  27  26.4 

0.169 

IL       B.LL8* 

5965 

9.10 

17  58    406 

3.096 

-  1     6  307 

0.169 

IIL    " 

5966 

8 

17  58  13.74 

3024 

+  1  58  48.6 

0.155 

IV.      S. 

15967 

6.7 

17  58  25.10 

3081 

-  0  27  11.9 

'0.139 

V.       B.LL 

15968 

10 

17  58  26.77 

3.036 

+  1  29  24.5 

0.136 

(505.) 

5969 

9 

17  58  3411 

3.044 

+  1     8  28.0 

0.127 

VL      B.  S,  R. 

5970 

8 

17  58  37  58 

3.034 

+  1  34  26.6 

0.120 

VIL    R. 

5971 

0 

17  58  41.04 

3.095 

-  1     2  40  5 

0.115 

(247.) 

5972 

9.10 

17  58  4i.95 

3.093 

-  1     9^  39.8 

0.113 

VIIL    B. 

5973 

9.10 

17  53  59.18 

3.082 

-  0  30  56.3 

0  088 

(247.) 

5974 

9.10 

17  59     1.46 

3.034 

+  1  34  34.9 

0.085 

IX.      R. 

5975 

6.7 

17  59     3  35 

3117 

-  1  58  17.0 

0.082 

(565.) 

5976 

9.10 

17  59     4.10 

3.045 

+  1     6  54.6 

0.081 

X. 

5977 

9 

17  59     9.66 

3.120 

-  2    8  16.4 

0.070 

XL      LI. 

5978 

9 

17  59  11.25 

3.100 

-  1  15  52.2 

0.071 

(455.)  B. 

5979 

9.10 

17  59  15.18 

3  083 

-  0  32  45.2 

0.065 

(247.) 

15980 

9 

17  59  18.94 

3.112 

-  1  46  49  6 

0.060 

xn.    LI. 

15981 

9 

17  59  22.44 

3  070 

+  02  17.5 

0.055 

XIIL 

15982 

10 

17  59  22  35 

3  031 

+  1  42  10.9 

0.055 

(183.) 

5983 

9.10 

17  59  23.63 

3.118 

-  2     3  26.5 

0.053 

(628.) 

l 

(550)- 

(241) 

(539)  ■ 

(487). 

(540)- 

(449)- 

(447)- 

VIII.  i 

X.  (H 

(827). 

(540). 

(453) 

.  (102) 

-0.014 

-  O06 

-009- 

+  0.14 

-0.23 

-0.23 

-0.07- 

[247)- 

)l)+0 

-0.17 

+0.29 

0.00* 

0.00  +  0.8 ;  (5( 
-0.9.  IIL  (247) 
-1.0;   (250)4 
-1.4.  V.  (425) 
1-07;    (503)- 
--2.7;  (549) -( 
+1.6;  (452)+ 
-3.9;    (509)4 
0  07+ 1.0;  (54 
1.18+0.7;  (244 
+  1.0;  (628)-i 
+2.4.  XIIL  (4 
0.9. 

)5)  0.00-0.6 
-007+1.7 
-013 -2.0; 
-0.38^1.3; 
-002-13; 
0.02+2.1.  ' 
.0.07-0.7^  1 
-  0.07  -  2.4 
9)+a03  -  1 
)-0.30  +  l.S 
0.02     0.8.   ] 
49)-0.13  + 

\.  IL  (247)-0.1 
;  (455)+0.08  - 

(447)  +  aoi 

(450)4-0.18 
(506)  -  0.09 
VI.  (IOl)-0.05 
[504) -0.29 -2 
;    (510)^0.07 
.1.  IX.  (102)4- 
t;  (504)4-0.13 

ra.(506)-ooe 

0.4;  (450) -0.< 

[l+0.7;(54 
18.  IV.  (10 
[  +  4.8;    (51 

+  05;    (4 
+  1.0;    (5C 
+  1.6;  (18 
2.  VIL  (102 

-  1.5;    (53 
0.02+1.6 ;( 
- 1.8.  XL  (S 
1+0.9;  (50 
}4-1.6;  (45 

9)4-0.11-1.6; 
3)  4h  0.03+ 1.1; 
0)- O.Ol -1.7; 
54)  0.00+0.1; 
17)  -  0.09  -  3.2  ; 
3)+0.16-0.2; 
)+0.17+0.9; 
9) -0.08-  1.1. 
539)-0.02-1.5. 
►64)-O14-0.3; 
7) -0.13 -3.3; 
2)+0.19+2.3; 

J5* 
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«> 


9 

CO 
SB 

lO 

u 


AR.  1850 


ttBB 


Prftcession 
1850 


Deelination 
1850 


Pfftcession 
1850 


Bemerkangen 


5964 
5985 
5986 
5987 
5988 
5989 
5990 
5991 
5992 
5993 
5994 
5995 
5996 
5997 
5998 
5999 
6000 


10 

9J 

8.9 

10 

9 

9.10 

8 

7.8 

10 

10 

10 

9.10 

8.9 

6.7 

9.10 

7.8 

8.9 


17  59  23.77 
17  59  41.11 
17  59  48.66 

17  59  59.40 

18  0  2.44 
18  0  7.48 
18  0  15.45 
18  0  83.96 
18  0  34.33 
18  0  36.79 
18  0  37.87 
18  0  46.58 
18  0  46.69 
18  0  48.08 
18  0  58.35 
18  1  18.42 
18  1  19.41 


tt 


+  3.079 
9.129 
3.013 
34)21 
3.021 
3.129 
3.089 
3.019 
3.010 
3011 
3.040 
3.068 
3.105 
3.139 
3  054 
3.024 
3.019 


o     t      tf 

-  0  20  20.6 

-  2  31  43.4 
-H  2  28  6.6 
+  26  37.1 
+  26  39.4 

-  2  32  25.5 
*  0  48    7.2 

+  2  12  11.2 
+  2  36  7.2 
+  2  35  17.4 
+  1  18  0.1 
+  05  54.3 

-  1  29  51.6 

-  2  55  25.5 
+  0  41  56.1 
+  1  58  30.5 
+  2  13  28.9 


-  0033 
0.025 
0017 
0.001 

+  0.003 
.  0.010 
0.022 
0.048 
0.049 
0.053 
0.054 
0.068 
0.068 
0.070 
0.084 
0.113 
0.116 


I.         B. 

IL 

III.  B.LI.S.R. 

IV. 

(101.) 

V.  S. 

VI.  B.  S. 

VII.  B.  LI. 
VIII. 
(585.) 
(244.) 

IX.  B. 

X.  LI. 

XI.  R. 
XU.     LL  B. 
Xim  B.LI. 
XIV.    LI. 


L(454)+0.01  -3.0;  (549)0.00+2.9.  IL  (546) -0.07 -1.1;  (565) -0.03-0.1 
(600)+0.19+3.0;  (627) +0.06 -0.8;  (628) -0.15 -0.8.  IIL  (104) +  0.03 -2.1 
(603)-0.02  +  2.2.  IV.  (250) -0.10 -1.0;  (447) +  0.10+ 1.0.  V.  (564) -0.07 -0.2 
(565)- 0.02 +  0.B;  (600) +  0.29+ 1.7;  (627)  -  0.08  -  1.1;  (628)  -  0.12  -  1,1 
VL  (247) -0.05 +  1.0;  (425) +0.11 +  2.1;  (449) -0.34 -2.5;  (453) -0.04- 2.6 
(455)  -  0.06  +  3.3 ;  (487)  +  0.28 +  0;1;  (503)0.00-1.7;  (504)+0.16- 3.7 
(506) -0.15  + 0.5 ;  (540)+0.16  + 3.2;  (549)- 0.12 +0.1.  Vn.(  102) -0.0 1+2.0 
(104)+0.17  +  0,8;  (184)  -  0.33  -  0.2;  (505)  0.00  -  3.1 ;  (626)  +0.17  +0.6 
Vm.(103)  0.00-0.4;  (585)  0.00+0.5.  IX. (449)  0.00-1.0;  (452)+0.06+0.9 
(455)-0.14+2.7;  (504) +0.09 -2.4.  X.  (247) -O.Ol +3.0;  (456)+0.04- 0.1 
(506) +  0.01 +0.4;  (507) +0.07 -2.8;  (549)  -  0.10 -0.5.  XL  (564) -0.03- 1.2 
(565)  -  0.09  +  0  8;  (600) +  0.19+  1.8;  (627)  0.00-0.2;  (628)  -  0.09  -  1.0 
XIL  (241) +0.13 +2.5;  (250) +  0.15 -0.4;  (454) -0.07  0.0;  (503)+0<04+3.0 
(504) +  0.08  -  1.0;  (509)-0.01  -  1.0;  (510)  -  0J5  -  1.0;  (539)  -  0.13  -  1.8 
XIIL  (101) -0.21 +  1.9;(241)[-0.68]-5,2;(447)-H).22  +  41;(505)+0.03+0.1 
(539) -0.03 -0.7.  XIV.  (102) -0.06  0.0;  (103)-0.10+2  1;  (104)+0.1l -2.1 
(184)+0.01+1.4;  (505)+0.06-2.8;  (626)- 0.03 +  1.7. 
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Kummer 

eo 

AR.  1850 

Präcession 
1850 

Declinatlon 
1850 

PräcessioD 
1850 

Bemerkungen 

r 

6001 

9.10 

h 

18 

1 26ni 

-f  3.140 

O     t       tt 

-  2  59  54.6 

+  0.126 

L        B. 

6002 

9 

18 

1  29.95 

3.115 

4-  1  54    2  9 

0.130 

(101.)  B. 

6003 

10 

18 

1  36.07 

3.062 

+  0  21  18.5 

0.140 

II. 

6004 

9.10 

18 

1  49.36 

3.079 

-  0  20  46.3 

0.160 

III. 

16005 

& 

18 

1  50  56 

3.050 

+  0  51  15.4 

0.161 

(241.)  R. 

16006 

8 

18 

1  51.00 

3062 

+  0  22  20.4 

0  162 

IV.      B.L1.R 

6007 

9 

18 

1  55.93 

3.010 

+  2  34  44.9 

0.169 

V.       M. 

6006 

9 

18 

1  56.51 

3.097 

-  1     8  56.0 

0.170 

VI.      B. 

6009 

10 

18 

2     2.86 

3  052 

+•  0  48    2.3 

0.179 

VII.     R. 

6010 

10 

18 

2     7.07 

3.061 

+  0  23  35.5 

.      0.185 

VIII.  B 

6011 

9.10 

18 

2  35.72 

3.016 

+  2  21  31.0 

0.227 

IX.      B.  LI. 

6012 

8.9 

18 

2  44.87 

3.058 

+  0  31  10.7 

0.240 

X.       S. 

6013 

9.9 
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(568)-0.21  +  1.7.  XIV.  (665)  +  a08  +  0,9;  (628)  -  0.07  -  0.9. 
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XI.      B  LI. 

L  (458)  +  0  Ol  -  0.2 ;  (464)  -  0-06  +  3.5 ;  (488)  +  0.03 + 4.9 ;  (489)  - 0.04  -  2.2 

1(5M>  -  0,13  +  1.7 ;  (51 1)  +  0.19  0.0 ;  (554)  -  0.06  -  2.0 ;  (588)  +  0.06  -  5.5 
lL(244)-0.04-1.7;(462>-0.11+0.4;(653)+0.14+.1.4.  IIL  (259)+ 0.08-2.1 
(376)  0.90-4.4;  (376)  [+1.46] +  1.5;  (4t6)+0.04  +  45;  (551)  -  0.12  +  0.5 
IV,(lO3)+0.02+1.8;  (260)'0.12  O.Ol  (261) +  0.06 -4.4;  (568) +0.94 +2.8 
V.  (250)  +  0.31  -  2.5 ;  (453)  +  0.04  -20;  (464)  -  0.28  +  2.9 ;  (466)  0.00  0.0 
(5 10) +0.02 +2.4;  (511)+ O.Ol -0.5;  (512)- 0.09-0.4.  VL  (425) +0.13  4.8 
(457)-0  30- 1.0;  (467)  -  0.13  — ;  (507)  +  0.11  +  0.1 ;  (552)  +  0.15  +  6.8 
(590)+rf.02+0.1.  VIL  (247)-0.11 +0.2;  (259)+ 0.03-0  9;  (376)+ 0.22 +0.4 
(426)- 0.13+0.1.  VIIL(428)-O.t0-0.9j  (459)-0  05  +  2.1 ;  (4«))  +  0.10-2;6 
(60Ö) +0.33  0.0;  (555)  -  0.29  +  1.6.  IX.  (247) -0.37 +1.3;  (259) +0.1 4 -0.8 
(376)  +  ©.23  -  0.5;  X.  (247)  -  0.05  -  7.1;  (259)  0.00^^3.3;  (376)  +  0.12+0.9 
(4ö8)  +  <> 06+0.1;  (457) -0.08  + 1.5;  (460) -0.09  +  1.7;  (464) -0.06+4.0 
(4 67) +0  03-1.0;  (508)+0.13  +  4.5;  (512) -o  10-0.9.  XL  (244)+0  21+0.7 
(250)  +  0.06  - 0.2 ;  (260)  -  0.19  -  1.9;  (458)  +  0.08  -  2.6 ;  (459) -0.09+3.3 
(4ei)+0.21f  -  0.3;  (462)  +  O.Ol  +  1.3 ;  (466) -  0.08  +  2.1 ;  (489)  0.00  +  1.4 
(490)+0.01  +  l.l}  (504) -0  04+ 1.1;  (505) +  0.21 +2.4;  (509)  -  O.Ol +  1.2 
(510)  -  O.Ol  +0.2;  (539)  -  O.Ol  -  1.0;  (553) - 0.04  +  0.9 ;  (554)  -  0.04 - 3.6 
(555)- 0.50- 1.1;  (588) + 0.09  -  6.3. 
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19  11  12.62 
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19  12  20.83 
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tt 


I 


+  3.112 
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3.069 
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.  3.017 

3.055 

3^65 

3.027 

3.113 

3.088 
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a.Q08 

3.056 
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-  1  50  39.7 

+  2  11  7.5 
+  2  15  13.6 
+  04  15.7 
+  1  46  5.3 
+  2  24  57.0 
+  0  43  0.9 
+  0  15  3.8 
+  1  57  46.1 

-  1  53  17.1 

-  0  46  41.2 
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IL        B. 

m.     B. 


(261.) 

V.     a 
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VH.     B. 

(34.) 
VIU-  B. 
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«201 
«221 
«2;» 
«.22« 
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X.  B. 

(244.) 

XI.  B. 
XII. 
(260.) 


I.  (34)  -  0.35  -  0.5;  (551)+0.0?-.3.5;  (562)+0.20^1:0;  (628) +0.07 +4.«. 
n.  (103)4-0.15  +  1.9  3   (1104)  -0.05-^1.6;  (261)  0.00-2.0;  (574)- 0.1 0^*  1.7. 
in.cl03)-0.07  +  15;  (104)+00t^l5;   (184) -0.29 -3.0;   (2ßl)+0.18  -  2?; 
(574)-0.14+01;  (608) +«.10  +  5.4.  IV.  (247) +0.1 3+5 4;  (25ö)+028-4Ä; 
(426)  -  0.07  +  4.8 ;     (427)  +  0.02  -  0.7 ;    }(*26)  -  0.04  — ;    (453)  -  0.10  -  1 J8; 
(458)  +  Oj02  ^\    (464)  -  0.21  +  2,1 ;    (4«7)-0.02  -  3.9 ;    (507)  +  0.12  +  1.8 ; 
(508) +0.01  +  1.8;  (512) -0.12 -0.6.   V.  (244) -0.13  +  10;  (250) +0.06 -3.9; 
(461)-.0  04+14;    (504)+ 0.02+ 2. 1 ;   (505) +0.21 +  2 J;    (654)  -  0.10  -  «J. 
VI.  (460)- 026  +  0.4;  (488)+ 0.03  + 1.7; (504)+0.09+0.a;  (511)  +  0.15-2.5. 
VIL  (250)+0.11+0.4;  (556)-0.10-0.4.  VHI.(247)-0.17-f2.9;  (376)+0.18-2  9. 
IX.  (247) +0.09 -2.1;   (259) +0.12 -3.3;  (375) +  0.36 -3^6;  (425)^0.1« -8.4; 
(426)  0.00  +  5.0;    (45J)  +  0.08-2.6;    (457) -0.0« +  0.4;    (4«2)  -  0.09-1.4; 
(4«4)-ö.2ö  +  1.4;    (466) -|1 0.05 +  lJi;    (504)  -  0.07+3.2;    (&ll)+0^5 -07; 
(651)-0.20-0.7;    (552)+0.16+4  7.   X.  (1 03) +0.02 +  1.6;    (261)-0.02  -  iJ. 
XI.(34)-0.10+1.0;(671)+0.12+2.1;  (590)+O;07-3.1.  XU.  (247)-0.19+1.7; 
(259) +0.06 -3.5;  (425) +0.10- 1.7;  (508) +  0.04 +3.5. 
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4-  0  57    6.2 
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4*  6.299 
6.299 
6251 
6.252 
6.259 
6256 
9.259 
6.299 
6.294 
6.298 
6.272 
^.284 
6.290 
9.290 
6296 
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(453.) 
(260.) 

VI.  B. 

VII.  B. 
Vm.  LLS. 
IX. 

XI.      B.  LI 
XII. 

(36.) 

xin.  B. 


L(258)+0.07-1.0;  (570)-0.03  — ;  (628) -0.03  + 1.9;  (648) +0.03 -0.1 
(649) -0.03 +0.2;    (650)  -  0.01  - 0.8.    IL  (428)  -  0.08- 1.4;  (459)  - 0.07  +  43 
(556)+0.15-2.9.  HL  (375)  -  0.24  -  0.6 ;  (457)  0.00  +  0.4;   (462)  +  0.39  +  0.8 
(464)- 0.17+2.5;  (466)  -  0.18  -  1.4;  (5il)+0.20-1.6.   IV.  (250) -0.15+0.3 
(460)+0.28-2.0;  (461)+0.19  0.0;   (555) -0.17  +  0.8.    V.(507)  + 0  1Ö  +  2.1 
(590)- 0.10 -2J2.  VI.  (258) -0.05  +  1  Ö;   (570) -0.08 -3.7;    (628) - 0.05  +  2.8 
(648)  +  0.09+0.9;(649)+0.08  +  0.2;(650)+0.04-1.8.  VIL  (250)+0.10+1.9 
(458) -0.14 -2.0;    (465) +0.03 -9.2;   (490)+0.07  + 1.2;    (510)+0.U+8.3 
(512)-0.18-0.4.  VIIL(247)-0.01  +  1.3;   (259) +0.24- 11.8;  (425)  -  0.02  — 
(426) -0.13 +2  3;  (5Ö7)  +  0.13  +  1.4;   (508)000  +  1.0;    (561)- 0.26+0.3 
(552)+0.Q3  +5.8.  IX.  (467) -  0.15  -  2.5;  (488)  0.00  +  2.0 ;    (504)  +0.15  +  0.4 
X.  (33) +  0.07 +  1.2;    (34) -0.02  -  1.3;    (258) + 0.0 1 +2.Ö;  (571) -0.04- 2.0 
ja.  (t03)- 0.20  0.0;  (261) +  0.11 -0.9;  (568) -0.03  +  2.7;    (783)+0.14  -  1.6 
XIL  (103) +0.03+0.6 ;(104)..0.03  - 0.5.  XIIL (250)4-0.12+3.4; (427)4-0.03-1.4 
(428) -0.23 +1.5;  (453)  +  0.05  -  1.8;   (460) -0.07+ 1.6;   (461)4-0.08-1.3 
(490) +0  08+0.6;  (491)+0.13 -0.9;  (505)+ 0.11 +  1.5;  (510)  +  0.08+0.5 
(554)+0.O7-l,6;  {555)-0.42-1.8.    XIV.  (250)+O.21-1.4;  (260) -O.Ol +  1.8 
(428) -0.30 -3.2;  (458) +0.11+ 0.6  ;  (509) +  0.08 +  3.4;  (556)-0.07  -  1.0. 
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3.034 
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"  1  26  53.7 
f-  1  3a  34.3 
+  %  4^  51.3 
+  0  le.  58.8 

-  0  11  15.8 

-  2  46  32  5 

-  Q  13  38.8 
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VU«     B.  &  B.I 

vm.  B. 

IX.      B.  & 

X.     B.  a 

XL      B 

(244) 
(375.) 

f(tÄ44 


L(247)-0.05-5  4;(508)4-0.054-5.4;n.(247)4-0  22  4-1.7;(375)4-0  044-2.5 
(464) -0.26  4-3  6;  (511)  0  00-7.8.  III.  (36)- 0.28 4-0.9;  (258)4-019-4-3.7 
(570)  -  0.06  -  4.7 j  (571)4-0.08  +  0.8;  628  +  0.03+2.5;  632+0.02-3.4 
IV.  (247)+0.104-0  5;  (426)-0.04  +  3.3;  (457) -0.07+ 0.5;  (462) -0.08 -2.3 
(464)- 0.15  +  1.5;  (466)  +  O.Ol -0.5;  (6ll)+0.22-3.0.  V.  (250)  0.00  +  1.2 
(458) -O.Ol -2.1;  (459)  -  0.20  +  3.9 ;  (461)  -  0  18  +  1.1  ;  (465)  -  0.05 -r  6.2 
(489) +  0.06 -0.6;  (490)+0.11  +  1.2;  (504) +022  +  2.8;  (507)  +  0.08  +  3.0 
(609)- 0  01 +  1.9;  (510)+015  0.0;  (554)+0.0l-2  6.  VI.  (571.)- 0.02 +1.2 
(628)+0.01+2.8;  (632)4-0.02-4.1;  VIL  (33)  +  0.20  +  0.9 ;  (34)  -  0.18  -  2.6 
(258)-0.0a  +  1.2.  VIII.  (259)-0.20-0.7;(425)+0.21+0.7.IX.(103)-0.08+O6 
(261) +0.09-0.6.  X.  (247)4-0.09+0.8.  (259) -0.37 -4.3;  (425) +0.1 7+2  1 
(457)4-0.02+2.6;  (507) +0.06  + 1.8  ;  (508)4-0.14+3.3;  (511)  +  0.15  -  0.1 
(551) -0.31 +0.4;  (690) +0.02 -2  6.  XI.  (426)  -0.03-4  4;  (427)^0.14-1.4 
(458)  +  0.06  — ;  (461)  -  0.26  -  0.7.  (462)  +  0  07  -  0.1 ;  (464)  -  0.18  +  2.6 
(465)  -  0.03  0.0 ;  (466) +0.02  +  0.7 ;  (489)  ^  0.07  -  0.2 ;  (490)  -  O.Ol  — 
504)  +  0.05  +  0.1 ;  (506)  +  0.07  — ;  (507)  +  0.18  +  3.0;  (509)  -  0.81  — 
(510)+0.18  — ;  (554)+0.06  — . 
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L(4e8)-0.O5-fa9;(4d3)4-0.06-0.8.  IL (244) +0.06 -1.4;  (260) -0.50+1. 4 
(427) +6.17+2  5;  (458) + 0.28  -  2,4.  IIL  (247)- 0.30- 0.3  ;  (259)+0  62-1.5 
(426) -6.27 +  3.3;  (511)  +  005-14.  IV.  (34) +0.24+0. 6;  (36)- 0.23 -06 
V.(460)  +  0  15+04;  (565) -Ol 6 -0.4.  VL (259)- 6.19 -4.4;  (453)+ 6.04 -0.8 
(462)+O.10-1.3;  (464)-O10+4.4;  (504)+O.I4+2  2.  VIL  (261) +0  30 -1.8 
(568)-0.13+0  7;  (574)-0 17+0.6.  VIIL  (247)- 0.04-2.2  ;  (259)  0.00-1.4 
(875)  -  0.12  +0.1 ;  (376)  +  0  30+J1.4;  425  +  0.12  -  5.2;  (426)  -  6.18  +  3.4 
(462J^+ 0.06  -  0.3 ;  (489)  -  6.12  -  2.1 ;  (504)  0.00  00;  (507)  +  0.08  +  2  1 
(51jl)+0  09+0  2;  (651) -0  18+2.7.  IX.  (260) -0.1*+5.a; (461) +0.15  -5.1 
X.  (103)+0.05+2.5;  (l'05)-0.08+6.9;  (261) -O.Ol -3.4.  XL (260)-0.03  +  5.5 
(460)  -  O.Ol  +  7.5;  (463)  +  0.26  -  5.9;  (465)-  0.11  -  7.7  ;  (555) -0.15 +2.8 
(556) +0.06-2.3.  XH.  (244)^0  26-2.0;  (427)+a26  +  2.0. 
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Pr&c688ion 
1850 

Declination 
1850 

Prftoeflsimi 
1850 

Bemerktingen 

6787 

10 

19  16  30.24 

+  3.074 

0     ^         *f 

-  0    8  28.3 

+  "6.571 

L 

6788 

8 

19  16  50.70 

3.075 

-  0  13  32.3 

6.599 

(453.) 

6789 

9 

19  16  52.57 

3.013 

+  2  35  50.6 

6.602 

(104.) 

6790 

10 

19  17    1.01 

3.081 

<  0  29  26  0 

6.613 

(425.) 

6791 

9.10 

19  17  10.63 

3.130 

>  2  43  44.5 

6.627 

IL       S.          1 

6792 

9.10 

19  ir  10.87 

3.039 

+  1  25  41.2 

6.627 

m.            1 

6793 

9 

19  17  15.67 

3.026 

4-2    0  196 

6.633 

/ 

6794 

8.9 

19  17  18.08 

3.036 

•f  1  32  43  5 

6.637 

V,       LI.        1 

6795 

9.10 

19  17  23.27 

3.108 

-  1  39  12.0 

6644 

VI.                 \ 

6796 

> 

9 

19  17  23.19 

3.022 

+  2  12  55.4 

6.644 

(184.) 

6797 

9.10 

19  17  2455 

3.037 

+  I  32  35.7 

6.645 

vn. 

6798 

9  10 

19  17  25.53 

3.096 

-    (     9    2  5 

6646 

vnL 

6799 

9 

19  17  30.06 

3.123 

-  2  23  47.9 

6.653 

lt.      LI.  s. 

6800 

10 

19  17  30.32 

3.123 

^  2  25  14.9 

6.653 

(628.) 

6801 

8.9 

19  17  37.57 

1 

3.023 

+  29  47.6 

6.663 

X. 

6802 

9 

19  17  39.19 

3.017 

+  2  26  54.0 

6.666 

(104.) 

6803 

9.10 

19  17  39.33 

3.082 

-  0  30  14.4 

6.666 

XI. 

6804 

8 

19  17  49.87 

3.122 

^  2  21    3.4 

6.680 

xn.  u. 

L 

(AR9\ . 

(259)' 

-f-0.20-2.7;(3 

-  A  2 !     /1A1^  - 

75)+0.13- 
o.qna.1  A* 

1.2;  (459) +0. 
fAaR\  O-  n  fift 

09+0.5;  (4 

J-  9  fi  ♦      fl 

Ä7)-0  13-#.5; 

I 


(511)+O.02-2  5.  IL  (34) -Ol  1-1.4;  (571)+0  12+1.3.  IIL  (427)- 0.04. •a6; 
(509)  0.00+0.9;  (539) +  0.03 -0.4-  IV.  (244) +0.01  -  1.1 ;  0^60)* 0.25 -2.0  5 
(427) +  0  05 +  0.3;  (510) +007+2.8;  (Ö88)-0.13— .  V.  (260)- 0.13  +  1.4; 
(428)-0.17+  0.9;  (458)  +  0.07-3  7;  (460)  +  0.16  -  3.5;  (491)  +  0.06  +  1.5^ 
(509) +0.12+2.9;  (539)+  0.16  +  0.6;  (554)+0.O6  +  2.O;  (56d)-0<30+  1  d; 
(55«) -O.Ol -8.6.  VL  (2*9)  +  0.11-48;  (507) +0.01+3.0;  (50e)+0.10  +  ^.5j 
(551) -0.07 -0.3;  (591)-0.13-0.7.  VIL  (260)- 0.01 -3.8.  (428)  -  0.08  -  a.4 ; 
(458) +0.30 +0.1 ;  (460)-0.11  +  3.3;  (539)+0.11  +  1.4;  (554)  +0.01  -  2.2; 
(556) -0.21+1.3.  VIIL(376)+0a)7  +  l^;  (551) -0.30 -0.2;  (552) +0.23 +3.3; 
(590)0.00-4.8.  IX.  (36^  +  0.12+1.8;  (258)-0.09+0  4;  (628)  +  O.Ol +2.Ä; 
(632)-0.0«-4.*.  X.  (244)+O.09+0.4;  (250)  +  0.2i  -  6.7;  (490)  +  O.Ol  +QA; 
(490)  +  0.13  +  1.0;  (555)-0.43  +  5.2.  XI.  425-0.12+3.5..  (466) +0.12 -3.5. 
XIL  (34) -0.04+0.3;  (36)  +  0.05 - 1 .2 ;  (39)  -  0.03+8.7;  (258)+ 0.03 +  1.2; 
(570)-0.12-4.3;  (628+0.04  +  1.0  ',  f632)+0.06-5.9. 
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6807 
6808 
6809 
6810 
6811 
6812 
6813 
6814 
6815 
6816 
6817 
6818 
6819 
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9 
Oft 


8.9 
4 

10 

9 

9.10 

9.  IQ 

10 

9 

9 

9 

*  * 

8.9 
8.9 

5.6 


AB.  IMO 


1 

PrAcesMon 
1850 


Dei^infttioB 
1850 


Präcession 
1850 


Bemerkungen 


19 
19 
19 

il9 
19 

119 
19 
19 
i9 
19 
i9 
19 
19 
19 
49 
19 


17  50.63 
17  56  58 

17  58  04 
IS  2.22 
48  14.78 

18  15  79 
18  16.65 
18  23.13 
18  24  22 
18  25.18 
18  33.31 
18  34.83 
18  36.12 
18  38.03 
18  45.89 
18  50.79 


n 


-f  3^16 
3.009 
3.117 
.  3.025 
3.026 
3.092 
3.037 
3.067 
3M8 
3U)38 
3.083 
3.119 
3i)79 
3.069 
3<037 
3i>69 


I         O     f      n 

-  0  13  30.1 
+  2  49  14.2 

-  2  7  28.0 
+  2  3  38.4 
+  Z    Q  18.1 

-  0  58  33.4 
4-  1  31  21.8 
-f  0  10  49.5 

-  0  39  37.6 
+  1  27  44.3 

-  0  32  51.7 

-  2  14  18.6 

-  0  23  30.8 
4-0  3  40.S 
4-  1  31  23.1 
+  02  41.4 


n 


+  6.681 
6.689 
6.691 
6.697 
6.71  f 
6.717 
6.718 
6.727 
6.728 
6.729 
6.741 
6.743 
6.745 
6.748 
6.757 
6.764 


I.        B.  LI. 
(609.)  B.  B. 
(33.) 
IL 

(250.) 
IIL 

(458.) 

(504.) 
IV. 

y,      LI. 

VL      B. 
VIL     LI. 
VUL   B.LLS 

IX.  B. 

X.  LI. 
XL      B.LL 


L  (259)4-0.22-2.3;  (875)+O.04-l.2;  (457)+0.01 4-1.0  J  (461) -O.Ol -0.4 

(462) -•.034-1.6;  (463) -0.354^6.2;    (464) -0.06  +  1.0;    (466)+0.03 4-0.4; 

(488)- 0.1 1  +  1.9;    (489) + 0.08  -  2.1;    (504)+0  09 +^.8;    (5ll)+0.06-1.9 

(512)+0.03-2.9.  IL  (244)  -  0  35  +  5.7;    (460)+0.37  -  2  1;  (555)  -  0.17-0.8 

(588)4-0.16-2.7.  JIL  (376) +  0.01 +  2.1;  (507) +  003+3.8;  (552)+0.12-4.8 

(591)-0  17-1.3   IV.  (259)+0.17+3.5;    (425) -0.19  +  1.6;  (465)4-0.03-5.0 

V.  (244)+0.13- 0.3;    (250) -0. 11  -  2.3;    (260) - 0.04 - 0. 1 ;     (427)-021  +  4.5 

(458)+0l0-2.8;   (460)  -  0.19  +  1.4;    (491)4-0.10-0.4;    (509)0.00  4-0  9 

(510)4-0  044^1.0;  (539)+0-09-.0.5;   (554)+0.07-l.l.  VL  (259) +  0.07 +3.0 

(425) +  0.10 -3.2;   (464)  -  0.18+5  2;    (465)+0  10  -  7.4;    (466)  -  0.09  +  2.2. 

VIL  (34) -0  22 +  14;  (36) -0.12 -1.0;  (39)4-^0.07 +  0.9;    (258) +0.20 -1.0 

(571)- 0.05+0  8 ;  (ß28)+0  06+3.9;   (632)+0:Ö9-4.9.  VIII  (453>-J-0.05- 2.2 

(461)- 0.20-0.5;     (464) -0  07  +  1.9;    (466)- 0.08  + 1.0;    (489)  -  O.Ol  -  1.7 

(508)+0  07-2.0;  (511)+0  12-1.5;  (552)+0.16+5  0.  IX.  (462)  +  0.09  -  0.4 

(463)  -  0.08  +  0.4.   X.  (244)  +  012  -  0.8;   (250)+0  08  -  0.9;  (260)- 0.15- 0.6 

(428) -0.29+ 1.3;  (460) -0.01  +  1.9;    (490)+007  +  l  5;    (491)4-0.08+1.0 

(5O9)+0.12+1.2;  (539) +  0.08 +0.7;  (554)+008 -0  2;   (555)  -  0.30+0.3 

(556)4-0.09-5.0.    XL  (259)  +  0.03  -  3.9 ;  (375)  +  0.01+0.8;  (428)+0.23  — 

(457)  -  0.08  +  0.7;  (461)  -  007  -  1.6;  (462)  -  O.Ol  -  2.0;    (463)  -  0.08  -  2.2 

(488)+ 0.03+4.01  (504) -0.06 +0.8;  (512)+0.05+3.1. 
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Prftcession 
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Declination 
1850 


PBlMisian 
1850 


Bemerlcangeii 


6821 

6622 

6823 

6824 

6825 

6826 

6827 

6828 

6829 

6830 

6831 

6832 

6838 

6834 

6835 

683« 

6837 

6838 

6839 


9t  19  18  55.42 

10  19  19    8.75 

».  10  19  19  11.07 

9  19  19  14.28 

10  19  19  18.71 

9  19  19  34.91 

10  19  19  42.97 

10  19  19  45.91 

9  19  19  50.46 

9  19  19  51.37 

9. 10  19  19  51.32 

10  19  20     1.15 

10  19  20    1.70 

9. 10  19  20    4.29 

9. 10  19  20    7.13 

8.  9  19  20  17.13 

8  19  20  17.43 

6  19  20  17.53 

9.10  19  20  21.75 


t$ 


-f  3  096 
3.089 
3.073 
3.097 
3.038 
3.121 
3.007 
3.038 
3.083 
3.020 
3.094 
3.040 
3.032 
3.022 
3.087 
'  3.105 
<  3.029 
3.063 
3.066 


8  36.0 


-? 

-  0  50    3.6 

-  0    5  48.2 

-  1  12  1.4 
4-  1  28  27.4 

-  2  18  57.6 
•f  2  54  27.8 
•f  1  31  25.5 

-  0  37  9.3 
4-  2  18  19.3 

-  1  4  23.9 
-f  1  23  11.5 
+  1  45  10.5 
4-  2  12  27.1 

-  0  44  49.4 

-  1  38  10.9 
4-  1  52  30^ 
4-  0  22  28.1 
4-  0  11  46.6 


4-  "6.768 
6.789 
6.792 
6.797 
6.8Ö2 
6.825 
6.835 
6.839 
6.846 
6.847 
6.847 
6.860 
6.861 
6.865 
6.869 
6.883 
6.883 
6.88S 
6.888 


L        B. 

(591.) 
IL       B. 

in.     B. 

(244.) 

IV.       LI.  S. 

(106.) 

(184.) 

V. 

(104.)  B. 

VL     B. 

vn. 

(556.) 

vni.  B. 

DC      B. 

X.        L1.R. 
XL      BXIBJ 
(260.) 
XIL 


L  (376)4-0.27-0.3;(551)-0.274-0.3.  TL  (425) -0.06 -2.1 ;  (465)4-0.13-7.0;; 
(488) -0.08 4- 6.4;  (504)-0.02 4-2.1 ;  (51 1)+0.05 4-0.4.  III.  (3 76)4-0. 174-0.2;! 
(507)  -  0.034-3.2;  (508)4-0.02-1.3;  (551) -0.17-2.2.  IV.  (33)  4- 0.18  4f- 2.8; I 
(34)  -  0.23  4-  0.2;  (36)  -  0.07  — ;  (39)  4.  O.Ol  -  0.8;  (4t)  4-  014  -  0.2; 
(258) -0.23-0.7;  (571)  -  0.02  4-0  3;  (628)4-0.064-2.6;  (632) -f  0. 1 9 -' 4.3. 
V.  (259)4-0.27-2.0;  (453)  -  O.Ol  -  1.5;  (457)  -  0.0«4-0.4;  (464)  -  O.Ol  +  0.5; 
(466) -0.024-0.5;  (591j-0.l74-1.9.  VL  (376)4-0.23  4-0.9;  (551)  -  0.10-3.5; 
(590) -0.134-2.5.  VIL  (244) -0 074-2.1 ; (460)4^)07- 2.0.  VIIL  (104) -0-05-2.5; 
(490)4-0.064-2.6.  IX.  (375)4-0.164-1.5;  (453) -0.05 -2.9;  (464)  -  0.06 4- 4.0 ; 
(591)  -  0.06-2.6.  X.  (40)  -  0.04  4-2.0;  (425)4-0.06  -  3  8;  (507)  -  O.O24-I.8. 
XI.  (250)4-0.28-0.1;  (428) -0.254-0.3;  (460) -0.1 6 4- 0.9;  (490)-f  O.Ol  4-2.2; 
(491)4-0.11-7.2;  (509)  4- 0.05 -f- 2.0;  (510)4-0.10-1-2.1;  (539)  -  0.04  +  5.4; 
(556) -0.12 -6.0.  XIL  (458)4-0.03 -2.3;  (461)-f-0.07-l.l ;  (462)- 0.044-2.5; 
(463)-022-f-2.3;  (465)4-0.09-7.5;  (488)4-0.07-1-5.2;  (504)4-0.104-4.8; 
(554)4-0.09+0.8;  (555) -0.22- 4.7. 
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6841 
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6844 
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6846 

6847 

68i8 
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6850 

6851 
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6853 
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0  il9  »  22.25 
la  19  20  22.42 

8  ;19  aO^  23.00 
li  19  20  26  45 

t  19  ao  18.16 
i  19  .20  48.41 
•  19  QOt  49.11 

9  19  20  90.08 
10  19  M  54.39 

9. 10  19  20  54.81 

20  19  8t     0.12 

.  ^  19  .21  18.53 

J9  119  21  25.90 

8  19  ti  23.02 

.7  19  21,  37.32 

9.10  19  21  51.84 


1850; 


4f>  3.101      ^  1  22  21.0 

3.089     *  0  50  17.5 

3.081      -  0  43  7  6 

^.123    ^2.23  441 

a.081  1  -  0' 99  15.1 

3:062  |4-  0    '6  4.8 

3.014   4-  2.87  47  6 


3.088 
3.138 
3055 
3.058 

aoo7 

3)034 
3tl08 
3;072 
3jtl4 


•  0  49  10.7 

*  2  50  19.1 
4*  0  13  56.7 
4-  0. 83  11.6 
+  2  52  37.2 
4-  1  88  54.1 

-  1  41    2.0 
-^  0    a  23.0 
4.  1  26.28.8 


Präcession  -»        , 
'  1850    '•  ^"^^^^'^^f®^ 
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4-  6.H89 
6.889 

6810 

6.895 

6  912 

6925 

6.926 

6927 

:  6.93.3 

;6.934 

,    6941 

6.96jß 

6.976 

>   1.986 

.6.902 

.      7.012 
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I.        LI 

(«•».) 
IL      B. 

{U) 

IIL 

IV, 

V. 
VL 

(39.) 
VIL 

vin. 

HL 

X. 

XL 


U 

8.. 
B. 


XUL 


B.U 
B  L1.S 

Ll..p. 
B. 


L  (4l)-0.01 -b.i;  (508)4-0.0i  Ö.O.  IL  (259)4.0.23  +  6.3;  (453)  0.00-3.6; 
(457)  -  0  10  -  3.6;    (464)-0.08  -0.6*    (468)  4-  004  -  1.5;    <651)  -  0.22  -  1.7; 
{552)4-0J8r4-3.f;  (691) -0.15 4- 1.0.  IIL  (489)  O.OO4..LÖ;  (512)4^0;01 -»tö. 
IV.  (427 j 4* 0.06 4- 0.5;  (458)4-0.18-7.7;  (461)-0.144.4.3;  (462)4-0  064^.8 
(463)4-j9.03-1.7j   (465)  4.  0-09  -  7.1,-    (488)  -  O.O34.4.84   (481)  +  0.05  — 
(504)  -  0.064.3.5^   (505)  7f-  0.13  — ;   (509)  -  0.06  — ;    (511)  4-  0.05  +  2.8 
(554)-0.1Ö-d.8;   (555)  -  0.23+3.8.  V.  (104)4- O.Ol -2.9;   (106)  -  0.16-3.6 
<60e)4-.0.U4-6.5.  VL  (259)4-0.03 -2.5;  (375)-0.03-2.2j  (376)4-0.244-1.1 
(425)  -  0.05  -  Ol;   (453)  -O.Ql  -  4  9;    (464)  +  0.04  0.0;    (466)  -  0.14  -J-  1.1 
(551) -0.04 -0.9;  (552) +0.29  4- 6.6;  (591)  -  0.32  +  1.7.    VIL  (244)  0.00-1.2^ 
(260)4-0.01  +  1.3.  VJIL  (244)  +  0.16  -  12;  (260)-  0.02-0.1 ;  (539)+ 0.24+2. 9 
{55ö)-0.37-1.6.  IX.  (103) -0.06 +  0.5;   (574) +0.07 -0.4.  X.(26Ö)-0.09  0.0 
(428) -,0.10-0.9;  (458)4-0.02-1.6;    (459) -,  0.07  +  3.3  ;  (460) -  0:12  +  1.6; 
(490) +0.13 +  1.8;  (510) +  0.21 +0.3;  (554)  -  0.10 -0.4;  (556) +0.08 -4.0. 
XI.  (40)  -  0.13  -  1.25. (41)  -  0.03-1.2;    (376) +  0.25  O.O;  (457)  -  0.12  -  2.5; 
C552)+Oi)3+4.9.  XIL  (259) + 0.09  -  4.3;  (461) -0.05^0.6;  (462) +005  0.0; 
(463)+0.15  -  2.1;   (466>+0.0i  +  2.8|   (488)  -  0.12  +  4.4;   (489)+ 0.05 +oi; 
(504)+0i)l+0.9;  (505)+p.l2  —4     (507)+ 0.07+?.  1;    (508)  -  0  32  -  0.3; 
($tl)+O.10+0.2;.(p|2)-O.08-1.8i.(551)-a07-L9.  XIIL (428) +0.15 +1.3; 
(555)-0.14-1.2.  ;     .    ,  ... 
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6857 
6858 
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16860' 
6861 
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6870 
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AR.  1850 

^         f       M 

19  2t  51.99 
19  21  57.06 
19  21  58.  88 


Of  19  22    2.82 

19  fif2    3.94 

9\  19  22    8.58 

81  19  22  13.65 
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IL  (267) +  0.03 -4.6;  (428)+ 0.03 -2.7;  (431)-0.04+3.1  ;  (459) -O.Ol -1.2 
(463)  -  0.06  -  0.3 ;  (464)  -  0.04  +  2.5  ;  (466) -0.26  + 1.2  ;' (467)  4-0.12  -  1.6 
(470) +  0.01 +0.1;  (512)+0.02-0.4;(5ö4)4-.0.07 +  3.6.  UI.  (428)4-0.034-2.4 
(431) -0.04 -4.9;  (458)  +  0.07 -1.8;  (490)  +  0.08  +  4.0 ;  (556)  -  0.12  +  0.5 
IV.(260)-0.10  +  1.3;  (267) -0.03 -3.4;  (466)  +  0.14  +  2.2.  V.  (261)4-0.04-4.1 
(574)-0.12+0.4;  (609) +0.05 +2.6;  (783)+0.02  +  l.l.  VI.  (34)-0.36-2.5 
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(430)+0.11  +  1.7;  (457)-0.13+0.6;  (493)+0.18-l.l;  (541) -0.0 1+0.4. 
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•  (541) -0.02 4- 0.9;  (590) -O.Ol  0.0;  (591) - 0.07 - 0.2 ;  (592) -0.06 -3.1. 


;«43 


y 


7259  ) 

7260 

7261 

7262 

7263 

7264 

7285 

7266 

72«7 

7268 

7269 

7270 

7271 

7272 

727S 

7274 

7275 


9.14 


io(  19  9ii  'im 


9.  lt^l9  5Y    4.01 


9\ 
7.8 


AB.  1850 


19  SV    3.23 


19  57  6.21 
19  57  5.97 
19  57     8.49 


8.9f  19  5T  20  57 

16{19  57  21.48 

8f  19  57  54.87 

et  19  57  89.89 

7.8  19  57  40.04 

1^19  57  49.52 

1^  19  57  66.82 

»  19  58    8.37 

9^  19  58  15.69 

10fl9  56  18.86 

lol  19  58  20.43 


I 


Prft«e88ldit 
1850 


•a^ 


'f 


^  3.126 
3.067 
3.07« 
3.048 
3.036 
3.055 
3.029 
3041 
3.036 

•  3.059 
3070 
3  035 
8.076 
3.097 
8.128 
5.076 
3,097 


DeelhiAüoti 
1850 


-^  U  0.3 
+  O    ^  26.6 

-  t)  15  34.1 
+  1  «2  30  9 
+  1  42  6.1 
4-  0  44  13  4 
+  2  1  17.4 
+  1  25  52.6 
+  1  42  5  6 
-f  0  32  7.0 
+  02  1.2 
+  0  47  29.3 

-  0  14    8  6 

-  1  18  15.7 

-  2  49  51  4 

-  0  15  45.4 

-  1  19  4U 


Präcessioii 
1850 


Bemerkung 


+-  9  802 
9  803 
«804 
9.807 
9.807 
9.810 
9.825 
9.826 
9.843 
9850 
9  830 
9862 
9.871 
9.886 
9.895 
9.898 
9.901 


B.  LI  ß. 
B.LI. 


L 
11. 

in. 

IV. 

(472.) 

V. 

VI. 

V!L 

VIIL  B.Ll.R 

(488.) 

IX;      B.  LI. 

X. 

(466.) 

(426.) 

(39.) 

(463.)  S. 

XL 


J 


LC33)-0,08  — ;  {4i)  +  (Ä.ä3-2.p.  (258) -0.24+2.0.  IL  (266) +0.03 -2.0 
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(457) -0.12 -0.9;  (493) 4-0.16 -f- 1.1 ;  (541) -0.02  +  1.5;  (591)  -  0.03  -  2.1 
XL  (260)4-0.054-0.7;  (460)4-0.11-0.3;  (656) -0.1 5-- 0.3.  XIL  (267)- Ö. 35-3.2 
(461)4.0:14-3.1;  (462)4-0,904-6.1;  (614)4-0.044-1.3;  (689) --0.12 -0.1. 
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7300 
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20    0    9.15 

3.030 

+  2    0  49.4 

10.038 

VL      B.  LI. 
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20    0  12.04 

ä045 

+  1  14  59.4 

10.042 
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6.7 

20    0  17.15 
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10.049 

VIL    B.L1. 
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10 

20    b  85.91 
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+  2  17  26.1 

10.059 

(260.) 

7304 
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20    0  89.10 

3.084 

-  0  40  21.3 

10.064 

(429.) 
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20    0  86.67 
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4-  0  13  23.6 

10.073 

VI9. 

7306 
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20    0  42.25 

3.085 

-  0  43  42.2 

10.081 

IX.     B.  LI. 
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20    0  48.05 

3.038 

+  1  51  55.8 

10.082 

(260.) 

7308 

10 

20    0  44.72 

3.098 

-  1  22  46.7 

10.084 

X*    -B. 

7300 

10 

20    0  45.52 

3.056 

+  0  42  17.8 

10.085 

XI. 

L  (259)4-0.09-4.4;  (429) -O.Ol +  3.6;  (466)+0.05 -0.6;  (488) -01344.2 
(489)4-0.044-1.7;  (511)4-0.28-0.6;  (512)  - 0.09  -  2.7;  (590)  -  Oj02 -^  1.0 
(593) -0.24 4- 1.7.  IL  (104) -0.25-4.8;  (261)+028-01;  (674)  - 0.02  4-.4.8 
IIL  (259)4-012-1.3;  (514)-0124-1.3.  IV. (38)4-0.064-0.8;  (4i)-0.20-0.8 
(595)-O10-5.0;  (610)4-0.25  4-4.6.  V.  (3?5)4-017-3.5;  (425) -0.84- 1.7 
(426)4-016  4-5.3.  VI.(250)+0.06-15;  (260) -0.20 -2.6;  (427)4-0.01-1,1 
(431)-O064-1.9;  (458)4-017-5.6;  (459)  -  0.074-9.2;  (460)4- 0.23 -3.54 
(490) -f  0.024-1.3;  (491)4-0194-2.6;  (492)4-015-4.4;  (554) -0.194-3.6 
(556)  -  0.27  -  0.2.  VIL  (46)  -  028  -  06 ;  (376)  -  0.09  4-  09  ;  (425)4-012  -  8.5 
(426)-O134-4.0;  (480)4-012  0.0;  (493) -f-016-  1.2;  (541)  4- 0.10 -f  0.1 
Vin.  (267)4-0.04-1.7;(462)4-0.224-0.2;(464)4-0.2l4-3.0;  (467) -0.06+1.8 
(468)-0.02+1.5;  (556)  -  0.37  -  0.8;  (589)  -  0.04- 4.1.  IX.  (375)+0.04-3.3 
(429)+0.01  +  5.5;  (466)  0.00  — ;  (488)  -  0.13  +  6.1 ;  (489)  +  0.08  +  07 
(493)4-0124-0.1;  (511)+0.31  +  1.2;  (512)  -  0.07  +  2.1;  (514)- 017  -  0.9 
(54i;  -  0.07  -  0.8 ;  (590)4-0.04-10.5;  (593)  -  Ol  1+0.2.  X.(40)+O13+5.7 
(591)  -  012  -  5.8.  XL  (267) -0.46+1.0;.  (463) +0.34 +2.2;  (467)+01 1-3.2* 
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O     f 

-f  2  1  55.7 
+  1  40  2.3 
~  0  95  10.4 
4-  1  12  57.7 
4-  0  93    3.1 

-  2    4  14.0 

-  2  24    0.9 

-  1  42  26.8 
4-  1  48  40.7 

-  i  24  32.1 

-  2  #9  26.6 
+  2  7  17.5 
+  1     5  42.9 
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-•0  8  36.5 
4-  1  46  46.1 
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10.113 
10.183 
90.ft48 
iO.iiO 
fO.150 
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40.198 
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Xi. 
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L(250)-0.21-1.4;(470)4-0.214-1.4,  11.(260)4-0.154-0.5;  (460) -0.15-0.4. 
IH,  (420)^0.60+3.45  (429) - 0.15  4^  1.4;  (457)-0.06 -Z3;  (462)  +  0-19,-1.2; 
(464)4-0.04+0.6;  (466) +  0.15 -0.9;  (488) -0.04+ 4.5 ;.  (489) -0.02  +  3,1  j 
(493) +  0.1 1-2.4;  (511) +  0.22  + 0.7 f  (512)-0.Ö3  -  2.4;  (514) +  0  04 -2,4; 
(641)4lo.lO-;2.5.  IV.  (250)  +  0.44 +0J2}  (260)  +  0.29  -  0.8;  (267)^0.03-4.6; 
(42?)  -  0.26  -3.7;    (428)  ^  o;08  -  5.4;    (431)  -  0.26  +  1.3;    (459)  -'0.09  -  0.5; 


3.8;     (554)    0.00+5.0 
0.9;  (463)+a05+0  9; 


(461)-.0.12+4.2;    (4t9) + 0.07  +  1.0;    (490)+0.05 
V.  (250) +0.23 -2.5;  (431) -0.1 4 +4.1;  (461)+0.Q8 

(409). 0.00 +  2.7;  (472) +  0.02  +  3.2;  (511) -^  0.14+2.6;'  ('556)-' 0.08  +  1.4; 
(580)-0.28-1.2.  VI.  (38)+0,01+0.3;  (41)- 0  07  -  1.8;  (258)  +  a09  4- 3.3 ; 
(596) -0.04-2.0.  VII.  (267)- 0.26 -3.3;  (427)+0.19-0.3;  (428) +007 +3.5. 
VIIL  (40) -0.08 +2.0;  (375) +0.05-4.7;  (376) +0.03+2.7.  IX.  (41) -0.16 -2.4; 
(610)4-0.17+2.3.  X.  (462) +0.03 -1.4;  (464) -0.02+1.3.  XL  (260)4-0.20-3.4; 
(450)4-0.17-7.7;  (467)+0.04+1.9;  (556) -0.40 +2.5.  XIL  (429)- 0.02 +3.6; 
(468)-O.10-2.2;  (46«)  +  0.09  -  0.8 ;  (468)  -  0.18  -  1.8;  (469)  -  0,08  +  1-3; 
(4^)+0.02  +  3.4 ;  (493)  +  0.18  +  0.5 ;  (514)  0  00  -  4.4;  (541)  +  0.08  0.0. 
XHL(250)+O.02+«.3;  (266) +0.04 +0.5;  (4Ä7)-0.<^6-24.;  (472) -0.01 -0.5. 
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+  3.412 
3i»83 
3^5 
3:101 
31X78 
3.067 
.3i06> 
3JM8 
3.096 
3M9 
3.082 
3.082 

3iiBa 

3.0601 


O      f       ff 

-23  50.3 
~  0  37  29.1 
-H  9  16  17.0 

-  1  32  21.3 

-  a  16  48.1 
+  0  11  29.9 
4*  0  9  39.5 
-f*  0    7  17.9 

-  1  II  42.7 

-  0  65  35.9 

-  0  34  43.7 

-  0  ai  54.0 
+  0  97  41.8 
+  1    0  53.9 


+  10.282 
i0.2|4 
10.257 
10.264 
10.276 
10.278 
10.268 
10  291 
10.296 
10,296 
10,297 
ia269 
10.317 
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IL  B.  LI. 

IIL  a 

(40.)  fl. 

IVL 
vui«  B.  UB. 

IX.  B. 

X.  B.LL 
XL 


L  (38) -0,024-2.3;  (41)-J- 0.02 -2.4.  IL  (375)+ 0.03 -2.8  j  (376)  +0.11  +  1.6 ; 
(425)+ 0.04 -50;  (426) +  0.04 -0.9;  (429)+0.01+3.1;  (430) +  0.23 +0.3 
(457)-0.19  +  0.9;  (4^2)  -  0.14  -  0.6;  (468)  -  0.12  -  0.7;  (464)+0.01  +2.1 
(W)-5f .184la.7j  (4^8)  +  0.01  -  1.3  i  (488)  -  0.10+6.2 ;  (512)+0.13  + 1.2 
(514) -0.07 -1.8;  (541) +0.06- 1.1;  (591) +  0.06- 1.2.  IIL  (556)+0.01  +  1.5 
(589)  0:00-1.4,  IV.  (4:61)  +  0.O5  +  ().5;  (469) -0.05 -0.6.  V.  (2ß0)-0.11  +3.8 
(267)-0.l7+0.2;  (428) +  0.37 +  1.2;  (457)  -  0.10 -5.0.    VL  (267)  -  0.20-3.5 
(487)+a.20  +  3.5.  VH.  (428) -0.11 -3.0;  (431)  -  0.19+2.8;  (457)- 0.28-0.4 
(4(Je)- 0.03 -1.9;  (481)  +  0.03 +  2.8;  (467)- O.Ol -2.7;  (489) +0.07 +1.3 
(492)  -  0.07  -  4.5;   (493)  r-  0.02  +  0.6;    (554)  -  0.06  —  ;   (591)  -  0.25  +  5.9 
VlIL(46)+0.15+0.8;  (42Ö)-0.16-2.0;  (590) +  013-3.3;    (593) -0.11 +  4.9 
IX.(426)-^0.06  +  0.1;   (429)  +  0.11  O.O5   (430)  +  0.n  -  1.1;  (468)  -  0.01-0.9 
(483) -0.29+2  2;    (464) -0.06 +  1.0;    (486)  +  0.01-0.5;    (468) - 0.05  +  1.6 
(488)  ^  0.03  +  3.9;   (512)  -  0  08-2.2;    (514) +0.05 -3.2;    (541)  +  0.25  -  1.5 
(592) +  0.05+0.9.    X.  (375) +  0.1 1-1.8;  (376) +  0.35 -1.3;  (426)0.09+9.4 
(436)  +0.02  +  0  3;  (462)  -  O.Ol  -  2.4;  (464)  -  0.16  +2.4;  (466)  -  0.15  -  1.1 
(488)  -  O.Ol  -  1.0;    (488)  -  0.09  +  4.3 ;    (512)   0.00  -  0.9;    (514)  -  0.04  -  1.9 
(541)  -  0.04  -  0.2.  XI.  (260)+0.06-2.1;  (431)  -0.02     0.0;  (459)- 0.17 +  2.0 
(460) +  0.13 -1.7;   (489) +  0.16 +  1.3;  (490)  +  0.18  +  2.8;  (492)  -  0.32-2.6 
XII.  (260)-0.14-1.3;  (427)+0.16-^l.Ö;  (470) +  0.21 +  4.6;  (472) +0.18 -0.4; 
(556)- 0.40-1.9. 
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4-  1  11  59.5 

-  1  27  14.2 
4-  2  15  28.8 
4-  0  16  54.8 
+.  0  34  i|S.4 

-  139  22.9 


+ 


10.326 
ia3S0 
10.3S8 
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10.480 
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L  (375) -0.12 -2.3;  (426)4- 0.22 4- 6.0;  (429) -0.15 -2.0;  (430) -0174^0.9 
512)-0.10-1.5.  U.  (425)4-0.02-5,0;  (457)4-  0^21  4-0.4;  (461)  -  0.18-1.0 
(464) -0.01 4-2,2;  (468)4-0.104-1.8;  (46 9) -0.03  4- 3.8;  (493)^4-0.14+0.4 
(512)-0.02-0.7;  (5 14) -0.07 -0.7;  (591) -0.17  4- 1.0.  IIL  (260)  -  O.Ol  4-  1.9 
(427)4-0.02-1.8.  IV.  (260)  4- 0.05-0.1;  (427) -^.04  -  4^ ;  (4ßO) -0.14  +  1.2 
470)4-0.12  4-3.0.  V.  (250)— +  Ö0;  (428) - 0.02 - 6.0 J  (461)  0.00+0.7 
(462)+0.13+0.1 ;  (463)+0.30  -  1.5;  (464)+ 0,04  +  2.9;  (466)+0.15  +  1.3 
(467)-0.05-3.6;  (468) +0.11 +0.6;  (469) +  0.10+ 2.4;  (472)- 0.15+2.1 
(488)  -  0.17  -  3.8 ;  (489)  +  0.06  - ;  (514)  -  O.Ol  -  3.7 ;  (556)  -  0,48  -  1.8 
VL  (106)+0.16^4.1;  (26l)+0.10+1.4;  (574) +0.12 +2.1;  (609)-Q.37+0.6 
VIL  (375)0.00-1.5;  (376)- 0.05 -2.3;  (425)+0.05  -  2.3^  (426)+ 0.04 +  2.3 
(4^)  +  0.06  -  0.8  ;(4Ö7)- 0.1 1+1.2;  (461)  +  0.09  +  4.0;  (493) +  016  4--.  0.7 
(590)- 0.03 -2.d;,  (5930 -0.19  -  0.6.  VIU.  (40)  r  0.12  -  0.7j  (41)+0.03-1.3 
(46)  +  0.13-5.0;  (429) +  0.04+2.6;  (493) +0.04+ 3.0;  (592)-  0.09  +  1.6 
IX.  (460)  0.00-1.6;  (589)  O.OO4-I.6.  X.  (428)--0.27-1.2;  (459)+ 0.10 +0.4 
(466)+0.14-^.p;    (469)+0.06+ 1.6.  XI.  (42) -0.12+2.2;  (592) +  0.13-2.2. 
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3.097 
3.075 
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3.878 
3.103 
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3jQ81 
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3.012 
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+  1     1  31.9 

-  0  37  41.2 

-  1  18  32.1 

-  0  14  56.8 

-  2  36  8.8 
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(513)-0.03-1.7;  (514)4-0.094-1.7;  (520) -0.33 -4.1  IV.  (84) +0  05 +0.4 
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(464)+0.04+M;  (467)-0.05-0.4;  (489)+0.03  +  1.5.    IIL  (33)+0.04+0.3 
(34)  -  0.03  +  0.2.     IV.   (35) -0.19 -1.5;    (3e)+0.14-0.ö  ;   (38)  +  0.17  +  04 
(39) +0.08- 1.5;  (238) -0.28- 2.9  ;  (595) +0.08 +1.7.     V.  (495)+0.01  -  0.7 
(515) -0.01+0  7.  VI.  (289)-0.10-1.8;  (470)+0.10+1.8.  VH.  (250)- 0.18  [+10.2] 
(267)+0,03-3.8;    (427)+0  16 -4.2  ;    (428)  -  0.08  -  6.9  ;   (431)- 0.11  +  1.8 
(434)+0.10+0.5.  Vin.  (266)  0.00-2.6;  (489)+0.01+2.6.  IX.  (250) - 0.09+0.8 
(267) -0.08 -4.2;    (427)- O.Ol  -  1.9  ;    (428)  -  0.05  -  2.6  ;    (431)  + 0.03  +  1.1 
(434) +  0.03 -2.2;  (471 )- 0.08  + 2.1  ;  (472) +0.1 6 +0.8;  (489) +0.20 +  5.2 
(512)+0.l4+6.3;    (514) -O.Ol +2.9;    (518)  -  0.08  -  1.9  ;    (520)  -  0.16  -  5.5 
X.  (259)-0.14+1.0;   (375)+0.32+0.1;   (461) -0.08 -2.0;  (463) -0.18 +  4.3 
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(477)+0.09+0.9;  (478) +0. 10  -  0.3;  (479)- 0.09  +  1.4;  (480)  -  0.21  + 1.4 
(494)  -  0.02  -  6.5  ;  (513)  -  0.03+4.0  ;  (516)+0.15  -  1.0  ;  (51 7)  -  0.02  + 1 .8 
V.  (34) +0.03 -3.2;  (35)  -  0.16  -  1.1 ;  (36)+0.07  -  1  7;  (39)+0.08+2.1 
(596);- 0.04 +3  9.  VL  (268)+0.13  0.0;  (269) +  0  01-1.5  ;  (431) -0.04  +  0.4 
(432)  +  0.02  +  0.2  ;  (434)  -  O.Ol  -  1.1;  (470)  +  O.Ol  +  0.5  ;  (471)0.00  +  2.7 
(5l9)-0.24  +  0.8;  (520) +0.1 5 -1.6.  VIL  (268)-0.33-0  5;  (269) +  0.10- 1.9 
(431)+0  27  +  i.7;  (432)+ 0  05+0.5;  (434)  -  0.10 [- 41.8];  (470)  -  O.Ol  -  0.1 
(519)-0.18+1.4;  (520) +0.22 -0.9.  VIIL  (260) -0.25 +  4.0;  (267)+0.26-3.9 
IX.  (266) [-3.96] +2.1;  (269)+0.0i-3.0;  (427) -0.13 -2.9;  (463) +  0.03 +0.5 
(472)0.00  +  2.0;  (478)  -  0.19+0.9  ;  (479) +  0.06 +  1.2;  (518) +  0.06 +  0.4 
(520) +  0.19 -1.6.  X.  (40) +  0.14 +  0.9;  (43) -0.13 -0.9.  XL  (34)-0.24-1.4 
(35) +  0.08 +  1.6;  (36)[+0.86J  +  3.6 ;  (39)+0.16-2.4;  (46)  0.00-1.6. 
St«rmT«n«i«M>iM.  52 


m 


na 


AR.  4880 


■MB 


1850 


DeeHüfttidü 
ld50 


PxiMtsioQ 
1850 


1 


Bem^rkunjjln 


8454 

8455 

8456 

8457 

8458 

8459 

8460 

8461 

8462 

8463 

8464 

8465 

8466 

8467 
8468 
8469 
8470 

8471 
S47i 
8473 


9 
10 
10 
10 

9 

8.9 

10 

10 

10 

8.9J 

9 

■ 

9.10 
8.9 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
10 


ii  ii  5^.85 
ii   ä2  56.83 
ti   33  5.03 
ti   33  7.51 
21  ä3  9.05 
21  33  10.16 
H   33  1434 
ii   33  20.34 
21  33  23.08 
21  33  27.84 
21  33  33.10 
21  33  41.43 
21  33  42  02 
21  33  47.04 
ii   33  47.16 
21  33  52.88 
21  33  57  67 
21  34  3.28 
21  34  5.04 
21  34  10.14 


tt 


+  3.ÜB3 
3.Ö69 
3.055 
3.056 
3.068 
3.048 
3.071 
3.102 
3.062 
3.062 
3.047 
3.097 
3.049 
3.071 
3.057 
3.107 
3.071 
3.106 
3.105 
3.071 


4-  3  ^ä  55.6 
4-0  4  14.4 
4-  1  5  347 
4-1  0  48  6 
4-  0  12  0.0 
+  1  39     6.3 

-  0    2  35.7 

-  2  13  49.5 
+  0  36  28.4 
4-  0  37  43  3 
4-  1  äÖ  58.1 

-  1  52  7.8 
4-  1  ä2  50.3 

-  0  Ö  29  1 
4-  0  58  57.7 

~  2  ä6  32.8 

-  0     0  33.3 

-  2  36  32  5 

-  2  «8  35.5 

-  0    i  2i.2 


H 


4-  16.0<t 

16.0M 

16.07ä 
16  07d 
16.077 
16  078 

11^.0^6 
16  0Ö9 

iei04 

161Ö4 
16.110 
13.110 
16115 
16.119 
16.124 
16.125 
1613d 


I.       B.  8. 

iL 

lU. 

(2<r7.) 

(475.) 

I  KV.     S. 

(251) 
(34.) 

V.  B. 

VI.  B.  Ü 
V!!. 
Vtll. 

tx. 

(469.) 
(26Ö.) 
X.       B.  lil. 

(2«rt.) 

(35.) 

(34.)    Li. 
<259.) 


I.  (266)4-0.38-1.4;  (268) -0.17 +3.7;  (269) +0.1^0 -4.5;  (42t) -0.27 -3.4; 
(463)  -  O.Ol  -  0.8 ;   (470)  +  0.17  -f  2.8  ;   (472)  -  0.24  +  0.6 ;  (478)  -  0.07+1.4; 


(267) -0.02 -2.5;  (463)-}-0.35  4-3.6  ;  (476)-0.34  — ..  VI.  (266)4-0.311-0.8; 
(267) -0.08 -2.3;  (268) -0.06 -2.8;  (269)4-0.30-3.0;  (427)  -  0.06  -  3.8; 
(433) -0.034-0.7;  (463)4-0.05-0.2;  (470) +0024-3.0;  (472)  -  0.24  +  U ; 
(478) -0.07  +  1.0;.  (479)+0.03+0.4;  (480) -0.09  -  0.3  j  (513)  -  0.14+3.0; 
(518) +0.01 +2.0;  (519)-0.08  +  1.3;  (520) +0.09 -Ol.  Vll.  (428)  -  0.09  -  1«? 
(434) -0.07-2.5;  (471)  + 0.15  + 4.2.  VIIL  (51)-0.07  — ;  (473)  +  0.07 -. 
IX.  (268)-Q,ll+l.l;  (269)4-0.11-2.2; (431)  [-0.63]+ 1.2.  X.  (36>+0.05[+10.7]; 
(39)+0.21+4.0;  (40) - 0.22  +  0.2  ;  (43)-0.11 -28  ;  (45) +  0.05- 1.6. 


m 


BS»^5H^    .^— r 


B 


525 


00 

o 


AR.  1850 


1850 


D^clinatioD 
1850 


I 


Präcession 
1860 


fiemerkunffen 


8474 

8475 

8476 

8477 

8473  I: 

8479 

8480 

8481 

8482 

8483 

8484 

8485 

HiH^ 

8487 

8488 

8489 

8490 


7-8 
10 

9 
6.? 
791^1 

9 

9.10 

8,9 

9  10 

9\ 

10 

iQ 

19 
19 


h 

?1 
?1 
1^1 


9  i<Q 


W  21 


94  IÖ.121 

34  17.38 

34  20.45 
84  31.22 
H  3^51 

21  34  9^.65 
21  34  41.76 
21  M  4^  53 
21  34  49  46 
21  34  47.09 
21  34  ^J^.39 
21  .a5  19  07 
21  35  21.70 
21  35  94  22 
21  55  34.25 

35  34.35 
21  35  34  37 


tt 


4-  3,075 
3.110 
3,07^ 

3.063 
3.96J 
3,Q47 
3^0$ 
3.103 
3.Q74 
3,074 
3.112 
3.109 
3.081 
3.038 
a060 
3.101^ 
3.103 


o     f 

-  Q  19 

-  ?49 

-  0  22 
+  0  36 
+  Q  44 
+  i  43 

-  2  41 

-  2  21 

-0  ta 

-QU 

-  2  58 

-?  42 
-9  46 

+  2  83 

+  0  44 

-2  »9 

-?  J?4 


59.3 
39.2 
59.6 

18.8 
168 
52.8 
17.7 

5.0 
59.8 
23.1 
27.2 
44.5 

55 
38.8 
39.0 

2.7 

6.0 


ft 


4-  16.134 
1«.136 
.  16.138 
16148 
16.148 
16.153 
t9.157 
16.164 
16.164 
16.164 
16167 
^6.189 
19.191 
I6I94 
16.202 
lß.202 
16.202 


I. 

(3fi.)    H.W.S. 
IL 

U^     BW. 

.(269.) 

IV,      B. 

V, 

VI.      B. 

v^.  B. 

(887.)  B.  J4I. 
VIU.  B.W. 

(259.)  ai. 

(261.) 
IX.      S. 
(43.) 

a;     B. 


I.  (426)4-0.03-0.9;  (429) -0  34+2.4;  (430) -0.09 +1.3;  (461)-0.02-1.3 
(473) +0.26 +0.7;  (474) +0.1 2 -4!  9;  (476)- 0.13  +  1.9;  (4176)+ 0.04 -BiB 
(477)+0.0t  -  0  3  ;  (494)  -  0.03  ~  1.8  ;  (513)  0.00  +  S|.6  ; .  (pil6)  +  0.06  +  0.4 
(517)+0.0a+2  2.  II.  (429)+ 0.08 -0.5;  (5 17) -0.07 +  0.5.  JII.  (260)- 0.29+0.4 
(266)+0.02[+16.2];  (267) -0.07 -0.6;  (268) +  0.1 5  -  3.0  ;  (269) +  0.33 -2.2 
(427) -0.13 -13;  (433) -O.Ol +0.2  ;  (463)  -  0.14+0.1 ;  (469) -|- O.Ol  -  0.3 
(472) +  0.05  +  4.5;  (478)  -  0.07  +  0.4  ;  (479)+ 0.03  +  1. 7  ;  (480)- 0.10^0.9 
(5t9)-0.11  +  0.8  ;  (520)4-0.26-0.6.  IV,  (428)-O.154-0.1;  (431)  -  0.12  -  0.4 
(432) -0  03 -3.5;  (434) +0.06 -2.8;  (470)+0.21+2.6;  (471)- 0.05  +  1.2 
(518)+0.07+2.0.  V.  (34)-0.22-2.1;  (39)+0.23  +  0.4;  (43)  [+2.81]  + 1.7 
VI.  (426)+0.01+2.2;  (429)+0.07  +  1.4;  (43O)+0.25+1.2;  (461)-0.20-0.1 
(473) +  0.01 -2.3;  (475)  +  003  -  3  0;  (476) -010- 1.6;  (477)  -  0.07  +  6.7 
(478)  +  0.01  [-24.4];  (479)  -  0.04  -  0.3;  (494)  -  0.08  -  Ol ;  (513)  +  0.03  +  2.3 
(516)+0.Q6  0.0.  VII.  (426) +0.1 5+0.4;  (461)+0.03+2.2  ;  (473) -|1 0.18  [-18.0] 
(475)  -  0  20  -  2.8  ;  (477)  -  0.20  -  2.6 ;  (494) +  0.01 +2.2  ;  (513) -O.Ol +  0.5 
(516)+0.05+0.3.  Vin.(36)  +  0.12-4.7;  (40)-0.11+4.6.  IX.  (260)+0.04+1.8 
(267) -0.36-1.1;  (269) -[0.66] -1.8;  (469)+0.12  +  1.2  ;  (472)+0.19[+11.0] 
X.  Ö4)- 0,17 -1.3;  (39) +  0.17 +  1.2. 

62« 


412 


%4 

9. 


B 


AR.  1660 


Prftcesslon 
1850 


Declination 
1850 


Pr&eeflsion 
1850 


Bemerkangen 


8491 

84tö 
8493 
8494 
8495 
8496 
8497 
8498 
8499 
8500 
8501 
8502 
8503 
8504 
8505 
8506 
8507 
8508 
8509 
8510 
8511 


10 

8.9 

9 

10 

7 

10 

10 

7.8 

10 

10 

10 

10 

10 

9.10 

9.10 

10 

9 

10 

10 

8.9 

10 


21  35  34.98 
21  35  45.80 
21  35  47.47 
21  35  47.73 
21  35  58.56 
21  36  7.74 
21  36  13.29 
21  36  12  72 
21  36  16.59 
21  36  16.61 
21  36  19.87 
21  36  23.69 
21  36  26.25 
21  36  40.35 
21  36  44.45 
21  36  45  63 
21  37  8.31 
21  37  9.22 
21  37  9.68 
21  37  10.89 
21  37  15.82 


n 


+  3.085 
3.055 
3.043 
3.079 
3.072 
3.046 
3.039 
3.052 
3.105 
3.065 
3.082 
3.041 
3.031 
3.078 
3.036 
3  068 
3.041 
3.111 
3.084 
9.044 
3.048 


4  56.8 


-! 

•+-  1     7     7.5 

+  1  59  29.9 

-  0  37  45.3 

-  0  8  50.8 
+  1  49  13.0 
+  2  18  42.0 
-f  1  19  24.4 

-  2  33  22.9 
4-  0  25  53.3 

-  0  48  47.6 
4^  2  9  56.7 
+  2  53  40.5 

<  0  32  56.6 
+  2  31  40.5 
+  0  13  46.1 
+  28  42.7 

-  2  59  45.9 

-  1  1  28.0 
-f-  1  56  6  1 
+  1  37  51.1 


+  16.204 
16.212 
16.215 
16.215 
16.224 
16.232 
16.236 
16.236 
16.239 
16.239 
16.242 
16.245 
16247 
16.259 
16.263 
16.264 
16.283 
16.284 
16.284 
16205 
16.289 


B. 

S. 
B.L]. 


(51.) 

L 

IL 

UI. 

IV. 

(471.) 

(267.) 

(526.) 

(46.) 

(260.) 

(266.) 

V. 

(306.)  B.8. 

VI.      S. 

(414.)  B. 

VII. 

vin.  LI 

(34.) 
(51.) 
IX. 

(432.) 


L(260)-0.15+0.1;  (267) -0.20 -0.8;  (268) +0.30 -2  5;  (269)+0.17-0.6; 
(427)  -  0.13  -  2.6  ;  (428) +0. 10 -4.2  ;  (432)  [+  14.87]  -  0.8  ;  (433) +  0.04-  1.2; 
(434)0,00+1.9;  (463)  -  0.07  + 1.8;  (470) +  0.25  + 1.4;  (472)+0,10  +  l.l ; 
(518)+0.23+4.4;  (519)+0.08+2.7;  (520) +0.40 -.0.7.  IL  (428)  +  0.29-1.7; 
(471) -0.29  +  1.8.  IIL  (259) +0.05 -0.7;  (266) +0.04+2.1 ;  (517) -0  09  +  2.8. 
IV.(26§)+0.08+0.4;(375)+0.05+0.5;  (426) +0.01 -0.4;  (429)-0.02  +  2.9  ; 
(430)0.00-1.3;  (432)+0.11  -  1.1  ;  (461)  -  0.04  +  0.3  ;  (463)+0.13+0.3; 
(476)- 0.18 -3.2;  (478)0.00  +  0.8;  (494)  -  0.09  [-23.9];  (513)  -  0.06  +  2.5; 
(516) +  0.04 -1.8.  V.(26l)+0.39  +  1.0;(267)-0.38-0  9.  VL  (259)+0.O6-1.0; 
(476)  -  0.05  -  2.1 ;  (478) +0.02 +  0.9  ;  (480)  -  0.07  +  0.6;  (513)  +  0  02  +  1.4, 
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(269)  +  0.11+2.0;  (472)-0.06  +  3.0.  VIIL  (266)4-0.14-1.0;  (268)+0.14-0.1 
(269) -0.22 -3.3;  (427) -0.16 -2.2  ;  (428)+0.07+0.3;  (469)+009+0.5 
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1 


«M 


AR.  1850 


PrAf^MlQB 
18»0 


D$clm««ion 
1350 


Prftcession 
1850 


Bemerkungen 


I 


8530 
8531 
8532 

8539 
8534 
8535 
8536 
8537 
8538 
8539 
8540 
8541 
8542 
8543 
8644 
8545 
8546 
8547 
8548 


7.8 

8 

9 

9.10 

iO 

0.10 

6 
10 
10 
10 
10 
10 

9 


tf 


«1  30  13  94 
21  80  1496 
21  ao  20  84 
21  39  21.13 
21  30  29.65 
21  4^  2923 
21  30  3224 
21  99  37.62 
21  30  5Q.80 
21  40  3  29 
21  40  21  15 
21  40  23  18 
21  40  20.08 
21  40  33.56 


B.  la  21  40  36  69 


to 

101 
8.9 
8.9 


21  40  37.81 
€1  40  4a64 
21  40  41  52 
21  40  55  22 


tt 


+  3,060 
3.100 
3.111 

3.W 
3.080 
3.087 
3.087 

3.044 
3.103 
3.072 
3.105 
3X)01 
3053 
3.043 
3X)49 
3.O03 
3j083 
3.077 
3.042 


tt 


4-0    9  48.4 

-  2  50  40.0 

-  2  68  44.1 

-  2  36  17.1 

-  1  20    8.6 

-  1  13    1.2 
"  i  \i  59.8 

+•  1  W  41.7 
-^  2  24  17.7 
-04  34.8 

-  ;^  36  15.9 

-  1  30  2  8 
+  1  16  29.6 
-f  2  4  24  2 
4-  1  di5  54.9 

-  0  69  12.7 

-  0  M  40.6 
->  0  2f  25.3 

+  27  19.5 


tt 


+  16.390 
16.390 
16.396 
M.396 
16.397 
t».401 
H.406 
16411 

1642« 
16.430 
16.446 
16.448 
16.463 
16.456 
16.468 
(0.469 
16.462 
16.409 

16  474 


I.     B-ua 

iL    B.U 
(30.) 

in. 

(50.) 

IV,    s. 

V.      B.w. 
VI. 

VII. 

(39.) 
(476) 
VIII.    8. 

(5») 

V.      B-U 
XII.    B.LI 


I.  (266)+0.17-L6;  (268)  000-2.1;  (269)  +  0.02 -^U;  (430) +0.26 +1.2; 
(412)  -  0.07  +  1 .4 ;     (434)  -  0  1 7 .- 1 .9 )    (489) + OJ08  +0.3  ;    (470)  O.OO  +0.5 ;  I 
(471) -0.16 +  0.7;    (476)^0  06-2.8;    (477)  ^  0.06 +  0J^;  (479) +0.10+34; I 
(480) -0.03 -0.3;     (516)  -  0.03  ^  0.7;    (51 7) -084+3.1,    U.  (34)+0.11+2.J;| 
(45)+008-0.3;    (887) -018  -  2.5.    III.  (50)+0.04  +  1  2;    (61)- 0.03 -U| 
IV.  (61)+O.04+10;  (474) +0.06^4.2;  (517)-0  11+3.1.  V.  (267)- 0.28« li; 
(268)  +  0  11+0.3;    (269) +0.18 -^4.1;    (427)^0.06-1.5;    (428) +0.01+0.»; 
(434) -0.18- 1.1;    (470) +  0.06  + 4.1 ;  (472)  -  0.05  +  0^ ;  (619)-0.ll  +  0.«; 
(620) +0.29 +  1.2.    VI.  (43)  +  0.09  ^ ;   (45)-0.08  — .    VII.  (375)  +  0.03  -  0.» ; 
(469)-0  08+0.6.  Vin.(268>+O.02-0fl;  (269) -0.02 +0.9.  IX.  (428) -0.20 -3.1; 
(471)+0.20+3  1.    X.(297)-0  14-3.9;    (268) +0.43 -0.3;   (432)  -  0.43  +  64; 
(481)+0.16-2  3    XL  (266)+0.18+1.6;  (42|)+ 0.04 -3.0;  (429)+0.U+13; 
(430)+0.09-0.9;  (477)-^  0.11 +0.3 ;  (478) +  0  06 +0.1 ;  (479)  -  0.29(+6,2]; 
(48ü)-0.13-2.4;  (516)+0.04[-12  0];  (5l7)+0.09+2.8.  XIL(428)+0.23-3.2; 
(431) -O.Ol  +0.3;    (434)  -  0.20  -  2.7;   (470)  0.00  +  1.0;    (471) -0.17 +  4.0; 
(520)+0.16  +  1.5. 


m 


i 

0 


854« 
8550 
8551 
^552 
8559 
8554 
18555 


855^ 
^558 
8559 
8560 
8561 
8562 
8563 
8564 
8565 
8566 


AR.  1860 


8 
S.9 
10 
10 
10 
9.10 
10 


85M   9.1b 


9.10 
10 
10 
8  d 
10 
10 

8 

10 

9 


ii  41  14.75 
U  41  1Ö.17 
ti  41  20.81 
ii  41  24.23 
1^1  41  24.74 
ti  41  4S.72 
1^1  42  «59 

ii  ii  iM 

U  42    8.84 

1^1  42  10.19 

21  42  20.91 

21  42  25.53 

21  42  25.82 

21  42  26.16 

21  42  28.39 

21  42  32.39 

21  42  47.91 

21  42  48  23 


1850 


ff 


+  3.083 
3.084 
3.044 
3.072 
3.107 
3.066 
3.10tf 
3.084 
3.056 
3.075 
3.053 
3056 
3  058 
3.067 
3.044 
3.088 
3.061 
3.056 


Dedinattoü 
1850 


56  22  9 


-  8  5 

-  0  58  23.8 
+  1  57  38.8 

-  0    5  14.9 

-  2  43  59.1 
-f  0  20  23.0 

-  2  39  52.9 

-  1  0  57  4 
4-  1     6  28.8 

-  0  20  57  2 
4-  1  20  6.2 
+  1  4  29.1 
+  0  56  5.2 
-f  0  16  5  8 
+  1  99  44.0 

~  1  18  2.0 
-j-  0  45  48.0 
+  1     5  46.5 


Piteetsioa 
1850 


rr 


+  16.490 
16.490 
16.49ft 
16.498 
16.498 
16.517 
i653ä 
16  534 
16.535 
16  596 
16.545 
16547 
ltt547 
16.547 
16  547 
16.554 
16  567 
16.567 


Bemarkangln 


(51.) 

1.        B.  S. 
(471.) 
IL        S. 

m.    s. 

IV. 

V. 

VI. 

vn. 

(517.) 

<2M) 
Vlll.  B. 

(267.) 

(518.) 

X.      B.  LI.  S. 

(267.)      ■ 
(427) 


L  (426)  +  0.02-1  7;  (429)-0  12+2.6;  (430)4-0.15+1.0;  (474) -6.22 -4.0 
(476)  0.00-0.6;  (477) -O.Oi  +  0  7;  (494) -f  0.02  +  1.9.  IL  (266) +0.27 -0.0 
(375)+0.05  +  1.7;  (469)-0.12-2.4;  (478) -0.19+ 1.5.  HL  (35)+0.04  +  1.7 
(36)  +  0.13-0.2;  (38) +  0.13 +  0.8;  (39)  -  0.18  +  2.9;  (41)  -  0.11  -  5.4 
IV,  (266) +  0.28 -0.6;  (267) -0.14 +0  9;  (269)  + 0.26  -  3.8;  (427) -0.13 -4.0 
(431) -0  07  0.0;  (432)  -  0.05  +  5.8;  (5 18) +0.06 +1.8.  V.  (34)  -  0.17  -  1.9 
(3B)  +  0.17  — ;   (39)[+327]  +  1.9.  VL  (50)  +  O.15  +  O3;    (51) -0.12 -03 

(426)  0.00  -  3.1 ;  (429)  -  O.Ol  +  5.1 ;  (430)  -  0.06  +  0.4 ;  (475)  +  0.29  -  4.7 
(476) -0.2 1-0.2;  (477)-0.Ö6  +  1.0;  (494)-0  0i  +  i.4.  VIL  (434) -0.20  +  2.« 
(481)+Ö  20-2.2.  VIIL(266)-0  14+4  0;  (267)[-0.66]-0.6;  (268)+O10^3.1 

(427)  0  OÖ  -  2.6;  (431)  -  0.04  +  13;  (434)  -  0.12  +  1.7 ;  (479)  -  Oll  + 1.8 
(4Bl)  +  0  28-2.7.  IX.  (268) +  0.07-  1.2;  (269) - 0.06  -  3,6 ;  (428) +  0.07 -0.1 
(470)4-0.23  +  1.9;  (471) -0.23 +  3.0;  (520) +0.05 -0.1.  X.  (41)+0.01-2.1 
(46) +  0.07 -0.2;  (47)  -  0.03  +  5  1 ;  (429)  + 007- 0.6  V  (473)-0.08  +  3.4 
(474)  +  0.08  -  5.3 ;  (477)  -  0.03  -  1.5;  (494)  -  006  -  0.5;  (516)  -  O.Ol  -  0.6 
(517) -0.04 +2  3. 


414 


' 


u 


AR.  t65e 


Fräcession 
1850 


DeclinatioB 
1850 


Frftcession 
1850 


Bemerkangen 


I 


8567 
8568 
8569 
8570 
8571 
8572 
8573 
8574 
8575 
8576 
8577 
8578 
8579 
8580 
8581 


7.8  21  42  52.16 

9  1^1  42  54.23 

10  21  43  15.79 

9  21  43  19.28 

8.  9  21  43  20.29 

10|21  43  32.88 

10  21  43  34.67 

8  21  43  41.34 

6.  7  21  43  53.71 

.    9  21  43  56.27 

10  21  43  59  74 

10  21  44  10.16 

9.21  44  10.57 

9. 10  21  44  20  51 

10  21  44  28.59 


tt 


4-  3.070 
3.048 
3.057 
3.048 
3.070 
3.060 
3.100 
3.109 
3.070 
3.069 
3.043 
3.108 

3.069 
3.096 
3  102 


o     /      ff 

4-0  3  25.8 
4-  1  45  37.9 
4-  1  0  16.7 
4-  l  41  39.1 
4-0  3  45.9 
4-  0  49  50.1 

-  2  17    8.7 

-  2  56  20.4 
4-0  4  19.9 
4-0  9  11.4 
+  26  40.1 

-  2  50  43.5 
4-0    9  11.  3 

-  1  59     2.8 

-  2  24  51.0 


ff 


4-  16571 
16.572 
16.589 
16.593 
16.593 
16.603 
16.604 
1661^ 
16.621 
16.624 
16.626 
16.634 
16.634 
16.642 
16.650 


B.LI.S. 


B.US 
B.LL 


I.<266)-0.06-1.7;  (375)4-0.154-0.5;  (426) -O.Ol -2.3;  (430)4-0.164-0.6; 
(432)  -  0.04  -  0.1 ;  (463)  -  0.09  4«  1.0;  (469)^0.084-0  5;  (476)4-0.09-1.5; 
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(426) +0.20 +  0.3;   (474) +  0.15  0.0;    (477)^0.12+1.6;   (5 16) +-0.04 +1.1 
VI.  (2B7)+0.14+0.5;  (268)- 0.03 -3.0;   (269)+0.27 +0.7  ;  (471)- 0.39+ 1.9 
VIL  (426)  0.00+0.1;  (429) -0.1 9 +0.8;  (430)+0.01-1.2;  (47a)+020+0.3 
Vni.  (267)+0.09  0.0;  (268) -0.05  -  0.5  5  (427)  -  0.12  -  2.7  ;  (428) +0.02 -7.7 
(432)  -  0.23  -  1.2  ;    (433)+0.06  0.0;     (470) +0.27 +6.1 ;     (4M)  -  0.10  +  0.2 
(472)+0.06+2.8;  (519)- 0.03 +3.5;  (520)+0.01  0.0.    IX.  (266)+ 0.15+ 0.5 
(269)- 0.25 -1.7;   (432)  -  0.24  +  2.4 ;   (478) +0.3 1  +  2.3;    (481)+ 0.07  -  2.6 
(516) -O.Ol -0.9.     X.   (55) -0.06+0.1;   (473)  +  Oi)7-1.0;   (477)  -  O.Ol  + 1  0 
XL  (266) +  0.26 +  1.4;  (375)  -  0.10  -  1.2  ;  (429)- 0.38+2.5 5  (430) -0.08 -0.7 
(475)  -  0,08  -  0.7 ;    (476)  -  0.26  -  2.0 ;    (478)+0.16-3.2; :  (494)+0.H  -  0.1 
(öl7)-0.06+3.1.    XIL  (267)+0.03+2.8;  (268)rO.OÄ-2^7, 
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22 


8  öS.22 
22  9  4.96 
22  9  784 
22  9  iS.70 
22  9  23.36 
22  9  37.28 
22  9  45.16 
22  10  9  63 
22  10  22.85 
22  10  24.00 
22  10  27  93 
22  10  29.42 
22  10  »3.46 
22  10  35.03 
22  10  45.91 
22  10  46  53 
22  1^  47.67 
22  tO  51.13 


PrftcMfifon 
1850 


»/ 


-f  3.082 
3.07^ 
3.076 
3.057 
3.066 
3086 
3.102 
3  062 
3.081 
3.091 
3.063 
3.061 
3.049 
3.083 
3091 
3.049 
3.091 
3.100 


Dedinatlon 
1850 


o 
^  1 


r     n 

4  31.1 


-  0  13    8.6 

-  Ö  29  34.2 
+  1  13  0.9 
+  6  23  34.1 

-  1  26  52  2 

-  2  52  17.2 
+  0  47  32.0 

-  0  58  54.6 
"  i  51  54.9 

+  0  40  57.6 
+  0  53  25.9 
+  1  58  55.7 

-  1  13  28.6 

-  1  52  16  8 
+  1  58  42.9 

-  1  52  15.5 

-  2  43  59.8 


Pr|to#8sion 
1850 


n 


-h  17.741 
17761 
it.753 
17.757 
17784 
I7.7fr8 
17.779 
17.798 
17.805 
17.805 
17807 
17  809 
17.811 
17.813 
17.819 
17.819 
17.821 
17.828 


Bemerkungen 


I. 

IL 

IIL 

IV.      B, 

V. 

VI. 

(39.) 

(471.) 

VII.  B.US.R. 

(45.) 

(434.) 

viii.  a 

IX. 
X. 

XI.      B.  LI. 

xn. 

(45.) 
(39.) 


I.  (270)+0.01+0.5;  (429)-0.20-3.2;  (475)^-0.19+2.8.  IL  (375)+0.11-l.l 
(426)-0.10-2.7;  (476)4-0.14-1.3;  (477) -0.23  4-2.9;  (494)  +  006  +  2.3 
lU.  (270)-0.194-2.8;  (473) +0.20-2.8.  IV.  (268)-.0.0144).5;  (269)+0.52-1.8 
(427)-0.11-2.4;  (428)  +  0.06-4.1;  (431) +  0.01 +  5.5;  (470)+0.10[+  13.7] 
(471)  -  0.16+3.9;  (481)+0.12  - 1.7.  V.  (267)-0.12+2.l ;  (269)+0.09  -  3.6 
(432)-0.02+0.6;  (433)+0.15-1.0;  (472) -0.08 +  1.8.  VI.  (55)  +  O.Ol  +  2.8 
(42.9)-.0.35  +  1.2;  (430j+0.33-3.9.  VIL  (270)4-0.19+3.5;  (426)+0.10 -3.2 
(473) -  0,13  +  0,5 ;  (474)+Q.12  -  3.1 ;  (475)  -  0.17  +  4.8;  (476)  -  O.Ol  -  1.2 
(477)  -  0,13  0.0 ;  (494)+0  0l+0.5;  (516)+0.07  +  l.l ;  (517)  -  0.04  +  5.7 
VIII.  (433)-0.01- 1.5;  (471)+0.01+1.6.  IX.  (267>f0.0 1-8.0;  (268)-0.19-1.6 
(472)+0.12+0.1;  (481) +0.15 +3.9;  (519) -0.03  +  3.4;  (620) -0.03+ 2.3 
X.  (55) +0.03 -3.0;  (270) -0.03 +2.9.  XI.  (47) -0.07 -3. 8;  (270)+0  25+  1.9 
(473)  -  0.13-0.3;  (494)  -  0.03  — ;  (516) +  0.03 +  0.1;  (517)  -  0J07  +  3.0. 
XIL  (268)- 0.02 +3.3;  (481) +0.03 -3.3. 
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PrAeeftfion 
im 


.22  10  51.13 


10  22  11     3  68 

19  22  11  31.25 

10  22  11  31^.86 

10  22  il  55.99 

9  22  11  56.27 

10  22  11  56.16 

10  22  11  57.75 

10  22  12    1.33 

9. 10  22  12  24  53 

10  22  12  26.76 

.  a  22  la  28  74 

10  22  12  29.44 

9  22  12  38.78 

8  22  12  40.92 
9. 10  22  12  55.20 

9  22  12  56.13 
10  22  12  57.78 

9  22  12  59.98 


it 


4*  3.069 
3.054 
3.093 
a.073 
3.063, 
3j085 
3.057 
3.097 
3^3 
3X>60 
3.057 
3.049 
3.10t 
3.06!^ 
■3,07a 

3.064 
3.057 
3.060 
3.073 


1350 


tt 


+  07  24.6 
+  iU  34.5 

-  2    9    2.3 

-  0  13  49.8 
4-  9  41  10.6 

-  1  20  49.7 
+  1  14  53.6 

-  2  33  13.9 
-f  Q  39  58.5 
4-  Q  58  36.2 
4-  1  17  5.2 
4^  2     1  54.1 

-  2  4P  40.1 
4-  0  48  57.5 

-  0  49     6.7 

-  1  16  1.2 
4-  1  17  8,5 
4^  0  57  12.6 

-  0  12  16.3 


Pr&cession 
1850 


ff 


4-  17.823 
17.881 
17.850 


Benterkimgen 


L 
IL 

(270.) 


B. 


17.851     IIL      S. 
17.8(66    IV« 
17.816  .  V. 
17.866  1  (267.) 
17.8187  IVL      B. 
17.829  1(433.) 
17.885     VIL 
I7.8ß6     (268.)  : 

17.887  VIII.    B.LL. 

17.888  (36.) 
17.894  .  IX.       S. 

■  •  >    * 

17.900  .  X*        B. 

17.905  XL      S.B. 

17.906  XIL 

17.907  (26^.) 

17.908  XIIL    B.  LI. 


L  (266)1-018-0.1;  (2 (J9)  0  00-1.2;  (375) -0.10- 0.7;  (43i)  +  0.16  -  2.0. 
(432)  -  0.36  -  2.0 ;  (433)4-0.03  +  1.4;  (469)  + 0.34 +0.3;  (470)- 0.06+3.4; 
(475)  -  0  01  -  2.5 ;  (478) +0.10  + 2.8  ;  (520) -0.06 -3. 6.  IL  (267)  -  0:18f+3.4; 
(268) -0.22 -5.1;  (471)+0.40+1.7.  IIL  (2(J6)- 0.09+08;  (4e9)  +  0.10-0.9. 
IV.  (434)-0.02+0.1;  (469)4-0.03-0.1.  V.  (55) +0.04 -3.0;  (270)4-021+2.0; 
(375) -0.03 +  0  4;  (429)  -  0.39  -  0.5  ;  (430)  -  0.05  - io.7 ;  (473)4-0.05-0.8; 
(476)+0.09-O.l;  (477)- 0.13  +  1.1 ;  (494) +6.13 +1.5;  (516) +0.07 +0,9. 
VI.(36)+0.02+0.1;  (3Ö)-0.01-0.1.  VIL(431)[-0.73j-0.6;  (43«)- 0.09 +0  5; 
(478)+0.09+0.1.  VIIL  (267)-0.02  + 2.2;  (268) -0.68 -4.4;  (433)  0.00-1.5; 
(470)4-0.14 +  3.3;  (471) -0.06 +  3.4;  (481)  -  0.04  -  6.2 ;  (519) +0.08+ 2.0; 
(520) -0.03 +  1.4.  IX.  (434) +0.08 +0.8;  (469) -0.07 -0.7.  X.  (53)-0.01-1.3; 
(55) -0.09 -1.3;  (270)  + 0.19  +  2.4;  (429) -016  +  0.9;  (47ä)- Ö.09»+ 0.4; 
(474)  -  0.04  -  4.1 ;  (475)+0.11  -  1.3;  (477) +  0.02 +  1.5;  (494)+0.O«F+1.5| 
(516)  -  0.02+0.8;  (517)  O.ÖO  +  6.4.  XI.  (430)+0.01  -  1.8;  (476)  0.00+1.8. 
XIL  (267) -0.18 4- 1.4;  (427) +0.04 -3.4;  (471)+0.04+5.9;  (481) +0.12 -3.8. 
XIIL  (266)4-0.17-1.4;  (494) -0.16 +  1.3. 
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9.io:i^2 

9/22 


1  ■ 


10  22  19  1S.04 

10.22  13,20.06 

7.8  22  13  29.17 

t.  10  22  13' 34.34 

1^  22  13  34.98 

9.  lü  22  13  39.49 

10  22  13  43.64 

9.10  22  19  47.10 

4.  5.  22  19  94.47 

la  22  13  98.32 

.8\22  14    1.02 

9. 10  22  14  23.40 

8.9^2  44  1^4.11 

14  3151 

14  41^.28 
22  14  52.69 

15  Z97 
22  15  454 
22  15    6i91 


9.10 

10122 
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+ 

+ 
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:  3^1  f  - 

a.06v 

3.089 

^    3.065 

3.089 

3;o6r 

.  3j063 
*  3.092» 
i  3.069' 
^  3U>72 
.   3UI70 

3.071 

3.061 

3:077 

3.048 
.  3.048 

3.070 

3.045 


+ 


+ 
+ 

«Im 
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0  35  44.6 
0  4  46  3 
0  17  HO 
0  93  41.1 
028  2.4 
9  90  39.8 
0  17  12.2 

0  43  45.7 
%    8^^  24.7 

1  6  7.5 
9  6  28.0 
9  1  41.3 
9  0  17.1 
0  52  21.7 
0  40    8.7 

2  12  3.8 
2  \t  13.9 
0  4  4.4 
2  31  52.4 


»f 


s 


•ft  17.918 
17.901 
17.924 
^  17.920 
1?.«»B 
17.KM 
17.989 
17.999 
17.948 
17.946 
17.94t' 
17.962 
17.963 
17967 
17.994 
17.981 
171988 
17.989 
17.990 


BenSierkungen 


1. 

{n^.y  B, 

IL 

in. 

IV.      8. 

V- . 

(267.) 

VI. 

Vn.    BlLl.R. 

(4tl.) 
tVtlL  B.Ll.fl. 
DL      B. 
X.  •     B. 
ZI. 

xn. 

(472.) 
(52Ö.) 

xin.  B.3. 

(414.) 


L  (286)-OX)l-0.9;  (270)-|-OOB+a9.  IL.  (427)0.00-1.3}  (432)-fr.34+ HO; 
(433)4-0.07-2.1;    (469)4-0.11-3.3;    (470)-j-0.12+1.8;    (5l9)+0.07+2.8 
(.529) -0.06 +0.3.     IIL  (55)  -  O.Ol  -  3.7;  -(270) +0.06 +3.9 ;  (375) r 0.21 +9.5 
(429) +  0.81 -20;   (480)  -  0.02  -  1.2  ;   (473)  -  0.07  +  0.5 ;    (475)  -  002  -  9.2 
(476)-ai2+0.3;  (öl6)+0.'06+2.1.    IV.  (469) - 0.06 + 1. 1 ;  (472) +0,06- 1.1 
V.  (270)- 0.05+0,6;  (430) -0.02+2  4;  (477) +0.06 -3.0.  VI.  (484) -006+6.4 
(481>+0.05  -  0.4.  VIL  (39)+0.08  [+ 14.3] ;  (41)  -  0.04+0.2 ;  (45)  -  9.98  -  0.3 
ViH.  (260)+0.24^2.3;  (478)- 9.15+1.9;  (475) -0.02  -2.8;  (477)+O.09-0.1 
(494) -9.05 -'1.8;.  (616)-0.05-4.8.    (51 7)- 0,05 +  1.9.     IX.   (266)+0.13r2.2 
(4<?3)- 0.13+2.3.    X.  (266)+0.14-ö.9;  (427)  +  0.07  — ;  (494) -0.04 +  1.5 
(516)  -  045  -  0.6.     XI.  (268)-0.13+3.1 ;  (434)  -  0.20  0.0 ;  (469)  r  0.10-  1.4 
(481)+0.44-1.7.  XIL  (375)  [-0.87] -0.6;  (429)-0.O4  +  2.7;  (476) +0.05 -2.0 
XIH.  <296)+9.01+2.9  5   (42?) -0.16^5.6  ;   (426)+0.14  —  ;   (433)-0.0|5  0.0 
(469)+0i0«+1.4;  :(473)+0.10+5.4;  (474) {+0.73]- 3.1 5  (475)  [- 0.55] -4.3 j 
(477)  .0J9+M;  (516)*-j0.09+3.1.  • 
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8806 
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8809 

8810 

8811 

8812 

8813 

8814 

8815 

8816 

8817 

8818 

8819 

8820 

882  t 

8822 


9. 10  22  15  28.63 


10 


9  IQ 
9 


n  15  8^.89 


m  15  47.24 


j22  15  52.06 
22  15  59.03 
22  18  2.74 
7.a|je2  18.  3.17 
22  Ifi  d.68 
22  16  ia83 
22  16  25l80 
'9.10122  16  3425 
22  16  44.56 


10 


\\ 


10 


10  12  ttf  5a97 


6.« 

9 

10 

4 


'l 


22  16  M.47 
22  17  11.02 
22  17  13;25 
:22  17  33.65 
22  17  37.04 


PffiWMiM 

185a 


IMlaiaäfii 
1860 


ff 


•f  3.098 
a056 
'    3.068 
a072 
3049 
3.068 
3.072 
3.071 
3.055 
3.064 
3.099 
31093 
3.066 
3.069 
3.090 
3051 
?065 
3.059 
3064 


o     t      tt 

-  2  46  14.6 
+  1  22  19.2 
+  0  M  19.4 

-  0  8  48.0 
+  28  15.5 
-f  0  18  33.1 

-  0  11  52.5 

-  0  1  51.8 
+  1  28  42.8 
+  0  40    4.6 

-  2  49     1.9 

-  2  12  21.2 
+  0  26  55.3 
-f-  0    5  22.4 

-  1  56  41.6 
4*  1  53  41.0 
-{-0  80  1.9 
4-1  7  .  7.0 
-H  0  37    6.5 


Pr&eession 
1850 


•»f 


->-  17  990 
le.ODß 
18.006 
1S.017 
1&020 
1&025 
18.026 
18.027 
18.027 
18.086 
18.042 
18.047 
18:053 
18.057 
18.057 
18.078 
18.071 
18.084 
18.086 


Bemerkangen 


(39,) 

1. 

(4810 

IL     B.LLSA 

(428.) 

IIL.     S. 

IV.      B.  U.S. 

(490.) 

V. 

VL 

vn.    B.  u. 

(41.)    B. 
VUL   3. 

X.        LI.  8. 
XL      B. 


xm.  B. 

XIV.BLl.&a 


L(W7)+0 13-0.6;  (471)^0.12+0.6..  H.  (375)4-0.20-0.7;  (4Ä9)- 0.12 -1.4; 
(473)-rf-0.26  +  1.8;  (474)-- -0.13 -4.7;  (477) -0.08+0.9;  (478) +  0.17 +2,5; 
(494)^0.20+1.2;  (516)-0.07+0.1.  HL  (266)  -  0.26  -  0.2  ;  (268) -Oll-  1.1; 
(269)+0.26-0.3;  (432)  [-0.51] +  4.4;  (469) +0,27 -0.6  ;  (481)+0.02  -  4.9; 
(519)-0,l9+2.6.  IV.  (375)+ 0.06 -1.2;  (439) - 0,14 +1.9;  (473) +  0.12 +1.1 ; 
(474)  -  0.08  -  3.4;  (477)+0.l3  [+  9.2] ;  (478)  - 0.06  +  IJ ;  (494) +0  02+0.7; 
(516) -0.06 -0.5.  V.  (267)+0.07  +  1.2;  (434)  -  0,04  -  2.4;  (471)  -  0.0  i+ 3.5; 
(472)-0.0l-2.1.  VL  (266)+0.18+1.3;  (469)-0. 17-1.2.  VIL  (3 9) -0.09 +8.0; 
(45)+0.09-3.0.  VIIL  (268) -0.02 +3.3;  (428)+ü.02-3.2.  IX.  (3 75)+0. 18+0.6; 
(427)  -  0.20  -  3  3 ;  (473)  +  0.05  +  3.6  ;  (476)  -  O.Ol  -  0.7.  X.  (53)  -  O.Ol  -  L9  ; 
(55)-  0.04+  1.8;  (494)+0.05  — .  XL  (269)+0.07  -  0.8;  (433)+0.17+O3; 
(434)0.09+0.4;  (471>-0.12[+6.1];  (481) -0.05 [-6. 5],  XU.  (268)-0.0l-2.1 ; 
(428) +0.09- 2.6  ;  (472) -0.09 +4.8.  XIIL  (267)+ 0.03 +a7;  (469)-0.02-0.«. 
XIV.  (266)+0.08-1.45  (267) -0,02 -0.3;  (2«8)- 0.08- 1.4;  (427) +0.03 -3.0; 
(428)-0.09+0.5;  (469)  +  0.08  -  5.3 ;  (470)-0i)6  +  4.0;  .(472}+pM  +  0.7; 
(478) +  0.15 +  2.5;  (519) +0.10+ 3.7;  (520)  -  0^22  +  0.1. 
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8828 
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8834 
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8839 
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Prft6M8i<Al 

1850 


22  17  3a6e 


22  17  42.07 
22  18  2.77 
22  16  1706 
9:10122  18  25.09 
51  22  18  36.96 
8  ,22  18  4«<97 
«  22  18  47.74 
9.  I0I22  19  11<33 
9. 10122  19  11  58 
8  82  Id  22.71 
8.  st  22  19  29.57 
B122  19  30.«4 
9.  i(±<BSt  19  40.86 


.22  19  56.1 1 
22  19  57.55 
22  20  10.25 


1850 
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918* 
9190 
9191 
9192 
9lM 
9194 
9195 
9196 
9197 
9198 
9199 
9200 
9201 
9202 
9203 
9204 
9205 
9209 
19207 
9208 
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.1»    .  r     tf 

43  18  29  49 


Sl3  18  32;20 

23  18  04.68 

23  19    9.86 

23  19  14.64 

19^23  i9  15.29 

23  19  26.42 

tS  i9  26.69 

23  19  33.84 

23  19  41  86 

23  20    0.47 

23  20  20.21 

23  20  39.73 

94  23  20  50.91 

9. 10  23  80  51.32 

7. 8  23  91    0.13 

9. 10  23  21  14.35 

9  23  21  17.94 

9.10  23  21  20.26 

10  23  21  25.78 


10 

6.* 
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16 

10 

6.7 

11.9 

8 

9 

10 


1.(49)4-0.05-2.1;  {53)-0.154-1.5;  (54) -O.Ol +4.7;  (57) [-1.23] -0.6 
(270)4-0.34-0.2;  (375) -0.09- 1.6;  (477) -Ol  2 +0.2.  IL  (45) -016 -3.9 
(57)4-0.13-1.2;  (60) [4« 2  Ol] 4-4.9;  (477)4-0.04  0.0.  III.  (269) -0.11  4-0.9 
(427)4-0.11-0.9.  IV.  (267) -0  24  +  0.9;  (269)[-1.10]  0.0;  (432) -0.07 +2.4 
(433)+0.11  +  1.2;  (481) +0  20-4.4.  V.  (267)-0.07+0.4  ;  (269)-0.20-l  5 
(432) -0.194-3  3;  (433) +0.18 +  3.2;  (481) +0.30- 5.4.  VI.  (57)— +  2.6 
(477)— -2.6.  VII.  (26?) -O.Öl +0.6;  (269) -0.12 +  1.1;  (427) +  0.14 -1.8 
Vtll.  (39)  +  0.07  +  3.3 ;  (47) -0.37+2.2;  (48)  +  0.15  -  2.8;  (49)  +  011  -  1.0 
(53)  +  Ö.29  +  0.9;  (55) -  0.27  - 2.8.  IX.  (41)+0.10+0.2;  (54)+0.l5+04 
(57) -0.07 +  1.4;  (6t))  +  0  08  +  0.3 ;  (6t) -0.16  -  3.6;  (270)  [+1. 20]  4- 2.2 
(477) - 0.07 -O.Ö.  X.  (57)4-0.264-0.5;  (270) -0.25 -0.5.  XI.  (267)-0.33+0.9 
(269) +  0.20  0.0;  (427)  -  0.22  -  1.1 ;  (482)  +  0.06  +  2.3  ;  (483)4-0.18  4-2.15 
(481)+ 0.10  -  43.   XII.  (48)  0.00  - 1.6 ;  (53)  +  0.15  -  0.6  ;  (55)  -  0.14  +  2.2. 
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9214 
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9216 
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9221 
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9224 
9225 
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8.0 
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7 

10 

ao 

7 

10 

8.9 

10 

7 

9.10 

9 

9 

9 

9.101 
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h 
23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 
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t    ff 
21  89.61 

21  48.90 
81  54.63 

22  15.24 
22  39.71 

22  59.97 

23  17.07 
23  20.40 

23  25.74 

24  0.66 
24  4.78 
24  15.01 
24  15.93 
24  38.16 

24  48.84 

25  5.46 
25  10.69 
25  11.65 
25  11.73 


tt 


^  3.076 
3.076 
3.070 
3.069 
3.074 
3.070 
3.070 
3.076 
3.065 
3.067 
t.068 
3.074 
8.078 
3.065 
8.063 
8.076 
8.063 
8.075 
3.076 


o  t     n 

-  1  52  45.2 

-  1  51  31.5 
4*  0  16  39.9 
-j-  0  20  14.6 

-  1  0  10.4 
+  0  3  7.7 
+  0  11  32.8 

~  1  25  16.9 
+  1  32  18.8 
+  0  54  15.3 
-f  0  23  39.5 

-  1  4  17.9 

-  1  54  44.0 
+  1  31  41.0 
4-  2  12  44.5 

-  1  40  8.5 
+  2  10  37.3 

-  1  13  43.5 

-  2  5  16.2 
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+•  19.775 
19.777 
19.779 
19.784 
19789 
19.794 
19.798 
19.799 
19.800 
19.808 
19.809 
19.611 
19.811 
19.816 
19619 
19622 
19.823 
19.623 
19.623 


L  B. 

IL  B.  3.  S. 

lU*  B. 

IV,  B.J.LS: 

V,  B. 
(432.)B.Iil8Ja. 
VI. 

Vll.  B.14. 

VIII.  B.{a.9. 

(269.)  B. 

IX.  B.UB 

(477.) 

X.  B.LL 
ZI.   LI. 
(481.) 

XIL  B.];j. 

(461.) 
(477.)  B. 
ÄIO.) 


L  (49)4-0.09-0.7;  (477) -0.09 +0.7.  IL  (41)4-0.03-0.2;  (47)- 0.064- 3.9 
(49)  -  0.10  -  0.7;  (54)4-0.08  -  1.8;  (477)4-0.07  -  tO.  HI.  (267)  -  0.13  -f  3.9 
(209)  4- 0.19  4- 1.0 ;  (427)  -  0.04  -  4.6 ;  (433)  -  0.02  +  2.7 ;  (481)  O  00  -«J 
IV.  (267)-d.l44-3.3;  (269)+0.28-2.6;  (427)-0.144-l.l ;  (432) -0.26 4-0.3 
(433)-^0.164-2.3 ;  (461)4-0.09-4.3.  V.  (55)4-0.114-0.6;  (57)4-0.144-1.9 
(60)  -H).17  4-  2.2 ;  (61)  •  0.19  -  7.0;  (270)  4-  0.09  -f.  2.3.  VI.  (477)- 0.14 -9,9 
(481)4-0.154-3,9.  VIL  (41) -0.28 4-2.6;  (47)  -  0.47  -  2.1 ;  (46)  -  0.154-0.3 
(49)  -  0.05  -  1.5 ;  (62)  4-  0.11  -  4.9 ;  (54)  4-  0.27  -  0.5;  (55)  +  0,21  -  2,8 , 
(57)4-0.114-2.5;  (60)4-0.14  4-1.6;  (270)+0.12 4-0.9;  (A77)4-Oi01.+  3.5.' 
VIIL(267)-0.334-0.7;  (269)40.12-0.2;  (433)4-0.19-0.6.  IX.  (269) -O.Ol- Q.8; 
(427)  -  0.06  -  3.6 ;  (432)  0.00  4-  3.8  ;  (481)  +  0.07  -  0.9.  X  (41)  4-0.10  -  i.3 ; 
(48)  -  0.17  4- 0.1 ;  (49)4-0.02  4-2.4;  (54)  -  O.Ol  4- 2.7  ;  (55)  -  0.12  +  14; 
(270)4-0.20-5.4.  XI.  (269)4-0.194-1.6;  (427)- 0.17- 4.8  ;  (43 3) -0.03 +3. 2. 
XIL  (41) -0.18 +  2.8;  (49)+0.03  -  1.5;  (5ö)4-0.24+0#;  (60) -0.034-1.7;* 
(61)--0.ia-3.S. 
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9228 

9 

h          t        99 

23  25  15.94 

+  3.073 

O      t       tt 

-  0  38  4$.7 

+  19.824 

I. 

9229 

10 

23  25  30.29 

3.073 

-  0  35  21.4 

19.828 

(57.) 

9230 

10 

23  25  52.12 

3.069 

+  0  23  30  4 

19.832 

(269.) 

9231 

10 

23  25  57.10 

3.077 

-  1  52  35.7 

19833 

IL 

9232 

10 

23  26  12.92 

19.837 

(432.) 

9233 

8.9 

23  26  25.87 

3.075 

-  1  15    2.7 

19.839 

UI.     B.  8. 

9234 

T 

23  26  26.22 

3.079 

-  2     4  24.1 

19.840 

IV.      LI. 

9235 

9 

23  26  33.63 

3.066 

+  1  28    2.3 

19.841 

(481.)  B.          1 

9236 

10 

23  26  39.19 

3.073 

-  0  37  27.7 

19.843 

(57.)                 \ 

9237 

7.8 

23  26  43.12 

3.067 

+  1  10  24.9 

19.843 

V«      B.  &     1 

928S 

8.9 

23  26  47.68 

3.074 

-  1     9     7.5 

19.845 

VI.      B. 

9239 

9 

23  26  51.99 

3.06(» 

+  0  23  35.9 

19.845 

VII. 

9240 

9.10 

23  26  56.68 

3.074 

-  0  57  41.0 

19.846 

VIII. 

9241 

9 

23  27  26.40 

3.073 

-  0  38  10.5 

19.852 

IX.      B.LI 

9242 

8 

23  27  41.85 

3.066 

+  1  22  55.8 

19.854 

X.       LL 

9243 

9.10 

23  27  42.54 

3.075 

-  1  27  30.4 

19.856 

XI. 

9244 

10 

23  27  47.74 

3.079 

-  2  38  54.9 

19.855 

(41.)    B.B.     1 

9245 

6.7 

23  27  48.47 

3.069 

+  0  29     9.5 

19.856 

XII.  B.IilA.K.| 

9246 

10 

23  27  49.72 

3.070 

+  08  34.4 

19.857 

(432.)               1 

9247 

9.10 

23  28  10.68 

3.072 

-  0  22  28.5 

19.861 

XIIL 

9248 

10 

23  28  31.91 

3.074 

-  1     8  26.0 

19.865 

(270.)  B.  S. 

9249 

5.6 

23  28  44.13 

3.066 

+  1  16  11.0 

19.868 

XIV.   ß.Ll.S. 

I 

(ö7)-0.12-(-!.4;  (60)+0.14  + 

0.8;  (477)-0.0; 

3-2.2.    n.  (49)-0.01-1.9; 

(ß4)-< 

0.29-2.9;  (55)4-0.29+2.0;  (2' 

r0)f+0.52]+2 

.9.   m.  (53)+0.15+1.2; 

(«l)-i 

0.06-3.6;  (270)  -  0.08  +  0.2 ;  (4 

177)  -  0.03  +  2 

M.    IV.  (47)+0.16+2.9; 

(48)- 

0  42-1.0;    (49)  +  0.16  +  2.4 ; 

(52)+0.13-4. 

3.     V.    (427)+0.20-1.0; 

(433). 

fO.13+0.8;  (481) -0.32+0.1. 

VL  (53)-0.1 

9+2.0;   (55)-0.08+2.8; 

(61)- 

0.18-4.3;    (270) +  0.10 +  0.3; 

(477)  -  0.04  -  i 

).7.  VIL  (432)  H 

-0.09 -2.4;  1 

(433). 

-0.09+2.4.  VUL  (270)- 0.01+0 

.2 ;  (477)+0.« 

i -0.3.  IX.  (57)^ 

-0  02-2  0:1 

(60)- 

0.09-4.6;  (270)+0  07-0.6;  ( 

477)  0.00+ 2.  j 

l.    X.   (427) +  0.03 -1.1; 

(481). 

-0.02+1.2.    XL  (53)+0.13  + 

0.8;  (54)+0.a 

17-5.3;  (55) -0.15+4.4; 

(61)- 

0,34  0.0.    XIL  (269) [+2.14]- 1 

.7 ;  (432)  -  O.Ol 

2-05;  (433)+0.02+2.2. 

iau.{ 

;57)+0.30+3.1 ;  (477  )-0.29+3.0, 

XIV.  (269)+( 

).01-1.7;  (433)+0.02+3.2; 

(481). 

-0.03«. 
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9250 
9251 
9252 
9253 
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9255 
9256 
9257 
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9259 
9260 
9261 
11 9262 
9263 
9264 
9265 
9266 
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9269 
9270 
9271 
9272 


9.10 

9.10 

10 

iO 

10 

8 

9.10 

10 

9.10 

10 

10 

^ 

10 

9.10 

9 

9 

B 

9.10 

9 

9 

9 

9.10 

9 

h 

23 
23 
23 
28 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 


28  60.73 

29  21.48 
29  24  27 
29  29.08 
29  31.67 
29  34.80 
29  35  03 

29  48.45 

30  7.79 
30  8.19 
30  22.20 
30  25.03 
30  30.20 
30  34.52 
30  42.45 

30  45.66 
80  46.75 

31  15.13 
31  23.62 
31  45.62 

31  56.62 

32  3.52 
32  10.87 
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+  3.072 
3.069 
3.068 
3.077 
3.076 
3.076 
3.078 
3.067 
3.075 
3.078 
8.067 
3.077 
3.076 
8.076 
3.067 
8.067 
3.067 
3.074 
3.072 
8.076 
3.069 
3.075 
3.074 


o      1      n 

-  0  33  49.3 
+  0  33  44.5 
+  0  35  44  1 

-  1  56  36.3 

-  1  52  38.9 

-  1  52  36.3 

-  2  20  44.1 
4-  1  18  26.6 

-  1  29  31.6 

-  2  19  55.7 
+  1     2  15  0 

-  2     9  49.5 

-  1  39  18.6 

-  1  41  51.8 
-f  1  12  12.2 
+  1  6  25.2 
+  1  26  14.4 

-  1     1  31.7 

-  0  42  18.0 

-  1  48  23.1 
+  0  40  17.2 

-  1  34  10.2 

-  1  23  120 
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-f  19.869 
19.875 
19.876 
19877 
19.877 
19.878 
19  878 
19.881 
19.884 
19.884 
19887 
19.887 
19.889 
19.889 
19.891 
19.891 
19.891 
19.897 
19.898 
19902 
19.904 
19.906 
19.907 


(477.)  8.R. 

(432.) 

(260.) 

(49:)     B. 

(49.) 

(477.)  B. 

(41.)    R. 

(432.) 

I. 

(41.)    B. 

l  (269.) 
IL       B.  LI. 

IIL 
IV. 

|V- 

VI.       B. 
(432.) 
VII. 

(477.)  8. 
VIII. 
IX. 
X. 
(477.) 


L  (57) -0.08 +  3.1.  (270) +  0.09 -3.2.  II.  (47) +  0.02 -0.7;  (52)-OOl  +  0.7. 
in.  (54)-0.06  +  15;  (61)[-0.7J]-1.7;  (270)+0.13[- 13  4];  (477)^0.08+0  3. 
IV.  (54) -0.13-0.9;  (270)-}-0.41  +  l  7;  (477)-0.29-0.7.  V.  (433)-0.15+<>.9; 
(481)+0.16-0.9.  VI.  (269)+0.24-0.1;  (433) -0.3 6 +0.4;  (481) +0.1 3 -0.3. 
VII.  (57) -0.02 +  2.2;  (60) +  003-0.5;  (477)- 0.01-1.7.  VIII.  (49) -O.Ol  0.0; 
(54)+0.01  +  l.l;  (57) [-0.55] -1.9;  (270)+0.46  +  0.8,  IX.  (432)  [-0.73]  -  2.2; 
(433)  0.00  +  0  5;  (481)  0.00  +  1.8.  X.  (48) +  0.05+ 0.3  ;  (49)  [-0.76] +  0.4; 
(61) [-0.50] -3.0;  (270) -0.05 +  2.4. 
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b     f        tt 
23  32  18.00 

23  3t  19.80 

23  32  44.55 

23  32  49.49 

23  33    0  45 

23  33     1.47 

23  38"13  Ol 

23  83  14.45 

23  38  37.31 

23  34  11.82 

23  34  14.58 

23  34  23.71 

23  84  40.36 

23  85    0.26 

23  85  15.20 

23  35  33.65 

23  35  36.83 

23  35  37.64 

23  35  42.33 

23  36  12.02 

23  86  29.13 

23  36  37.23 
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3.072 
8  «77 
3.072 
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8.066 
8.073 
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3.072 
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3.073 
8.074 
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L(61)-0.23-2.1;  (270)4-0.234-2.1.  IL  (432) -0.05 -2.6;  (433)4-0.064-4.1 
(481)-0.02-1.6.  111.(53) -0.03 -2.2;  (477)4-0.034-2.2  IV.  (49)4-0.254-2.1 
(54)4-0  21-2.0;  (57)  -  0.31  4- 1.3;  (59)4-0.014-0.3;  (61)  -  0.15  -  3.1 
(270)[4-0.61]4-1.2.  V.  (433)-0.024-4  9;  (481)4-0.02-4^.  VI.  (49)4-0.08-0.3 
(54)  -  O.Ol  -f-  2.3 ;  (56)  -041—;  (57)  4-  0.27  -  0.3  ;  (270)  4-  0.21  -  1.6 ; 
(477)-0.12  0.0.     VII.    (432) -0.044-0.5;    (433)4-0.124-4  2;    (481) -0.07 -4.7. 

VIII.  (59) -006 -4.6;  (60)4-0.244-1.7;  (61) -0.31  [-9.2];  (477)4-0.154-3.0. 

IX.  (432)-0.104-3.6;  (481)4-0.11-3.5.  X.  (48)- 0,17-0.5;  (57)4-0.324-0.9; 
(477)  -  0.14  -  0.5.  XL  (53)  -  O.Ol  -  1.5;  (54)4-0.23  -  1.2;  (56)  -  0.164-4.4; 
(270) -0.05 -1.6.  XIL  (57) -0.084-7.1;  (477)4-0.08-7.1.  XIIL  (433) -0.1 04-4.9; 

I  (481) 4- 0.10 - 4.9.    XIV.  (432)4- 004 4- 1.4 ;  (477) - 0.04 -  1.5. 
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23  97 

23  37 

23  37 

23  37 

23  38 

9| 23  38 

9  23  38 

7  23  38 

10  23  38 

6  23  38 
9  23  19 

7. 8  23  89 

10  23  39 

9  23  39 

9  23  39 

10  23  40 

7  23  40 
9  23  40 

8  23  41 
6.  7  23  41 
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(60) -0.28 +1.6;  (61) -0.15 +1.5;  (270)  +  0.29  -  2.6.  XL  (432) -0.11 +0.7; 
(433)  +  0.06  +  2.9  ;  (481)  +  0.06  -  3.7. 
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(60)4.0.0742.5;  (61) -0.35 -4.5;  (477) +0.174^6.  WH.  (48)40.114-4.4 
(46)  4. 0.15  -  2;3 ;  (53)  -  0.00  4  LT ;  (54)  -  6.20  4  2.0|  (56)  -  0.2«  -  4.Ö 
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(55)0.004-2.6;  (56)  -  0.12  4. 0.9.  VI.  (57)  4.  0.26  41 0  3 ;  (60) -0.17  4- 1.8 
(477) -0.09- 2.1.  VIL  (52) +  0.11 -Ol;  (61)  -  0.35  +  3.1 ;  (270)+ 0.23 -2.9 
VUL  (433)+0.13-5.3;  (481)- 0.13 +5  4.  DL  (75) -0.10+ 2.3;  (ÖO)-0.35+2.7 
(60)4-0.15  +  2.7;  (61)- 0.14  -  6.8;  (62)  +  0.12  -  2.9 ;  (270)+0.31  +  1.7 
X.  (53) +  0.04 +  0,5;  (54) -0.14  [-13.4];  (55) +0.07 -.0.4;  (56)  -  0.06  +  3.5 

I(270)+0.10-3.5.XL(433)-0.10+2.4;(481)+0.10-2.4.  Xn.(432)[-0.94]-1.9 
(433) -0.28+ 3.4;  (481)+0»29-14. 


wv 


s 


o 

OB 


AB.  IMO 


PfftMMiO» 
IMO. 


18M: 


Pr&cession 
1860 


Bemerktungen 


I 


9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 

L 

(61)- 


M  23  I»  27.84 

8.  9  .»3  t$  3ft;35 

10|  23  »ft  «k.59 

9. 10  23  »»  Ö7;59 

9. 10  23  (^9  &a50 

8  23  «a  59.17 


ff 


+  3j071 
3iK70 
3»071 
3^071 
3.071 
3.071 


o     f       ff 

-  0  .20  33;.9 
+  0  40  45.5 

-  2  i2  55.5 

-  0  39  13.2 
4-  Q  30  40.1 
+  0. 15  33.3 


-1*^20.055 


(60.) 


20.055    I. 


2^055 
20.055 
2ft055 
2OJ055 


(270.)  B. 

(481.) 
(481.)  LI. 


(432)^0.04+ 1.7;(481)+0.04-1.6.  IL  (57)+0.29-U;  (59) -0.09 +3.5; 
0.21-1.6. 


:  ^ 


'    I      I 


Vergieichung 

i  tier  im        "     , 

T9rhM*gekendeti  Stern -Verzeichnisse  gegebenen 

Positionen 

mit  den 

Bestimmungen  von  Lalande  (LI.))  Bessel  (B),  Rttmker  (R)  . 

und  Sehjellerap  (S)- 

(Die  hier  gegebenen  Zahlen  mflssen  zu  4en  Positionen  des  Stemverzeichnissek 
kiBzugeltlgt  werden,  nm    die  Positionen   von  Lala|ide,   Bessel,    Rümker  nn4 

ächjelleriip  zu  erhalten) 




»4 

s 
i 

1 

1 

Differenz 
AR.      Decl. 

Nummer 

o 

.    Differenz 
AR.      Decl. 

U 

a 

i 

1 

& 

1 

B. 
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4-0.06     -  7.5 

194 
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-0.98  .  -4.4 

143 

B. 
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LI. 

S. 

6264 

B. 

• 

S. 

R. 

6267 

B. 

S. 

6268 

B. 

S. 

6271 

B. 

6272 

B. 

S. 

6274 

B. 

LI 

S. 

R. 

6275 

B. 

6278 

B. 

LI. 

R. 

6260 

B. 

6281 

LI. 

6284 

B. 

LI. 

6285 

S. 

-0.73 
-0.05 

4-0.16 
000 
-0.13 
-0.31 
-0.09 
-0.59 

+  0.35 
-0.33 
-0.19 

+  0.10 
-0.13 

+  0.41 
-0  04 

+  101 
-0.07 
-0.37 

+  0.11 
-0.30 
-0.09 
-0.33 

,-^  0.36 

+  0.06 

+  0.16 
-0.68 
-O.Ol 
-0.16 

+  0.09 

+  0.19 
-0.15 


-  7.8 

6286 

-  1.6 

-  5.1 

6287 

+  3.8 

6288 

-  0.3 

6289 

+  6.0 

6290 

-  1.1 

6293 

-  2.3 

6295 

-  2.4 

+  0.2 

6297 

-  2.7 

6298 

-  1.0 

+  1.6 

-  3.2 

6299 

-  3.6 

6302 

-  4.2 

-  7.9 

6304 

-  5.4 

-  4.7 

6306 

+  0.1 

-  4.1 

-  4.5 

6307 

+  1.1 

6311 

-  1.8 

+  O.V 

- 

-  2.6 

-  4.2 

6313 

-  0.6 

-  2.8 

6316 

-  1.4 

-  4.9 

6317 

LI. 

S. 

B. 

LI. 

B. 

B. 

S. 

B. 

LI. 

R. 

B. 

LI 

S. 

R. 

B. 

S. 

s. 

R. 

B. 

B. 

LI. 

B. 

B, 

LI, 

S. 

R. 

B. 

LI. 

B. 

R. 

B. 


Differenz 
AR.      Decl. 


& 

^ 


tt 


+  0.08 
-0.14 
--0.06 

+  0.26 
-10.31 
-0.38 

+  0.69 

+  0.28 

+  0.17 
-0.41 

+  0.70 
-0.03 

+  0  33 
-0.45 

+  0.09 
-0.10 

+  0.39 
-0.17 

+  0.23 
-0.02 
-0.25 
-0.20 

+  0.17 
-0.23 
-0.03 
-0.24 
-0.23 
-0.12 
-0.22 
-0.49 
-0.06 


-  6.1 

-  5.3 

-  1.3 

-  1.0 

-  5.8 
+  0.1 

-  25 
+  0.3 
+  0.8 

-  3.5 
0.0 

-  0.1 
+  0.6 

-  6.3 
+59.6 
+59.1 

-  7.0 

-  8.9 
+  1.7 

-  9.0 

-  5.4 
+  5.6 

-  2.7 
+  2.5 

-  4.8 

-  6.7 

-  6.6 

-  1.2 
+  5.5 
+  1.1 

-  8.5 


6317 
6318 

6320 
6323 


6326 

6329 
6330 
6331 
6332 
6333 
6334 
6336 


6337 


6338 


6341 
6344 
6346 
6348 


6350 


u 


O 
o 

n 


LI. 

B. 

R. 

B. 

B. 

LI. 

R. 

B. 

LI. 

R. 

B. 

B. 

S. 

R. 

LI. 

B. 

LI. 

S. 

B. 

LI 

R. 

B. 

S. 

R. 

S. 

S. 

B. 

B. 

LI. 

R. 

B. 


Differenz 
AR.      Decl. 


-  0.51 
-0.25 
-0.22 
-0.15 

+  0.04 

-0  06 

-0.49 

+  0.23 

+  0.10 

-0.07 

-0.02 

+  0.23 

-0.08 

-0.47 

-   0.29 

+  0.40 

+  0.37 

+  0.15 

+  0.20 

-0.02 

-0.24 

+  0.15 

-0.02 

-0.06 

-0.55 

-  0.04 
-0.15 

+  0.08 
-0.07 
-0.24 
-0.10 


tt 

-  Ol 

-  2.0 

-  1.4 

-  5.2 
+  05 

-  2.2 

-  4.9 

-  6.8 
-11.4 

-  2.6 

-  4.0 

-  1.9 
+  0.2 

-  7.8 
+  6.8 
+  i.O 
+17.1 
+  2.9 

-0.8 
+  0.6 

-  2.8 

-  1.5 

+  0.1 

-  3.3 
+  2.1 

-  5.7 

-  2.4 

-  1.5 

-  6.8 
+  1.7 
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Nummer  1 

Beobachter  | 

Differenz 
AR.      Decl. 

u 

a 
i 

u 

1 

•§ 

pa 

Differenz 
AR.      Decl. 

u 

a 
a 

u 

t 

o 

Differenz 
AR.      Decl. 

6352 

B. 

-0.14 

ff 
-  7.1 

6392 

LI. 

+  o'ii 

+  6.3 

6434 

LI 

+  0.29 

tt 

+  2.8 

6355 

B. 

-1-0.25 

-  4.4 

S. 

-020 

-  0  5 

6136 

B. 

+  0.71 

-  4.9 

6356 

B. 

+  0.02 

-  7.7 

6395 

B. 

+  0.28 

-  53 

6440 

LI 

-0  64 

-  0.4 

f 

S. 

+  0.01 

-  3.0 

6396 

B. 

+  0.20 

-  3.6 

R. 

-0.28 

-  5.4 

R. 

-0.42 

-  7.4 

S. 

+  0.01 

-  2.5 

6441 

B. 

-0.32 

-  7.0 

6357 

R. 

-0  27 

-  4.8 

6397 

ß. 

+  0.80 

-  0.8 

LI. 

+  0.15 

+  0.3 

6958 

R. 

-0.15 

-  8.3 

6403 

B 

-0.35 

-  0.6 

6444 

8. 

-0.21 

+  0.6 

6360 

B. 

0.00 

-  5.4 

6404 

B. 

-0.13 

-11.2 

6446 

B. 

+  0.07 

-11.1 

6361 

S. 

+  0.34 

+  0.4 

S. 

-0.44 

-  8.8 

6447 

s. 

-O.Ol 

■__  \ 

6366 

B. 

+  0.28 

-  6.7 

6405 

B. 

-0.31 

-  3.2 

R. 

-0.26 

— 

LI 

-0  33 

-  2.7 

LI 

-0.07 

—  0  5 

6448 

B. 

+  0.16 

+  6.2 

■ 

S. 

+  0.05 

-  0.4 

6407 

B. 

+  0.24 

+  1.3 

6449 

LI 

+  0.28 

+  6.3 

6368 

B. 

+  0.21 

-  4.2 

6408 

LI. 

+  0.33 

-  3.5 

6450 

B- 

-  0  09 

-  8.6 

LI 

+  0.62 

-  2.4 

S. 

-019 

-  3  5 

6451 

B. 

+  0.34 

-  2.7 

R. 

-0.45 

-  4.1 

R. 

-0.38 

-  5.1 

S. 

-0.07 

00 

6369 

LI. 

-0.08 

+  7.8 

6409 

B 

-0.57 

-  6.2 

6452 

B. 

+  0.20 

-  0.9 

6370 

S. 

-0.08 

-  0.4 

6412 

LI. 

-019 

+  5.6 

LI. 

+  0.01 

-  0.5 

6372 

B. 

+  0.10 

-  0.4 

S. 

-016 

-  3  1 

S. 

+  0.03 

-  1.7 

S. 

-0.33 

-  4.9 

6413 

LI 

-0.23 

-  3.2 

6454 

B. 

-0.32 

-  2.7 

6375 

R. 

-0.27 

-  5.3 

6416 

S. 

-0.21 

-  0  3 

6458 

B. 

-0.44 

-  0.7 

6377 

B. 

+  0.11 

-34.3 

6417 

B. 

-0.40 

-  2  8 

6459 

LI 

+  0.08 

-  3.8 

6381 

B. 

-0.43 

-12.1 

6420 

B. 

-0.38 

-13.7 

6461 

B. 

+  0.15 

-  1.4 

6384 

B. 

+  0.18 

-  3.2 

6423 

B. 

-0.08 

-  8.1 

- 

S. 

+  1.45 

-13.6 

6385 

B. 

+  010 

-  0.7 

6426 

B. 

+  3.01 

-2.4 

R. 

-  0.57 

-  2.1 

6386 

B 

+  0.13 

-  8.5 

LI. 

-0.02 

-  4.5 

6463 

S. 

-0.26 

-  5.5 

6387 

B. 

-0.20 

-13.0 

S. 

-0.07 

-  3.6 

6464 

B. 

-0.29 

-  7.3! 

LI. 

-0.15 

-  6.3 

6427 

B. 

-0.35 

+50.4 

LI 

-0.73 

-  3.0 

S. 

-0.07 

-   6.0 

6428 

B. 

-0.08 

-  1.3 

R. 

-0.28 

-  6.9 

B. 

-0.37 

-  7.3 

S. 

-0.17 

-  0.8 

6465 

LI. 

-0.29 

-  3.5 

6388 

R. 

-022 

-  2.8 

6431 

LI 

-0.03 

+  4.0 

6466 

B. 

-0.14 

-  2.7 

6389 

B. 

+  0.16 

-  6.8 

6433 

B. 

-0.45 

-  6.0 

6469 

B. 

-0.09 

-10.2 
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Differenz 

a 

Differenz 

c 

u 

Differenz 

o 

AR. 

Decl. 

o 

AR. 

Decl. 

P 

Ö 

^ 

o 

4) 

n 

AR. 

Decl. 

6469 

LI 

+  o!b4 

+  3.2 

6514 

B. 

+  021 

-  5.3 

6546 

B. 

-0.10 

-10.0 

R. 

-0.36 

-  6  7 

LI. 

-0.03 

-  0.6 

R 

+  0.15 

-  6.8 

6470 

B. 

-0.19 

-  7.9 

S. 

+  0.05 

0.0 

6549 

B. 

+  0.33 

-  «2 

6471 

B. 

+  0  20 

-  10 

R. 

-0.36 

-  2.8 

6550 

B. 

-0-20 

-  9.8 

6473 

B. 

-0.27 

-  7.2 

6515 

B. 

+  0.03 

-  7.5 

, 

R. 

-  0  56 

-  8.2 

S. 

-0.20 

-  3.3 

LI. 

-0  31 

+  24 

6551 

B. 

+  001 

-  2.9 

6475 

B. 

+  0.18 

-  3.3 

6516 

B. 

+  0.23 

-  2.6 

6552 

B. 

+  0.62 

-  05 

LI. 

-0.21 

+  5.0 

LI 

+  0.11 

+  4.7 

6553 

LI 

-0.28 

+  0,3 

S. 

-0.05 

-  1.4 

S. 

+  0.09 

0.0 

R. 

-0.14 

-  1.0 

R. 

-016 

-  5  ? 

6518 

B. 

-0.28 

-  95 

6557 

B. 

0.00 

-  8.9 

6479 

S. 

-0  05 

+  1.9 

R. 

-0.43 

-  7.8 

LI 

+  0.43 

+  4.1 

6483 

B. 

+  0  20 

-110 

6519 

S. 

-0.23 

-  4.4 

R. 

-0.38 

-  3.7 

6484 

B. 

-0.15 

-  3.9 

6524 

B. 

+  0.26 

+  0.1 

6558 

S. 

+  0.95 

+14.7 

LI 

-0.13 

+  3.5 

LI 

-0.18 

+  5.1 

6559 

Li. 

-O.ll 

+  4.0 

R. 

-0  36 

-  3.6 

6526 

B. 

+  0.06 

-113 

R. 

-0.27 

-  1.2 

6465 

B. 

+  0.16 

-  3.0 

R. 

-0.62 

-  1.3 

6564 

B. 

+  0.30 

-  1.9| 

R. 

-0.16 

-  3.4 

6528 

S. 

-0.10 

— 

6567 

B. 

+  0.17 

-  5,1 

6487 

LI 

-0.10 

+  4.5 

6530 

B. 

+  0.16 

-  1.8 

6569 

B. 

-0.25 

+  0.8 

6489 

R. 

-0.13 

-  2.0 

S. 

+  0.20 

+  0.1 

6570 

B. 

+  0.45 

-5.2' 

6493 

B. 

+  0  27 

-  4.9 

6535 

B. 

+  0.29 

+  7.6 

LI. 

-0.04 

+  3.3 

6496 

B. 

+  0.10 

-  2.0 

6537 

LI. 

-0.12 

+  2.8 

6571 

B. 

+  0.01 

-  3.3 

LI 

-038 

+  9.8 

S. 

-0.24 

+13,5 

6572 

B. 

-0.03 

-  7,4 

S. 

-0.40 

-  5.3 

6538 

s. 

-0  06 

+14,0 

6574 

LI 

-0.58 

+  1.0 

6497 

B. 

-14.70 

-  6.8 

6539 

LI. 

-0.21 

+  2.0 

6575 

LI. 

-0  04 

-  3.7 

6503 

LI 

+  0.40 

+  4.9 

6540 

B. 

+  0.43 

-  1.5 

R. 

-0.35 

-  5.6 ; 

S, 

-0.21 

-  0.6 

LI. 

+  0.20 

+  1.2 

6576 

B. 

+  0.32 

-  7.9: 

6506 

B. 

-0.07 

-  5.7 

R. 

-0.12 

+  0.5 

6577 

B. 

+  0.02 

-17.1 

S. 

-0.07 

-  4.6 

6542 

B. 

+  0.27 

+  0.5 

6578 

B 

-0.06 

-  4.9 

6509 

S. 

+  0.11 

0.0 

S. 

-0.04 

+  0.7 

6581 

B. 

-0.08 

-  1.4 

6510 

u. 

-0  22 

+  0.1 

6545 

B. 

-0.42 

-  2.4 

6582 

ß. 

+  0.07 

-  5.9  j 

6511 

B. 

-O.Ol 

-  5.6 

LI. 

+  0.34 

+  8.2 

LI. 

-0.25 

-  0.1  1 

• 
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Nummer 

1 

u 

1 

Xi 
o 
o 

Differenz 
AR.      Decl. 

Nummer 

xi 
o 
«s 

Differenz 
AR.      Decl. 

a 
a 

Xi. 

o 

Differenz     || 
AR.      Decl. 

6583 

s. 

-0.06     -  2.0 

6618 

B. 

+ o!io 

-10.1 

6661 

S. 

tt 
-016 

-  4.6 

6584 

B. 

4-0.06     -11.3 

R 

0.00 

-  7.8 

6662 

B. 

+  0.24 

-  2  3  i 

1 

LI. 

-0.36     -  0.5 

6621 

BT" 

+  0.15 

-  2.0 

LI. 

+  0.38 

+  2.8 

6586 

R. 

-0.76     -  6.9 

6622 

S. 

-0.27 

-  9.4 

6667 

S. 

-0.29 

+  3.6 

6587 

LI. 

+0.34  4-  6.6 

6625 

B. 

-0.03 

+  3.3 

6668 

LI. 

-0.37 

-  7  6 

S. 

-O.Ol      -  6.7 

6628 

B. 

+  0  20 

-   6.2 

R. 

-0.65 

-  4  7 

6588 

LI. 

+  0.04     -  2.2 

LI. 

-0.41 

-  5.1 

6(69 

B. 

-0.15 

+  1.3 

6d91 

R. 

-0.30     -  0.4 

6629 

B. 

-0.56 

-  6.2 

6670 

B 

+  0  41 

-  4.8 

6592 

B. 

+  0.16     -120 

S. 

-0.03 

-  4.0 

6673 

R. 

-0.26 

-  3.0 

6597     S. 

-0.39     -  48 

6632 

LI. 

+  0.10 

-  5.7 

6675 

B. 

-0  06 

-  3.1 

6598     B. 

1 

-0  13   +  5.6 

6633 

B. 

+  0.55 

-  8.5 

6676 

B. 

-0.26 

-  5.4 

6599 

R 

+  0.12     -  13 

6635 

1 

B. 

-0.54 

+  3.4 

S. 

+  0.04 

-  2.4 

LI 

+  0.26   +  5  1 

6636 

B. 

-1.00 

-  1.5 

6678 

B. 

-0.03 

+  1.7 

6601 

B. 

+  0  05     -  6.4 

LI 

+  0  07 

-  1.5 

LI. 

-0.12 

+  5.9 

LI 

+  0.05   +  0.7 

6639 

B. 

+  0.35 

+  4.1 

6679 

LI. 

-0.32 

-  5.6 

6603 

S. 

-0.03     -  0  3 

6640 

B. 

+  0.06 

+54  1 

R. 

-0.26 

-  7.0 

6605 

B. 

+  0.15     -  3.1 

LI 

-0.23 

+  2.9 

6680 

B. 

-0  86 

-14.1 

6606 

B. 

-  O.Ol     -  3.3 

6643 

B. 

+  0.06 

-  9.5 

6684 

B. 

-0.25 

-  8.7 

6607 

S. 

-0.13     -3.8 

S. 

-0.02 

-8.1 

LI. 

+  0.16 

0.0 

6608 

B. 

-0.10     -  15 

R. 

-011 

-  6  1 

S. 

-0.33 

-  4.9 

LI. 

-0  25     -  3.8 

6646 

B 

+  0  48 

-  0.3 

6686 

B. 

-0.66 

-12.8 

6613 

B. 

+  0.17     -  1.2 

6643 

R. 

-0.32 

-11.1 

6687 

B. 

+  0.10 

+  2.4 

LI. 

+  0.29   +  3.2 

6650 

B. 

-0.36 

-  2.7 

6688 

B. 

+  0.17 

-  3.3 

6615 

B. 

-0.16     -  86 

S. 

-  0.03 

-  0.1 

. 

S. 

-0.07 

-  0.8 

LI. 

-0.10     -  2.4 

6651 

B 

+  0  34 

-  3.9 

6690 

B. 

+  0.28 

-  3.9 

R. 

-  0  26     -  4  9 

LI 

-0.04 

-  4.4 

6692 

B. 

-0  30 

-  8.7 

6616 

B. 

+  0.07     -  1.6 

6653 

B. 

+  0.06 

+  1.0 

LI 

+  0.15 

+  4.5 

6617 

B. 

-0  08     -  1.5 

6654 

B. 

+  0.30 

-  1.1 

6694 

B. 

+  0.23 

-  3  9 

- 

U. 

+  0.25   +  2.4 

6658 

B. 

+  0.56 

-  1.1 

LI. 

^0.14 

-  0  5 

S. 

-0.0!  +  1.3 

S. 

-0.12 

-  49 

6695 

B. 

+  0.08 

-  2.3 

R.' 

-Ö.06  +  1.2 

6661 

B 

+0.13 

-  8.0 

6596 

B. 

-0.23 

-  3.1 

520 


& 

B 

s 

1 

Differenz 
AR.      Decl 

u 

B 

1 

Differenz 
AR.      Decl. 

s 
s 

s 

1 

Xi 

o 

Differenz 
AR.      Decl. 

6686 

LI. 

-0.14 

+  1.6 

6739 

B. 

+  0Ü3 

-  6.8 

6778 

LL 

-017 

-2  t, 3 

S. 

-0.31 

-  t.8 

6740 

B. 

-0  34 

-  1.0 

6779 

B. 

+  0.26 

-  6.3 

6699 

B. 

+  0.39 

-  2.6 

6741 

LI. 

-0  07 

-  3.0 

LI 

-0.27 

-  0  6 

6700 

B. 

-004 

+  32 

S. 

-0.32 

-  4.7 

6782 

S. 

-017 

+  1.6 

6704 

B 

+  0  06 

-.0  2 

6744 

B. 

+  0.17 

-  4.8 

6791 

s. 

-0.20 

-  7.4 

6706 

LI. 
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"  ^•^1 

7840 

B. 

+  0.29     -  4.5 

ft 

Li 

-0.23     -  1.0 

• 

LL 

-  0.63 . 

+  2.8 1 

LI. 

-0.11     -  0.2 

7883 

LI. 

+  0.13  +  1.6 

7934 

B. 

-0.09 

'12.91 

•  1 

S. 

-rO.18      -5.1 

7897 

B. 

+  0.39  +  6.3 

jr935 

B. 

-0.57 

+  2.3 1 

7843 

B. 

+  0.53     -  0.9 

•  _  1 

LI 

.  ^0.40  +  6.9 

* 

LL 

+  0.03 

+  b.ol 

LI. 

-0.06  +  0.7 

S. 

-0.16     -  4.1 

7637 

B. 

+  0.58 

+  0.3 

7846 

LI 

*  0.67     -  .5.8 

7899 

B.: 

+  0.17     -11.3 

7938 

B.. 

-3.72 

-  4.6 

7850 

B. 

+  0.18     -  2.4 

. 

LL 

-0.73     -  6.1 

» 

S." 

-0.15 

-  2.2 

7882 

LI 

-0.14     -8.2 

• 

s.. 

+  (}.14     -  8.3 

7940 

LL 

+  0.19 

-2.4 

S. 

^  0.41   +  6,3 

7900 

LI. 

-^0  46    -  4.8 

7941 

B. 

+  0.15 

-11.6 

78Q4 

S. 

+  0.01     -  2.5 

7903 

S. 

-q.34     -  9.1 

1 

LL 

-0.66 

-  6.1 

7869 

B. 

+0.54  +  0«9 

7904 

B. 

+  0.06     -11.5 

• 

s. 

-0.58 

-10.0 

7870 

B. 

-0.03     -  8.3 

1 

LI. 

-0.45     -  9.3 

7944 

S. 

-001 

-  2.6 

H. 

-  0.09     -  2.5 

» 

< 

S. 

+  0.54     -  5.4 

7949 

U. 

-9.49 

-  8.5 

• 

s. 

-0.25     -9.0 

7706 

B.. 

+  0.79+2.9 

7951 

9 

LL 

+  1.58 

-3.5 

7871 

B. 

+  0.09  +  6.4 

LL 

+  0.03  +  3.6 

7954 

B. 

-0.09 

-  4.4 

787? 

B. 

+  0.05     -  3.5 

- 

S. 

« 

-0.19     -  2.2 

7956 

B. 

+  033 

-2.« 

1 

S. 

.  -  0.32     -  1.8 

7908 

s. 

+  0.36     -  tJO 

7957 

• 

.S.' 

+  0.13 

-  6.2 

1 

j 

1 

$3» 


^^SMIi. 

» 

ä 

1 

Differenz 

»4 

9 

1 

Differenz 

ä 

T 

Differenz 

sS 

1 

AR. 

Decl. 

^ 

AR. 

Decl. 

^ 

1 

AR.      Deol. 

7969 

S. 

-Ö.16 

+  0.2 

7999 

LI. 

+  0^34 

+  1.8 

8042 

B. 

»r                ff 

-  0.11     -  0.0 

7960 

S. 

•0.10 

-  Ol 

8000 

S. 

-0.26 

+  1.5 

8046 

B. 

+  0.33.    -2.6 

7963 

B. 

-O.Ol 

-  7.2 

8001 

B. 

-0.11 

-  8.3 

LI. 

-0.38  +  3.0 

LI. 

-0.41 

-  0.7 

S. 

-0.67 

-  3.2 

8051 

B. 

-^0.90     -  3.9 

79(5 

B. 

+  0.42 

-2.3 

s. 

-0.17 

-5.8 

LL 

-  7.02  +  1.2 

Li 

-0.67 

-  9.5 

8002 

B. 

-0.08 

-  7.7 

8. 

- O.U     -  «6 

7966 

B. 

+  0.66 

-  1.4 

LI. 

-0.15 

-  4.6 

8055 

B. 

+  0.21     -  6.6 

LI. 

-O.Ol 

-  1.9 

8003 

B. 

+  0.56 

+  9.5 

8056 

B. 

+  0.37       — 

7970 

LI. 

-0.43 

0.0 

LI. 

-0.28 

+12.2 

LI. 

-0.23  +  1.5 

7972 

B. 

-0.06 

+  1.1 

8004 

LI. 

+  0.02 

+  5.4 

8061 

B. 

+  0.19     -  0.1 

7977 

LL 

+  0.21 

+  0.8 

8006 

S. 

-0.42 

-11.3 

LI 

-0.03  +16-0 

7978 

LI. 

-0.26 

+58.5 

8007 

B. 

+  0.11 

-  6.9 

S. 

-   0.10     -  4.« 

S. 

-0.57 

-  5.4 

LI. 

-0.52 

-6.0 

8064 

B. 

+  0.28    -  3.3 

7980 

S. 

-0.13 

-  1.3 

8008 

B. 

+  0.10 

-  1.8 

8065 

B. 

-  0.06     *-  9.4 

7981 

LI. 

+  079 

-  2.7 

8011 

B, 

+  0.50 

-  2.8 

8067 

8. 

-0.22     ^  3.2 

7983 

B. 

+  0.38 

-13.1 

8012 

S. 

-0.07 

-  1.6 

8071 

s. 

-0.30     -  9.3 

• 

LI. 

-0.13 

-  0.9 

8018 

B. 

+  0.28 

+  3.6 

8074 

s. 

-  0.07     -  6.9 

7985 

B. 

+  0.59 

-  0.7 

8019 

3. 

+  0.30 

-  5.0 

8076 

B. 

+  0.42     -  2.4 

LI 

+  0.61 

+  0.8 

8021 

S. 

-0.10 

-0.9 

LI. 

-  0.12  +  3.6 

7966 

a 

+  0.50 

+  2.3 

8022 

B. 

+  0.39 

-  8.8 

8001 

B. 

+  0.04     -7.9 

7988 

B. 

-0.40 

-  5.6 

LI. 

-0.86 

-  2.7 

LI 

-0.57     -2.1 

8. 

+  0.27 

-  2.8 

8023 

3. 

-0.22 

-  5.1 

8082 

LI 

+  1.01  +29.3 

7989 

B. 

+  0.56 

+  0.7 

8025 

s. 

-0.21 

+  3.9 

8083 

LI 

+  0.41   +  5.1 

LI. 

+  0.21  +  0.6 

8029 

B. 

-  0,76 

-  7.2 

8089 

S. 

+  0.05     -  3.9 

7990 

LI. 

+  0.20 

-  4.2 

8032 

B. 

-0.11 

-  2.2 

8090 

B. 

+  0.11     -  1.7 

S. 

-0.17 

-  1.3 

LI 

-0.21 

+14.3 

8096 

B. 

+  0  41  +2.0 

7995 

S. 

-0.77 

-5.2 

8034 

B. 

+  0.53 

+  8.9 

8100 

LI. 

+  0.57    -  1.0 

7996 

s. 

-0.11 

-  1.4 

S. 

+  0.05 

-  5.4 

8102 

B. 

+  0.63  +  0^ 

7998 

B. 

+  0.04 

•  5.0 

8036 

B. 

+  0.74 

+  0.6 

8105 

B. 

+  0.18     -  9.8 

LI 

-0.74 

-  0.3 

S. 

-0.07 

-  1.8 

a 

-  0.08     -  2.8 

7999 

B. 

+  a47  +  1.2 

8039 

B. 

+  0.74 

+  3.2 

8106 

a. 

-  0.02     -*  5.8 

•ton 

Iren 

1 

67                    * 

m 


& 


1 
I 

o 


Differenz 
AR.      Decl. 


8108 

LI. 

8109 

B. 

LI. 

S. 

8110 

S. 

8114 

LI. 

8116 

8121 
8124 
8126 
8(28 
8129 
134 

8135 
8137 
8140 
8142 
8144 
8145; 


M 

a 


I 
I 

o 


8146 
8147 
8148 


i 


8149 


8. 

R. 

B. 

LI 

S. 

B. 

LI. 

B. 

LI. 

B. 

LI. 

LI. 

B. 

S. 

LI 

B. 

B. 

LI 

S. 

B. 

B. 

B. 

LI 

S. 

B. 


-  0.37     -  5.9 
0.00     -  7.8 

•  0.39  +  2.4 
-0.09     -  5.4 

-  0.23     -  3.4 
-013  +  0.8 

-  0.27     -  3.5 
-0.27     -  5.1 

+  0.64  +  0.8 

-0.32  4-  2.6 

-0.14.    -  5.5 

+  0.26   +  2.1 

+  0.27  +  2.0 

+  0.10  +  0.6 

+  0.14+  5.4 

0.06     -  7.2 

-0.19  +  0.6 

-0.14  +  1.2 

-0.25     -  4.7 

-0.21   +  0.8 

-0.49  +  1.8 

-0.22  +10.2 

+  0.25     -  3.7 

-  0.31   +  3.6 

-AI*     -  16 
+  0.85  +  0.9 

0.00  -10.2 

-  0.22  -  8.7 

-  0.41  +  0.5 
-0.12  -  7.9 

+  0.65     -  3.6 


8149 
8150 


8151 
8152 
8155 
8157 
8158 
8163 
8164 

8172 
8176 

8179 


LI. 
B. 

LI 

S. 

B. 


Differenz 
AR.      Decl 


B 

a 


tt 


tt 


-  5.34  +  0.6 
0.00  -  7.8 

-  0.58  0.0 
-015  -  5.3 

+  0.11  -  1.9 


B.    +0.50  +  3.3 


S. 

B. 

LI 

B. 

LI 

S. 

LI 

B. 

LI 

B. 

LI 


+  0.01 
+  0.16 

-0.44 
+  2.03 
+  0.32 

-0.13 


-  2.1 

-  4.4 

-  7.9 

-  Ol 

-  0.7 

-  3.4 


8197 


8180 

B. 

LI 

S. 

8181 

B. 

LI 

8187 

B. 

LI 

■ 

S. 

8189 

B. 

S. 

6190 

LI 

3. 

8191 

B. 

8193 

LI 

-0.23  +  3.4 

+  0.04  -13.2 
-0.15     -12.4 

+  0.64  -0.7 
-0.23  -  1.8 
-  0.42  -  5.3 
-0.86  -  5.3 
-0.13     -  6.0 

+  0.55  +  1.3 

+  0.18  +  2.2 
-0.31  -7.2 
-0.80  -  5.6 
-0.17     -4.3 

+  0.11  -  4.1 
-0  3^  -  0.1 
-1.9Ö   +  5.5 

+  0.20  -  6.7 
-0.11     -  9.2 

+0.61     -20.2 


8199 
8201 
8202 

8203 
8206 
8208 

82f09 
8211 
8212 
8215 
8216 
8218 

8219 
8221 

8223 


8224 
8228 


8229 


8234 


u 

v 

I 

o 


Differenz 
AR.      Decl 


B. 

LI 

R. 

S. 

B. 

B. 

S. 

B. 

S. 

B. 

LI 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

LI 

S. 

B. 

LI 

B. 

LI 

3. 

S. 

B. 

LI 

S. 

B. 

LI 


tt 


t9 

-  0.4 


+  0.71 

+  0.29  +  4.5 

-O.ll  -  4.1 

-0.93  -  0.3 

+  0.15  -   8.6 

+  0.47  +  2.9 

-  0.32  0.0 

+  0.49  -  6.3 

-0.35  -     1.6 

-0.05  -  4.7 

-0.59  -  0  8 

+  0.21  -  0.5 

-0.10  -  0.6 

+10.28  -  4  0 

+  0.44  +  2.2 

+  0.28  ^^2.7 

+  0.07  -10.9 


-0.52 

-0.32 

+  0.38 

-0.37 

+  0.27 

+  0.04 

-0.03 

-;0.06 

-0.35 


-  4.2 

-  8.2 

-  9.5 

-  6.6 
-11.5 
-10.2 

-  0.9 

-  S,6 

-  5.6 


-0.36  +  1.8 

-0.25     -  3.0 

+  0  51     -  1.1 

+  0.05     -  0.1 


B;    +0.42     -  4.4 


&S1 


/ 


Nummer  1 

u 

1 

Differenz 

u 

1 

1 
1 

1      -              • 

Differenz 

1 

Differeni 

4 

& 

AK.      Decl. 

& 

AR. 

Decl. 

& 

1 

AR.      Decl. 

8234 

LI. 

-  0.36  +  0.5 

82(B2 

B, 

+  0.54 

-j  0.7 

8342 

R 

Im                ff 

+a49    -  1.6 

8235 

B. 

+  0.17     >  7.3 

8284 

B. 

+  0.11 

-  9.7 

8343 

B. 

+  0.23     -11.2 

■ 

LI. 

-  0.77     ^  5.8 

LI 

-0.40 

-  8.5 

834a 

LI. 

-jO.l«    -6.6 

8236 

^^ 

+  0.3!     -  2.5 

8291 

B. 

+  0.04 

-r  4.« 

a. 

-  0.33     -  9.1 

• 

LI. 

-0.53  +  1.0 

8292 

B. 

+  0.43 

-3,4 

8344 

LI 

-  0.57  +  i.6 

8241 

B. 

-0.40     '  3.4 

6293 

B. 

+  0.6« 

+  2.1 

8353 

B. 

+  0.47  -.  1« 

LI. 

,-l.Q6  +  0.1 

S. 

-0.26 

+  2.7 

' 

U. 

+  0.37  +  ^% 

8242 

S. 

.  -  0.30  +  0,4 

6295 

B. 

+  0.86 

-  5.1 

a. 

-0.17     -0.8 

82[44 

1 

B- 

+  0.57  +a6 

LL 

-0.11 

+  0.2 

8S63 

B. 

+  0.31     --8.3 

h\ 

-   0.19  +35  7 

^. 

+  0.86 

-  4.1 

LL 

-0.6t    -OJ 

8^49 

U 

-0.67     -  3.8 

8297 

s. 

-0.25 

-  0.4 

8366 

B. 

-  0.57  +  0.4 

8250 

B. 

+  0.11      -  9.4 

8900 

B. 

+  0.52 

-  a2 

6368 

B. 

+  0.37     -  5.6 

LI 

>  -0.93     -  4.9 

8301 

B. 

+  0.61 

+  4.8 

' 

LL 

+0.31     -^  4.5 

8253 

B. 

+  0.09     ^  S.6 

LI 

-0.32 

+10.4 

8)69 

1 

a. 

-  0.2i     ^  4.6 

LI 

-0.6«     -3.6 

8302 

B. 

-O.Ol 

-0.3 

6373 

B. 

+  0.31  +0.6 

8^58 

B. 

+  008     -8.4 

8306 

s. 

-0,1« 

-  4.9 

LL 

-0.30  +  4.6 

- 

H 

-0.45     -  5.9 

8307 

u 

-0.06 

-  3.5 

6374 

B. 

+  0.52  +4>.7 

s. 

•-0.25.    -4.9 

8308 

B. 

• 

+  0.6« 

-  2.1 

* 

LL 

-0.02  +  1.0 

8264 

B. 

+10.2«    -  0.2 

LI. 

+  0.26 

+  3.9 

•  • 

& 

-0.39     -  1.6 

1 

H 

-  0.03  +  3.5 

8313 

B. 

+  0.25 

•^  2.9 

8375 

LL 

-  0.62i  +  «.? 

s. 

.-0.21     -0.9' 

LI. 

-0.38 

+  4.6 

- '  i 

S. 

+  0.03  +  0.5 

6265 

a- 

-0.28     *10.1 

S. 

-0.7« 

-  2.4 

8377 

3. 

-0.17     -3.« 

8:)67 

a 

+  0:57     -  8.2^ 

8321 

s. 

-0.43 

+  0,8 

6381 

LL 

-  0.68  +  4.8 

SVO 

B. 

+  0.54  +  1.1 

8322 

s. 

.  -0.25 

+  0.7 

6382 

B. 

+  0.31    ^1.8 

< 

LI 

+  005  +  3.8 

8325 

B. 

+  0,55 

^  2.1 

8385 

B. 

+  0;23     -11.4 

8271. 

B. 

+  0.97  +  5.0 

8327 

S. 

-  0.42 

+  0.4 

6390 

B. 

+  0.47  +2.4 

8274 

B. 

+  0.3*    -  e.9| 

8329 

B. 

+  0.40 

+  2.5 

6391 

B. 

+  0.34     -  4.5 

LI 

+  0.06     -2.1' 

LL 

+  0.50 

-  0.5 

LL 

+  0.02  +  3.0 

8277 

B. 

+  0.44     -  2.8 

8335 

B. 

+  0.06 

-  4.3 

6292 

B. 

+  0.48  +0.3 

1 

LL 

+  0.31   +2.8 

8336 

8. 

+  0,01 

-  2.7 

LL 

-0.28  +  1.2 

•8278 

Sk. 

-0.42     -  5.4 

8341 

LI 

-0.4a 

+  5.2 

S.' 

-  0.08    -  0.9 

1 

t 

I7* 

532 


Nummer  1 

1 

i 

Differen« 
AB.     Deel. 

§ 
1 

T 

i 

Diffe 
AR. 

+o!37 

rens 
Ded. 

u 

1 

T 

1 

Differenz 
AR.      Deel. 

ei98 

B. 

9t 

+8.13 

99 

-0.5 

8454 

B. 

99 

-  15 

8514 

B. 

99                n 

-  0.03  +  0.1 

U 

-0.12 

+  2.6 

8459 

8. 

-0.06 

+  1.0 

8515 

B. 

+  0.29    -3.6 

S401 

R 

+  O.ÖI^ 

-  1.1 

8482 

B. 

+  0.77 

-  1.3 

8515 

LI. 

-  0.04  +  1.7 

• 

9 

LI 

-0.12 

+  8.6 

8464 

B. 

-0.04 

-  0.4 

8. 

-0.31     -4.9 

M09 

3. 

-0.40 

+  0.4 

LI. 

+  0.29 

-  3.2 

8519 

B. 

+  0.53    -0.9 

8404 

B. 

+  0.3S 

+  2.2 

8469 

B. 

-1.70 

-11.0 

852« 

B. 

+  0.32    -3.6 

%m% 

8. 

-0.08 

-  2.6 

LL 

-0.11 

-  6.4 

LI 

+  0.52        0.0 

8418 

8/ 

-0.12 

-  0.8 

8472 

LI 

-0.51 

-  1.9 

8. 

-2.16      - 

8488 

B. 

-0.04 

-8.6 

8475 

B. 

+  0,42 

-12.0 

8530 

B. 

+  0.52     -  i.5 

8481 

B. 

-0.21 

-10.0 

LI. 

+0.11 

-  2.8 

LL 

+  0.44  +  5.5 

8483 

B. 

-0.58 

-0.7 

S. 

+  0.13 

-  9.9 

8. 

-0.45    -4.2 

8. 

-0.18 

-  3.5 

8477 

B. 

+  0.59 

-  15 

8532 

B. 

+  0.26    -  3.6 

8431 

B. 

+  0.39 

-  0.6 

LL 

+  0.40 

-  2.« 

LL 

-0.21  +5.4 

843a 

LL 

+  1.04 

+  8.2 

8478 

3. 

-0.09 

-  1.0 

8536 

8. 

-0.33     -3.3 

8483 

B. 

-0.17 

-46 

8479 

B. 

+  0.20 

+  1.5 

8537 

B. 

+  0.38  +O.5J 

843«^ 

U 

+  0.07 

-  3.9 

8484 

B. 

+  0.18 

-  2,8 

LL 

+  0.09  +3.2 

84A& 

B. 

^0.47 

-  8.5 

LI: 

-0.3« 

+  8.7 

8542 

8. 

-0.17  +0.6 

1      , 

LI. 

-0.91 

-  1.0 

8485 

B. 

+0.12 

-10.7 

8547 

B. 

+  0.75    -3.4 

1 

S. 
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il 


4 

pq 


Differenz 
AR.      Decl. 


u 

4} 

o 

■*« 

a 

•g 

a 

d 

o 

5Z5 

Differenz 
AR.      Decl. 


9369 


9370 

9372 
9373 


9374 


9375 


9376 


^377 


B. 

LI. 

S. 

R. 

B. 

S. 

B. 

B. 

LI 

S. 

R. 

B. 

LI. 

B. 

R. 

B. 

R. 

R. 


tf  99 

-0  22  -  6.1 
-0.04  -  1.4 
-  0.42  -  4.8 
-0.10     -  5.5 

4-0.14  +  3.8 
-0.15  +  48 

+  0.14  -  3.4 
-0.38  -  7.5 
-0.27  +  1.9 

4-0.05  -  4  2 
-0.28     -  1.9 

+  0.05  +  5.3 
-0.21   +  7.0 

+  0.41  -  3.8 
-0.14     -3.2 

+  0.15  +  7.1 
-1.14       — 
-  0.38       — 


9378 
9381 

9382 

9383 


I 


9384 

9386 
9393 

9394 
9395 

939S 


B. 

LI 

B. 

LI 

B. 

B. 

LI. 

S. 

B. 

LI. 

S. 

B. 

R. 

B. 

S. 

R. 

B. 

LI. 


o!bo 


-  4.1 


-0.14  -  02 

-0.09  -2.3 

-0,17  +  3.1 

-0.34  -  4.4 

+  0.17  +  0.3 

-0.37  +  1.1 

-0.15  -  2.8 

+  0.22  -18.4 

-0.27  -  6.9 

+  0.10  -8.4 

+  0.31  +  1.6 

-0.02  -  1.9 

+  0.33  -10.1 

-0.29  -  6.5 

-0.41  -  5.0 

+  0.15  +  1.5 

+  0.45  -  3.0 


9398 


9399 
9400 
9402 


I 


9403 
9404 
9406 


B. 

LI. 

R. 

B. 

S. 

B. 

LI. 

S. 

R. 


99  99 

-0.25  -0.5 

-  0.40  +  8.8 

-0.37  0.0 

+  0.09  +  0.4 


9407 
9409 
9412 


-0.29 
+  0.07 
-0.41 
+  005 
-  0.06 
B.  1  +  0.12 
B. 
B. 


-  1.7 

-  3.2 

-  03 

-  3.5 

-  2.6 

-  3.2 


LI. 

S. 

R. 

B. 

LI 


-  0.33  ^. 

-0  02  +  2.8 

-0.71  +  5  2 

-0.30  +  1.4 

-0.43  -  6.2 

-0.46  -  4.2 

+  0.12  +  8.4 


üfachtragr  zu  den  Ter^leiehimgen  mit  8cbjellemp^«r  Terzelehniss. 


9 
399 
472 
480 
515 
521 
541 
708 
770 
797 
980 


S. 
S. 
S. 
S. 
S. 

s. 
s. 

s. 
s. 
s. 
s. 


-0.16  +  4.2 

+  0.41  -19.8 

-0.30  -  2.9 

+  0.34  -  9.7 

+  0.08  +  1.0 

+  0.02  -  1.5 

-0.19  -  1.1 

-0.10  -  1.9 

+  0.28  +  1.0 

-  0.02  0.0 

-0.08  -22 


1198 

S. 

1438 

S. 

2468 

S. 

3628 

S. 

379V 

S. 

3985 

S. 

4045 

S. 

4112 

s. 

4311 

s. 

4433 

s. 

4476 

s. 

-0.06  -2.7 

-0.31  -  1.7 

-0.06  +  1.3 

+  0.08  -  1.7 

-0.42  -  1.4 

-0.25  +  1.4 

+  0.02  -  1.9 

-  0.21  -  4.9 

-0.09  +  1.2 

+  0.10  -  1.7 

-0.37  -2.6 


4634 

S. 

4704 

S. 

4749 

s. 

4821 

s. 

5062 

s. 

5378 

s. 

5501 

s. 

5858 

s. 

5861 

s. 

5889 

s. 

5961 

s. 

rzelehni 

68. 

-0.10 

-'  2.8 

-0.05 

-  9  6 

-0.12 

-  1.2 

-0.20 

-  5.4 

-0:28 

0.0 

0.00 

-  2.8 

-0.80 

+  i3 

-0  32 

+  10 

+  0.54 

-  9.8 

-0.09 

-  1.2 

-0.06 

— 

Bemerkniigen«     Die  Positionen,   welche  in  den  versdiiedenen  bei    der 
Torhergebenden  ZuBammenstellang  benützten  Stern -Yerzeiebnisaen  Toikommeo» 
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sind  das  Mittel  aus  allen  Beobachtungen  desselben  Sterns:  nur  in  Scbjellerupi 
Terzeidinisse  ist  jede  einzelne  Beobachtung^  eigens  angeführt,  was  Tom  An- 
fange nicht  beachtet  wurde  und  Veranlassung  gegeben  hat,  dass  bei  mehreren 
Sternen  nur  die  erste  Beobachtung  zur  Vergleichung  genommen  worden  ist. 
Die  hieher  gehörigen  Sterne  und  die  verbesserten  VergleichuDgen  finden  sich 
in  dem  auf  der  vorigen  Seite  beigefügten  Nachtrage. 

Die  Differenzen  der  verschiedenen  Sternkataloge  sind  grösstentheils  zufälli- 
gen Beobachiungsfehlern  zuzuschreiben,  doch  kommen  auch  viele  vor,  die  in  der 
eigenen  Bewegung  der  Sterne,  und  sehr  viele,  welche  in  Schreib-  oder 
Druckfehlern  ihren  Grund  haben;  auch  mögen  einige  daher  rühren,  dass  die 
▼erglichenen  Sterne  nicht  identisch  sind.  Zu  den  Sternen,  bei  welchen  die 
Differenzen  der  eigenen  Bewegung  zuzuschreiben  sind,  gehören  die  Nummern 
il&7,  3562,  4829,  5371,  5610,  5961,  5962,  9318.  Bei  diesen  Sternen  war  die 
«igene  Bewegung  schon  bekannt;  ein  weiteres  Verzeichniss  von  Sternen,  welche 
!n  gleicher  Beziehung  näher  zu  untersuchen  wären,  die  aber  bisher  unberücksichtigt 
geblieben  sind,  findet  man  auf  der  folgenden  Seite,  jedoch  sind  darin  nur  die 
bemerkenswertheren  Fälle  zusammengestellt,  und  es  dürften  noch  viele  Sterne, 
wie  s.  B.  Nr.  723,   6115,   6946,  7028,  7267,   9096,  9284,   9309   u.  a.  hinzn- 

xufftgen  sein.    - 

Was  Schreib-  und  Druckfiehler  betrifft,  so  können  bei  Vergleichung  verschie- 
denar  Sternkataloge  nur  gewisse  Kategorien  und  zwar  hauptsächlich  Fehler 
▼on  eiher  oder  mehreren  Minuten  in  AR.  und  Decl.,  dann  Fehler  von  einer  oder 
mehreren  Zeitsecunden  in  AR.  und  Fehler  von  Zehnern  von  Haumsecunden 
in  Decl.  in  Betracht  kommen.  Die  Differenzen  in  den  Secundeü  sind  aus  der 
torheij^ehenden  ZuaammensteUuag  ersichtlich;  bezüglich  der  Differenzen  in  den 
Hinnten  ist  aber  nichts  bemerkt,  und  es  sollen  hier  nachträglich  die  betreffenden 
Sterne  angegeben  werden. 

Bei  Nr.  6553,  6819,  6945,  9312,  3658  sind  Lalande's  Declinationen  um 

1,  2,  2,  5,  8  Minuten  zu  ändern,  und  bei  Nr.  4805,  8472,  5229  kommen  Diffe- 
renzen von  1,  5,  50  Minuten  vor,  ohne  dass  sich  entscheiden  Hesse,  welche 
Position  die  richtige  sei,  oder  ob  die  Positionen  nicht  vielleicht  verschiedenen 
Sternen  angehören. 

Fehler  von  1  Minute  in  AR.  kommen  in  BesseVs  Verzeichniss  (Weisse)  vor, 
bei  Nr.  159, 160, 161, 162, 163, 5833  und  vielleicht  bei  Nr.  5829 ;  Fehlervon  1  Minute 
inPecl.  bdNr.  320,  861,  867,  1473,  1480,  4433,  4782,  5371,  7017;  Fehler  von  2, 

2,  3,  3;  3,  4  Minuten  bei  Nr.  «76,  7086,  3257,  5967, 6906,  4941 ;  Fehler  von  10  Mi- 
naten  bei  3664,  4406:  Fehler  von  30  Minuten  bei  3178,  3989,  6903;  bei  1210, 
1453,  4415,  4677,  5440,  wo  1  Minute  Differenz,  bei  53,  4578,  89,  5088,  US, 
6275,  wo  Differenzen  von  2,  3,  10,  10,  19  und  22  Minuten  sich  herausstellen, 
müssen  behufs  einer  Entscheidung  erst  weitere  Anhaltspunkte  gesucht  werden. 
Die  Sterne  Nr.  3178,  5027,  5782,  5069  sind  nur  mittelst  Correctionen  von 
3^  und  40  Minuten  1  nnd  2  Qtaden  mit  den  BessePschen  Positionen  ver- 
gleidbbitf  2u  machen. 


^3 

Differenzen  von  1  Minute  in  Decl.  kommen  zwischen  Schjeller^p  und  dem 
neuen  Sternverzeichniase  vor  bei  Nr.  50,  492,  148Q,  ;2548,  6361,  641$,  8021,  wo 
der  Fehler  in  Schjellerups  Katalog  liegt;  dann  Differenzen  von  2,  2,  3  und 
4  Minuten  bei  Nr.  2071,  3897,  8072,  8155,  wo  rorläufig  nicht  mi|  Sicherheit 
entschieden  werden  kann,  wem  der  Fehler  zuzuschreiben  ist,  oder  pb  die  ver- 
glichenen 8terne  identisch  sind.  Auch  sonst  mögen  Fälle,  wo  nichi  identische 
Sterne  verglichen  worden  sind,  mehrfach  vorkommen;  insbesondere  hat  man  in 
dieser  Beziehung  sein  Augenmerk  auf  diejenigen  Sterne  zu  richten,  deren  AR. 
und  Declination  gleichzeitig  beträchtliche  Abweichungen  zeigen  i  wie  z.  B. 
Nr.  4780. 


Steme,   bei  denen  eine  merkliche  eigene  Bewegung 

zu  vermuthen  ist. 


Differenz  mit  Bessel. 

Differenz  mit  Lalande.  1 

Nr. 

AR. 

Decl. 

AR. 

Decl. 

85 

-  0.54 

-  8.9 

-  0.95 

-  6.? 

105 

-  0.50 

-  5.1 

-   1.11 

"  *-8 

113 

-  1.02 

-   6.8 

-  2.65 

-  9.§ 

120 

-  0.38 

-  3.6 

-  0.63 

+  1-3 

143 

-  0.39 

-  5.5 

-  0.68 

-  1.7 

150 

-  0.47 

-  6.9 

-  0.70 

-  1.7 

175 

-  0.39 

-  9.5 

-  0.75 

-  1.5 

390 

*  0.54 

+  2.7 

-  1.32 

+  7.6 

463 

-  0.49 

0.0 

-  0.86 

+  1.1 

502 

-  0.34 

-  2.9 

-  0.70 

-  1.3 

1381 

-  0.32 

-  Ol 

-  l.()5 

+  0.1 

1417 

-  0.33 

-  3.4 

-  Q.e2 

-  5.4 

2150 

-  0.20 

+  2.4 

-  1.02 

+  4.4 

2199 

-  0.15 

-  3.7 

4-  116 

-  9.7 

2595 

-  0  61 

4-  Ol 

-  0.75 

+  1.3 

3281 

+  0.47 

-   1.1 

+  0.89 

+  7.6 

3282 

+  0.48 

+  0.« 

+  0.85 

+  7.4 

3475 

-  1.14 

+   7.5 

-  2.84 

+  16.2 
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mm 


Differenz  mit  Bessel. 


Nr. 


AR. 


3788 
3810 
3892 
4038 
4124 
4127 
5256 
5268 
5466 
5719 
6326 
6949 
7158 
8187 
8241 
8445 
8688 
8692 
8844 
9042 
9087 
9096 
9102 
9151 
9284 


+  0.37 

+  1.16 

4-  0.81 

+  0.19 

+  0  09 

+  0.14 

+  0.06 

+  0.16 

-  0.15 

-  0.21 
+  0.23 
+  0.38 

-  1.06 

-  0.31 

-  0.40 

-  0.47 

-  0.34 

-  0.23 

-  0.29 

-  0,45 
+  0.44 

-  0.59 

-  0.45 

-  0.71 
+  0.33 


Decl. 


+  06 

-  6.5 

-  5.8 

-  7.4 
+  5.1 
+  9.8 
+  12.1 

-  7.6 
+  13.7 
+  4.0 

-  6.8 
+  9.1 

-  5.0 

-  7.2 

-  3.4 

-  5.5 

-  6.1 

-  4.6 

-  8.1 

-  5.0 

-  1.2 

-  e.6 

+  2.8 

-  3.9 
+  6.4 


Differenz  mit  Lalande. 


AR. 


+  0.88 

+  2.06 

+  1.03 

+  0.42 

-  0.55 

-  0.53 
+  0.41 
+  0.45 

-  0.49 

-  0.60 
+  0.10 
+  0.14 

-  1.73 

-  0.80 

-  1.06 

-  0.91 

-  1.17 

-  1.06 

-  0.79 

-  1.02 
+  0.73 

-  1.21 

-  0.88 

-  0.93 
+  0.63 


Decl. 


+  11.2 

-  1.2 

-  1.3 
+  5.2 
+  15.8 
+16.3 
+28.4 

-10.8 
+  19.4 
+  9.0 

-11.4 
+  20.5 
+  0.3 

-  5.6 
+  Ol 

-  1.0 

-  8.6 

-  3.1 

-  2.5 
+  4.8 

-  4.6 

-  3.5 
+  4.1 
+  2.2 
+  9.7 
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Bednctions- Elemente  der  Aequatorial- Zonen 

von  1840  bis  1863. 

A)  Faden  -  Bistanzen. 

In  der  ersten  Periode  bestand  das  Fadennetz  aus  5  einfachen  F&den,  m  der 
zweiten  Periode,  aus  5  Systemen  zu  je  5  Fäden,  in  der  dritten  Periode  autf 
4  Seitensystemen  zu  3  und  einem  Mittelsystem  zu  6  Fäden. 

I.  Periode  von  1840  bis  1849. 

Decl.  I.  IL  ni.  IV.  T. 

0^  .  .  +  28.967  .  .  .  +  14.316  .  .  .  +  0.228  ...  -  14.508  ...  -  29.003 

1  28.972                 14.319                 0.228  14.510  29.008 

2  28985                 14.325                 0.228  14.517  29.021 

3  29.007                 14.336                 0.228  14.528  29i)43 

II.  Periode  von  1850  bis  1862.  " 

0°   .  ,  +  36.384  .  .  .  +  17.671  ,  .  .    -  a.036  ...  -  17.632  ...  -  36.388 

1  .  36.390  17.674  0.036  17.635  36.394 

2  36.406  17.682  0.036  17.643  36.410  . 

3  36.434  17.695  0.036         '     17.656  36:438 

III.  Periode  n^ch  1863. 

0»  .  .  -f  47.781  .  .  .  +  25.002 0.000  ...  -  25.081  ...  -  47.882 

1  47.789  25.006                jO.OUO  25.085  47.889 

2  47.810  25.017                 0.000  .    25.096  47.910 

3  47.848  25.036                 0000  25.116  47^948 

Von  1840  — 1849  befand  sieb  vor  und  nach  dem  Mittelfaden  (III)  eip 
HüiMaden :  die  Distanzen  waren  wie  folgt : 

Decl.        1.  Hülfsfaden        2.  Hülfsfaden. 


0°  ....   4^  3.793 -  3.651 

1  '3.794  '    '  3.652 

2  3.795  3.653 

3  3.798  3.656 
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B)  TheilangäfeUer  des  alten  Zonenbogens. 


Theil- 
ilrich 

Correction 

Theil- 
strich 

Correction 

Theil- 
itrich 

Correction 

Theil- 
strich 

Correction 

« 

+  0,8 

24 

-0,5 

49 

-  0,5 

74 

+  M 

0 

-  1.1 

25 

+  0,1 

50 

-  1.1 

75 

+  0,4 

1 

+  0,7 

26 

+  0,5 

51 

-  0,9 

76 

+  0,6 

2 

-  0,5 

27 

-  0,8 

52 

-  0,6 

77 

+  1,2 

3 

+  0,3 

28 

0,0 

53 

-1.5 

78 

+  0,4 

4 

+  1.0 

29 

+  0,4 

54 

-  0,8 

79 

+  0,5 

5 

+  0,5 

30 

-0,2 

55 

-  1.6 

80 

+  1,0 

6 

+  0,2 

31 

-0,1 

56 

-  1,9 

81 

+  M 

7 

-0,1 

32 

-0,1 

57 

-  0,3 

82 

+  0,6 

8 

-0,2 

33 

-0,4 

58 

-  0,9 

83 

+  0,9 

9 

+  0,5 

34 

0.0 

59 

-  0,8 

84 

+  0,1 

10 

-0,9 

35 

+  0,1 

60 

+  0,7 

85 

+  0,6 

11 

-  0,6 

36 

-0,2 

61 

-0,4 

86 

+  0,6 

12 

-  0,3 

37 

-0,2 

62 

+  0,4 

87 

-0,1 

13 

-  14 

38 

-  0,5 

63 

+  0,8 

'  88 

+  M 

14 

-  1.0 

39 

-  0,6 

64 

-  0,3 

89 

0,0 

15 

+  0,2 

40 

-0,1 

65 

+  0,8 

90 

0,0 

16 

-  0,5 

41 

-  1.1 

66 

+  0,3 

91 

+  M 

17 

+  0,1 

42 

-  0,9 

67 

+  0,2 

92 

+  1.2 

18 

-0,2 

43 

-0,1 

68 

+  0,7 

93 

+  1,6 

19 

-  0,8 

44 

-  1.1 

69 

+  0,4 

94 

+  3,0 

20 

+  0,1 

45 

-  0,9 

70 

+  0,1 

95 

+  2,3 

21 

+  0,2 

46 

-  0,3 

71 

+  1.0 

22 

0,0 

47 

-  0,5 

72 

+  0,3 

23 

+  0,4 

48 

-  0,5 

73 

+  0,1 
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C)  Theilungsfeliler  des  nenen  Zonenbogens. 


Theil- 
strich 

Correction 

Theil- 
strich 

Correction 

Theil- 
strich 

Correction 

Theil- 
strich 

Correction 

0 

0,0 

30 

+  0,9 

60 

+  0,1 

90 

+  0,2 

1 

+  0,1 

31 

+  1.0 

61 

+  0,2 

91 

-  0,3 

2 

+  0,5 

32 

+  0,7 

62 

+  0,8 

92 

+  0,1 

3 

+  0,1 

33 

+  1,2 

63 

+  0,2 

93 

+  0,2 

4 

+  0,3 

34 

+  1,0 

64 

+  0,6 

94 

-  0,5 

5 

+  0,3 

35 

+  0,9 

65 

.  +0,7 

95 

+  0,3 

6 

+  0,3 

36 

+  IrS 

66 

+  0,4 

96 

+  0,2 

7 

+  0,4 

37 

+  0,9 

67 

+  1,1 

97 

-0,1 

8 

+  0,5 

38 

+  M 

68 

+  0,7 

98 

+  0,2 

9 

-  Ol 

39 

+  1,3 

69 

+  0,7 

99 

+  0,3 

10 

+  0,3 

40 

+  0,6 

70 

+  1,1 

100 

0,0 

11 

+  0,4 

41 

+  1,1 

71 

+  0,8 

101 

+  0,6 

12 

+  0,2 

42 

+  1,1 

72 

+  0,8 

102 

+  0,4 

13 

+  0,5 

43 

+  1,0 

73 

+  0,8 

103 

+  0,1 

14 

+  0,6 

44 

+  1.2 

74 

+  0,2 

104 

+  0,7 

15 

0,0 

45 

+  1,2 

75 

+  0,4 

105 

0,0 

16 

+  0,4 

46 

+  1,0 

76 

-0,1 

106 

+  0,1 

17 

+  0,3 

47 

+  0,9 

77 

-0,7 

107 

+  0,1 

18 

+  0,3 

48 

+  0,9 

78 

0,0 

108 

-  0,2 

19 

+  0,5 

49 

+  0,4 

79 

+  0,4 

109 

+  0,2 

20 

+  0,3 

50 

+  0,8 

80 

-0,1 

HO 

+  0,6 

21 

+  0,4 

51 

+  0,7 

81 

-  0,2 

111 

-0,1 

22 

+  0,7 

52 

+  0,5 

82 

+  0,2 

112 

+  0,3 

23 

+  0,6 

53 

+  1,0 

83 

-  0,2 

113 

+  0,3 

24 

+  1,0 

54 

+  0,4 

84 

+  0,1 

114 

0,0 

25 

+  0,» 

55 

+  0,2 

85 

-  0,5 

115 

+  0,3 

26 

+  0,4 

56 

+  1.0 

86 

-  0,3 

116 

+  0,9 

27 

+  1,0 

57 

+  0,4 

87 

+  0,2 

117 

+  0^ 

28 

+  0,8 

58 

+  0,6 

88 

+  0,3 

118 

+  1,6 

29 

+  0,2 

59 

+  0,8 

89 

-  0,6 

119 

+  1,0 
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Tbeil- 
strich 


Gorraetion 


120 
121 
122 


n 
0,0 


+  1,4 
+  0,6 


Theil- 
Btrich 


123 
124 
125 


Correction 


Theil- 
Btrich 


Conectlon 


Theil- 
strlch 


Correction 


+  0,3 
+  1,3 
+  0,4 


126 
127 
128 


+  0,4 
+  0,9 
+  0,3 


129 
130 


+  0,7 
+  1,4 


D)  Terieichniss  der  Aequatorial- Zonen  yon  1840  bis  1863  nebst 

Bednetion  auf  den  Anfang  des  Jahres  filr  den  Anfang  einer  jeden 

Zone  nnd  Angabe  der  noch  anzubringenden  Correctionen. 


Kummern  1 
der  Zonen  | 

Jabr  und  Tag 

11 

CQ 

.o  d 
<j  a 

Reduction  auf  den  Anfang  des 
Jabres  für  Anfang  der  Zone 

Anfang        AR.       |  Declination 

-  Correction  nocb 
anzubringen 

AK.     1  Declin. 

— , — . }     ..       -1 

33 

1840.  Aug.  21. 

Jahre 
-9.36 

h     , 
18    0 

+  7a28 

O     t      n 

-  3  22     5.8 

ff 
0.00 

-04 

34 

22. 

9.36 

19    0 

+  37.16 

--  3  22  15.7 

^0,05 

+  0.4 

35 

24. 

9.36 

20  20 

-  26.18 

-  3  22  21.3 

-O.Ol 

+  0.5 

36 

27. 

9.35 

18  40 

+  43.14 

-  3  22  18.5 

+  0.03 

0.0 

37 

30. 

9.34 

20  40 

+106.19 

-  3  22  24.8 

+  0.02 

+  0.3  1 

38 

31. 

9.34 

19  20 

+125.90 

-  3  22  21.0 

-0.02 

0.0 

39 

Sept.   1. 

9.33 

19    0 

+  24.27 

-  3  «2     4.7 

+  0.01 

-0.4 
+  0.4 

40 

2. 

9.33 

19  20 

+  27,13 

-  2  52  14.4 

+  0.08 

41 

21. 

9.28 

19  20 

+  18.51 

-  2  52  21.2 

-0.03 

0.0 

42 

22. 

9.28 

19  40 

+  21.10 

-^  2  32  22.4 

+  0.04 

-Ol 

43 

Oct.     1. 

9.25 

21    0 

+  55.11 

-  2  53  21.7 

+  0.04 

+  0.2 

44 

7 

■ 

9.23 

45 

13. 

9.22 

20  40 

+  12.69 

-  3     7  37.5 

+  0.06 

+  0.3 

46 

14. 

9.22 

20    0 

+  15.59 

-  2  22  33.5 

+  0.02 

0.0 

47 

27. 

9.18 

21     0 

+  48.58 

-  2  52  38.3 

+  0.09 

-0.4 

4« 

30. 

9.17 

23    0 

+  5Ö.76 

-  2    23  0.5 

+  0.03 

-0.4 

49 

Nov.    7. 

9.14 

22  40 

+  19.99 

--  2  22  40.5 

+  0.01 

+  0.1 

- 

50 

11. 

9.14 

21     0 

+  31.21 

-  2  22  34.8 

-0.05 

+  0.3 

51 

18. 

9.12 

21  20 

+  60.07  1 

-  2  22  35.5 

0.00 

1    ^^ 

21- 

9.11 

22  40 

-    1.78. 

-  2  22  49.3 

-  0.05 
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Zonen 
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Jahres  für  Anfang  der  Zone 

Gorrection  sobh 
anzubringen 
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«z**« 

^f 

Anfang 

AR. 

Declination 

AR.    1  Declin. 

53 

1840.  Nov.  25. 

Jahre 
-9.10 

22     0 

+    9!25 

0    »     ft 
-  2  22  46.2 

ff 
-0.08 

-0.3 

54 

26. 

9.10 

22  20 

+  12.11 

-  2  22  48.0 

4-0.01 

0.0 

55 

27. 

9.09 

22    0 

+  15.07 

-  2  22  38.1 

-0.09 

-0.2 

56 

28. 

9.09 

23  20 

+  17.56 

-  2  22  46.7 

-0.05 

0.0 

57 

29. 

9.09 

22  40 

+  20.92 

-  1  52  40.7 

-  0.04 

-0.3 

58 

29. 

9.09 

21  20 

+  21.47 

-  i  52  48.9 

000 

4-0.4 

59 

Dec.     4. 

9.08 

23  20 

4-  35.36 

-  1  52  48.9 

+  0.02 

0  0 

60 

5. 

9.07 

22  20 

+  38.80 

-  i  52  42.6 

0.00 

40.4 

61 

6. 

9.07 

23  20 

+  41.10 

-  1  52  50.8 

-0.04 

+  4).3 

62 

19. 

9.03 

23  40 

+  18.98 

-  1  52  50.1 

63 

1841.  Jan.    15. 

8.96 

1  40 

4.  56.32 

-  2  22  18.8 

40.09 

40.5 

64 

16. 

8.96 

2     0 

+  60.00 

-  2  22  22.0 

65 

19. 

8.95 

3  40 

+  10.92 

-  2  22  29.5 

• 

67 

Febr.  15. 

8.87 

4    0 

+  49.24 

-  1  52  30.3 

-0.05 

-0.3 

68 

16. 

8.87 

4  20 

+  52.82 

-  1  52  33.7 

-0.2 

69 

20. 

8.86 

5    0 

+    2.94 

-  1  52  26.7 

-0.02 

70 

21. 

8.86 

5  20 

+    4.74 

-  1  52  23.0 

-  0.07 

-04 

71 

M&rz   5. 

8.82 

6  20 

+  22.51 

-  1  52  22.8 

-O.Ol 

4-  0.5 

72 

8. 

8.82 

8  40 

4-  27.27 

-  1  52  17.3 

- 

-0.1 

73 

10. 

8.81 

6  20 

4-  29.92 

-  1  52  27.7 

-0.02 

- 

74 

11. 

8.81 

6  40 

4-  37.67 

-  1  22  14.7 

0.00 

-0.3 

75 

12. 

8.80 

7    0 

4-  34.10 

-  1  22  10.9 

0.00 

-0.1 

76 

IS- 

8.80 

7    0 

+  34.93 

-  1  22  13.6 

-0.03 

4-0.2 

77 

IS 

8.80 

7    0 

4-  31.45 

-  1  22  18.4 

40.04 

4-1.4^ 

78 

17. 

8.79 

7    0 

+  30.81 

-  1  22  13.4 

-0.08 

0.0 

79 

18. 

8.79 

7    0 

+  30.13 

-  1  22     6.5 

-0.02 

4-0.3 

80 

19. 

8.78 

9    0 

+  39.06 

-  1  22  21.5 

-O.Ol 

-0.8: 

81 

20. 

8.78 

7  20 

4-  28.74 

-  1  22  29.0 

-0.03 

4-0.6 

82 

25. 

8.77 

8     0 

4-  25.92 

-  0  52  13.2 

-  0.03 

ÖO 

83 

26. 

8.77 

7  40 

+  25.31 

-  0  52  10.8 

-0.08 

40.1 

84 

April  7. 

8.73 

8  40 

4-  14.35 

-  0  52  14.5 

-0.02 

4*  0.'2  ' 

560 


gl 

Jahr  nnd  Tag 

»1 

Reduction  auf  den  Anfang  des 
Jahres  für  Anfang  der  Zone 

Gorrection  noch 
anzubringen 

5g 

Anfang 

AR.       1  Declination 

AR.       Declin. 

85 

1841.  April  15. 

Jahre 
-8.71 

h      , 
9  20 

+    7.91 

O       t          tt 

-  0  52  19.2 

tt             tt 
-  0.04       -  1.4 

86 

26. 

8.68 

10  40 

-    0  39 

-  0  52     3.0 

0.00 

-03 

87 

27. 

8.68 

11    0 

-    0.18 

-  0  52     0.4 

+  0.02 

+  0.3 

88 

28, 

8.68 

10  20 

+    0.25 

-  0  52    4.0 

+  0  03 

-1.0 

89 

29. 

8  67 

10  40 

+    3.65 

-  0  52     2.3 

+  0  03 

-0.8 

90 

Mai     1. 

8.67 

10  20 

+    2.10 

-  0  22     2.1 

-0.04 

+  1.5 

91 

7. 

8.65 

11  20 

+     1.79 

-  0  22     5.4 

-0.05 

+  0.1 

92 

11. 

8.64 

11  40 

+    0.30 

-  0  22     0.5 

+  0.09 

0.0 

93 

14. 

8.63 

12    0 

+    0.62 

+  07  47.7 

+  0  04 

-1.6 

94 

15. 

8.63 

12     0 

+    0.97 

+  07  46.1 

-0.07 

+  1.2 

95 

16. 

8.63 

12    0 

+    1.21 

+  07  45.0 

96 

19. 

8.63 

13  20 

+     1.56 

+  0     8     5.5 

-0  02 

-0.6 

97 

26. 

8.60 

13  20 

+     1.87 

+  08  27.3 

0.00 

-0.6 

88 

27. 

8.60 

13  20 

+     1.78 

+  0     8     5.3 

-0.02 

+  1.5 

99 

Juni    3. 

8.58 

13  20 

-    0.30 

+  0  38     3.2 

+  0.06 

+  1.2 

100 

5. 

8.57 

14    0 

-    2.78 

+  0  38    5.4 

-0.05 

+  1.3 

101 

25. 

8.52 

15  20 

-    7.38 

+  0  38    4.0 

-0.09 

-1.4 

102 

26. 

8.52 

15     0 

-     7.31 

+  1     7  52.1 

+  0.01 

+  0.3 

103 

Juli     4. 

8.49 

16     0 

-  10.10 

+  1  37  58.3 

-0.08 

+  U 

104 

17. 

8.46 

16  20 

-  14.45 

+  2     6     4.9 

-0.08 

+  0.4 

105 

28. 

8.42 

17  20 

-  17.71 

+  2  37  27.7 

+  0.03 

-1.2 

106 

Aug.    5. 

8.40 

17  20 

-  19.27 

+  2  37  23.7 

-0.05 

+  1.2 

151 

1842.Febr.21. 

7.86 

5  20 

+  32.85 

-  2  22  46.4 

152 

22. 

7.86 

5     0 

+  35.01 

-  2  22  33,5 

+  0.01 

-  0.2 

153 

23. 

7.85 

4  40 

+  37.04 

~  1  51  45.2 

+  0.01 

0.0 

154 

27. 

.7.84 

5     0 

+  44.48 

-  1  52  49.4 

+  0.03 

-0.9 

155 

März  4. 

7.83 

5  20 

+  50.43 

-  1  22  36.6 

-O.Ol 

0.0 

156 

7. 

7.82 

6     0 

+  51.44 

-  0  52  58.4 

-0.03 

+  1.7 

157 

16, 

7.80 

7  40 

-     4.97 

^  0  23  32.0 

0.00 

-0.5 

158 

17. 

7.79 

7  40 

-     4.62 

+  07  18.5 

-0.02 

-0.2 

159 

25. 

7.77 

7  40 

-    2  37 

+  0  36  52.3 

+  0.04 

■ " '  1 
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Nummern 
der  Zonen 

Jahr  and  Tag 

Abstand 
von  1850 

Eedu 
Jahi 

Anfang 

etion  auf  de 
'69  für  Anfa 

AR. 

m  Anfang  des 
ng  der  Zone 

Declination 

Gorreciion  noeh 
anzubringen 

AR.    J  Deelin. 

160 

1842.  AprU  2. 

Jahre 
-7  74 

9  20 

-    013 

O      f       n 

+  0  36  40.9 

-0.02 

+  0.2 

161 

5. 

774 

8  20 

+    0.95 

+  1     7  34.9 

--0  06 

+  2.1 

162 

11. 

7.72 

10  20 

+    2.02 

+  1  37  50.6 

+  0.04 

+  0.7 

163 

12. 

772 

9  20 

+    2.51 

+  1  37  47.2 

-0.04 

+  0.9 

164 

18. 

7.70 

10    0 

+    4.54 

+  27  52.4 

-0.06 

-0.1 

165 

19. 

7.70 

9  20 

+    5.17 

+  27  52.9 

+  0.1 

1B3 

Juli      4. 

7.49 

16    0 

+  10.00 

+  03  57.7 

-000 

-0.2 

184 

16. 

7.46 

16  20 

-  19.42 

+  1     9  58.2 

0.00 

-0^ 

185 

18. 

7.46 

17    0 

-  20.60 

+  2  38  31.8 

+  0.02 

- 16 

224 

1843.  Febr.  1. 

6.92 

3    0 

-    836 

-  2  22  34.9 

225 

M&rz21. 

6.78 

8  20 

+  27.74 

-  1  50  13.5 

+  0.02 

+  o;2 

226 

22 

6.78 

7  20 

+  28.97 

-  X  50  12.2 

-O.Ol 

-.0,1 

227 

23. 

6.78 

7  20 

+  29:58 

-  1  50  12.7 

-0.07 

+  04 

228 

80. 

6.76 

8  20 

+  33.64 

-  1  23  57.3 

-O.Ol 

-  0.5  : 

229 

April  3. 

6.74 

8  20 

+  36.37 

-  1  24    6.8 

+  0.04 

-1.6 

230 

6. 

6.74 

8  40 

+  38.12 

-  0  63  19.8 

-0.03 

-  0.4 

231 

15. 

6.71 

9  20 

+  40.58 

•>  0  53  19.5 

-0.07 

+  0.2 

232 

19. 

6.70 

10  20 

+  41.26 

+  1     5  35.2 

+  0.01 

-0.2 

237 

Mai     6. 

6.66 

11    0 

,  +  41.03 

-  4  26  39.9 

0.00 

-0.9 

238 

11. 

664 

11  40 

+  40.60 

-  4  24    8Ä 

-0.04 

0.0 

239 

26: 

6.60 

13    0 

+  38.40 

-  2  62  26.1 

+  0.03 

-0.5 

240 

Juui  17; 

6.54 

14  40 

+  26.70 

-  0  54  28.4 

-0.09 

-0.2 

241 

Juli      4. 

6.49 

16    0 

+  14.75 

+  06    8:8 

-0.04 

+  0.3 

244 

17. 

6.46 

16  20 

+    &.20 

+  06  58.6 

^0.03 

0.0 ' 

247 

Aug.  10. 

6.39 

17  40 

-  12.80 

-  1  53    «.7 

+  0.01 

-0l3 

249 

17. 

6.37 

18    0 

-  16.32 

-  4  53  51.5 

-0.05 

+  0.4 

250 

18 

6.37 

18    0 

-  16.18 

+  06  55.2 

-0.03 

-0.4 

258 

Sept  12. 

6.30 

18  40 

-  17.22 

-  3  53  17.9 

+  0.02 

+  0.5 

259 

13. 

6.30 

18  40 

-  16.99 

-  1  62  39.9 

-  0.04 

-f  1.1 

260 

14. 

6.30 

19    0 

-  17.02 

+  0    7  0:4 

-0.03 

ÖO 

•)  Vo 

a  hier  an  die  Seoai 

iden  »ttf 

dem  Zo 

nenbogen  nütl 

«iBt  einer  OUmci 

ä»  Abgelei 

611. 
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Jftlur  und  Tag 


t66 


890* 

292 

273 

S7i 
276 
296 
:297 
298 
299 
290 
2S1 
264 
205 
208 
202 
203 
306 
310 
$11»* 
306 
307 
346 


1843  Bept  15. 

Oct   6. 

6. 

21. 

24. 

Not  29. 

1844.  April  1. 

2. 
9. 

10. 

11. 

16. 

23. 

2i. 

26. 

29. 
Mai   7. 

i4. 

8t. 
Juni  14. 

17. 
Oct.  14. 
Dee.  18. 

1845.  April  2. 

Jali   4. 
7. 

Pee.dl. 


0» 

•a  d 


Jahre 
-6.29 

6.24 
6.24 
6.20 
6.18 
6.10 
5.75 
5.74 
5.74 
5.72 
572 
5.71 
5.69 
5.68 
5.68 
5.67 
565 
5.63 
5.58 
5.55 
554 
5.22 
5.04 
4.74 
4.49 
448 

4.00 


BednctIoB  auf  den  Anfasg  des 
Jahres  fOr  Anfang  der  Zone 

Anfang  [      AR.       1   Docllnation 


Gorreciion  aocb 
anzabringen 


AR. 


b  , 
19    0 

19  40 

19  40 
21     0 

20  20 

21  20 
8  40 

8  40 

9  0 
9  20 
9  20 
9  40 

10  0 
10  20 
10  20 

10  20 

11  20 
11  40] 

13  20 

14  20 
14  40 
20  40 
23  40 

8  20 
16  0 
16    0 

0    0 


+ 
+ 


-  16!69 

-  29.15 

-  29.02 

-  30.75 

-  26.71 

-  31.43 
+    7.61 

5.24 
3.50 

-  7.48 

-  8.11 
--  11.65 

*  12.62 

>  12.29 

*  12.20 

>  12.01 

*  18.10 

*  12.50 

-  16.13 

-  17.80 

-  18.97 

-  2.03 

-  1.68 

*  28.00 

-  46.60 
^  47.68 

-  001 


o 
+  2 


6.8 


-  0  55  43.5 
+  04  26.1 
-i-  0  4  17.2 
4-0    2  58.2 

-  2  23  49.8 

-  1  63  20.1 

-  1  63  23.6 

-  1  62  57.4 

-  1  63  2  0 

-  1  53  2.3 

-  1  62  58.0 

-  1  64  8.6 

-  3  62  58.2 

-  1  62  51.0 
*  1  62  46.6 
*-  2  63  12.0 

-  2  63  5.4 
+  2  7  3.5 
+  26  59.2 

->  4  63  19i 

+  26  16i6 

-  4  24  3.9 

-  3  53  21.6 

-  2  53  18.4 

-  2  53  14.7 
+  26  19.4 


-0.09 
-0.09 
0.00 
-0.03 
-0.02 


000 

+  0.07 

-0.02 

-0.07 

-O.Ol 
+  0.08 

-0.02 
+  0.04 
+  0.01 

-0.01 

0.00 


Declia. 


-O.Ol 
-0.05 


+  0.9 

+  0.5 

-0.5 

+  0.3 
+  1.8 


+  U 

+  0.1 

+  1.4 

0.0 

0.0 

-0.1 

-0J2 

+OJS 

+  0.1 

+  0.3 

-1.4 


-0.2 

+  0.8 


*)  Der  Xinutenseijier  der  Uhr  war  um  20 '  suriiek  und  diese  Orösse  mass  m  •Uen  beob- 
Achteten  Durcbgibf  en  Mnzagefiigt  werden. 
,**)  Wesw  VerrüekaiMr  des  Zonenbo^ens  muss  vion  3  1>  55'  bis  10  b  23'  >a  den  Pedi»*- 
Uoften  eine  QorrecUon  von  -l'56"|t  und  für  die  leisten  Sterne  der  Zone  eine  Correctioo 
VM  *2'  IS'^iS  Ujunisefiift  werden. 
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SS 

B  o 


J»hr  and  Tag 


859 
360 
375 
376 
387 
414 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
426 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435* 
436** 
437 
438 


1846.  Jani     4. 

5. 
Sept.    1. 

3. 
Oct.    28. 

1847.  Oct.    12. 

1848.  Mai    10. 

12. 

Jani  10. 

14. 

15. 

Jali      5. 

6. 

19. 

Aug.  19. 

28. 

29. 

Sept.    5. 

6. 

7. 

21. 

Oct.      6. 

7. 

1849.  März   7. 

20. 

21. 

April   2. 


<3  2 


■■ 


HBB» 


Bedaction  auf  den  Anfang  des 
Jahres  für  Anfang  der  Zone 

Anfang  [        AR. 


Jahre 
-3.58 

3.57 

3.33 

3.32 

3.18 

2.22 

1.64 

1.64 

1.56 

1.55 

1.54 

1.49 

1.48 

1;45 

1.37 
1.34 
1.34 
1.32 
1.32 
1.32 
1.28 
124 
1.23 
0.82 
0.78 
0.78 
0.74 


14  20 
14  20 
18  0 
18  20 
20  20 

20  0 
11  20 

13  20 

14  20 
14  20 

14  40 

15  40 
15  40 

17  0 

18  20 

19  0 
19  0 
19  40 
19  40 

19  40 

21  0 
21  20 

20  20 
5  20 
7  0 

7  20 

8  20 


-  28.19 

-  2797 
+  1.50 
4-  1.66 
+  10.99 

-  2.46 

-  5.76 

-  6.31 

-  13.92 

-  1453 

-  14.92 

-  18.76 

-  18.39 

-  36.63 

-  58.57 

-  52.18 

-  50.75 

-  43.91 

-  43.25 

-  42.88 

-  34.86 

-  20.39 

-  18.97 
+  17.58 
+  12.98 
+  89.57 
+    7.90 


Declination 


O     r  tt 

"  1  53    8.8 

-  1  55  20.0 

-  1  54    7.3 

-  1  54    9.0 

-  4  54  29.5 
+  27  44.4 

-  1  51  59  2 

-  3  52  14.3 
+  07  41.9 
+  07  23.4 

-  1  52  49.6 
+  06  58.4 
+  0    7    1.8 

-  1  53  10  9 

-  1  53  15.1 
+  03  45.2 
+  06  28.7 

-  1  53  33,3 

-  1  53  37.2 
+  06  32.9 

-  0  14  32.5 
+  06  28.7 
+  06  32.1 

-  1  52  5.9 
+  07  44  7 
+  07  57.0 
+  07  50.3 


Correction  noch 
anzubringen 


AR. 


-0.05 
-0  09 
+  0.03 
0.00 

-0.04 
-0.04 
-0.02 
-0  03 

+  0  04 
-0  01 
-0.02 
-0.04 
-0.04 
-0  02 
-0.05 

+  0.02 
-0.04 
-0.02 
-O.Oi 
-0.07 

+  0.08 
-0.02 


Declin. 


0.0 

-03 

00 

+  0.3 

-50 

+  1.2 

+  0.1 

+  0.1 

-03 

-0.2 

-0.3 

-1.6 

+  0.4 

-02 

+  0.2 

+  1.4 

-0  3 

-02 

-0.4 

+  0.4 

0.0 

+  0.2 


I 


.  *)  Von  7 1^  42'  58"  an  wegen  eingetretener  Störung  der  ühr  die  geraden  Aufsteigungen  um 
i'',56  2u  vermehren. 

**)  Der  Se«uadenzeiger  der  Uhr  öfteri  stehen  geblieben :  die  deashalb  erforderlichen  Gorrec- 
tionen  sind  von  7^»  32'  bis  7h  45'  +  2"i  Ton  7^  47'  bis  8»»  0'  +  4"5  von  8^1' 
bis  8h  43'  H-  6";  voa  8h  48'  bi«  9h  0'  +  10"$  von  »h  4'  hl«  9h  16"  +  12". 
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Jahr  nnd  Ta« 

t>8tand  1 
a 1850  1 

Redaction  atif  den  Anfang  des 
Jalires  fftr  Anfang  der  Zone 

Ck>rrection  noch 
aneabringen 

<g 

Anfang 

AR. 

Declination 

AR. 

Declin. 

439 

1849.  April  19. 

Jfthn 
-0  70 

b      , 
10  20 

-  36'58 

0     t         *f 

»  1  52  12.4 

1 1 
-0  08 

-Ol 

440 

26. 

068 

10    0 

-  53.67 

-  1  52  21.8 

-0.04 

-1.4 

441 

Mai    22. 

0.61 

12  40 

+  53.37 

-  1  52  28.0 

-0  09 

0.0 

442 

29. 

0.59 

13  20 

4-  74.10 

^  1  52  24  4 

-0.04 

443 

Juni     4. 

0.58 

13  20 

+  11.97 

4-0    7  32.3 

-0.03 

-0.3 

444 

22. 

052 

15    0 

-    4.72 

+  0    7  33.5 

+  0.3 

445 

23. 

0.52 

15    0 

-    5.43 

-  1  52  41.0 

+  0.03 

0.0 

446 

30. 

0.50 

15    0 

-  11.86 

-  1  52  32.8 

+  0.01 

+  0.6 

447 

Jali      6. 

0.48 

16    0 

-  17.79 

4-0    7  28.7 

-0  05 

-1.8 

448 

7. 

0.48 

15  40 

-  18.32 

4-0     7  31.5 

-003 

-0.5 

449 

9. 

0.48 

16  40 

-  20.62 

^  0  52  30.2 

-O.Ol 

+  0.2 

450 

23. 

0.44 

16  40 

-  35.33 

-  0  52  26.2 

-0.04 

-0.4 

451 

26. 

0  43 

17  20 

-  35.66 

-  0  52  27.3 

+  0.07 

-1.1 

452 

28. 

0.42 

16  40 

-  35.24 

~  0  52  25.0 

O.OO 

+  03 

453 

Aug.     8. 

0.40 

17  20 

-  35.77 

-  0  52  34  3 

+  0.14 

+  08  1 

454 

11. 

0  39 

17    0 

-  35.81 

-  0  52  27.4 

O.OO 

-0.4 

455 

16. 

0.38 

17  40 

-  37.43 

-  1  52  26.8 

+  0.07 

+  0.8 

456 

27. 

0.34 

18    0 

-  38.03 

-  1  52  33.4 

457 

30. 

0.34 

18  20 

-  37.91 

-  1  52  31.6 

+  0.08 

-0.3 

458 

Sept.    4. 

0.32 

18  20 

-  37.21 

4-0     7  29  7 

-0.04 

+  1.0 

459 

6. 

032 

18  40 

-  37.49 

+  07  26.6 

+  0.08 

+  1.2 

460 

15. 

029 

18  20 

-  39.42 

4-0    7  29.9 

0.00 

+  0.3 

461 

18. 

0.28 

19    0 

-  40.87 

-  0  52  32.4 

+  0.03 

+  0.3 

462 

20. 

0.28 

18  40 

-  40.58 

•>  0  52  26.8 

000 

+  1.1 

463 

^     21. 

0.28 

19    0 

-  40.25 

~  0  52  32.8 

+  0.03 

-1.5 

464 

22. 

0.27 

19    0 

-  39.73 

-  0  52  21.9 

+  0.09 

-0.2 

465 

26. 

0.26 

19    0 

-  36.95 

-  0  52  38.3 

+  0.03 

+  0.3 

466 

27. 

0.26 

18  40 

-  36.35 

-  0  52  26.5 

+  0.03 

+  0.2 

467 

29. 

0.26 

19    0 

-  35.63 

>  0  52  29.8 

-0.05 

+  1.5 

468 

Öct.    16. 

0.21 

19  40 

^  80.29 

«  0  52  40.7 

+  0.07 

+  0.6 

469 

18. 

0.20 

19  40 

^  2a37 

^  0  52  36.2 

-.0.02 

+  0.3 

535 


mmerni 
r  Zonen! 

J«hr  and  Tag 

d  *A 
So 

ReducUoa  auf  den  Anfang  des 
Jahres  für  Anfang  der  Zone 

Correction  noch 
ansabringen 

»5  » 

•<^ 

Anfang 

AR.         Declination 

AR.    [Declin. 

470 

1843.  Oct 

13. 

Jahre 
-0.20 

19  40 

... 

27!64 

O       t      n 

+  0    7  25  2 

-0.03 

-0.2 

47i 

24. 

0.18 

20  0 

- 

24.32 

+  07  21.8 

+  0  02 

-0.1 

472 

25. 

0.18 

18  40 

— 

23.37 

+  0     7  202 

+  0.06 

+  08 

473 

23. 

0.17 

20  40 

- 

20.31 

-  1  52  37.7 

0  00 

+  0.2 

474 

30. 

0.17 

20    0 

- 

20.32 

-  1  52  37.3 

-0.05 

+  1.5 

473 

31. 

0.16 

21     0 

•i^ 

20.28 

-  1  52  51.8 

+  0.02 

+  05 

473 

Nov. 

7. 

0.14 

21  20 

— 

14.82 

-  1  52  54.8 

+  0.05 

+  1.2 

477 

8. 

0.14 

21  20 

— 

13.68 

"  1  52  44.5 

+  0.01 

-Ol 

478 

3. 

0.14 

21     0 

- 

12.47 

•*  0  52  43.8 

+  0.08 

+  0.8 

473 

11. 

0.14 

21  20 

— 

11.85 

-  0  52  44.8 

+  0.08 

-0.2 

480 

12. 

0.13 

21  20 

— 

8.68 

*  0  52  45.4 

0.00 

+  0.3 

481 

13. 

-0.13 

21  40 

- 

8.81 

+  0    7    7.8 

482* 

1850.  Mai 

22. 

+0.33 

12  40 

— 

115.32 

*  0  52    0.2 

+  0.04 

-1.7 

483 

25. 

0.40 

13    0 

— 

112.77 

+  0    8    2.3 

-0.04 

-0.5 

484 

Juni 

3. 

0.44 

14    0 

- 

101.40 

+  07  54.4 

-O.Ol 

-1.1 

485 

25. 

0.48 

15  40 

+ 

26.58 

+  07  52.5 

-0.08 

+  0.4 

486 

JuU 

4. 

0.51 

15  40 

+ 

28.12 

-  1  52  15.3 

+  0.07 

-1.7 

487 

15. 

0.54 

16  20 

+ 

31.68 

-  0  52  25.2 

0.00 

-0.2 

488 

Sept 

3. 

0.68 

18  20 

— 

0.68 

-  0  52  12.3 

+  0.08 

-1.0 

483 

' 

12. 

0.70 

18  40 

+ 

28.82 

'  0  52  20.6 

+  0.02 

0.0 

430 

16. 

0.71 

18    0 

+ 

31.17 

+  07  43.7 

+  0.06 

-0.3 

491 

17. 

0.72 

13    0 

+ 

32.06 

+  07  36.2 

-  0.03 

-1.8 

432 

Oct. 

16. 

0.79 

18  40 

+ 

56.75 

+  07  32.7 

+  0.07 

+  02 

483 

17. 

0.80 

18  40 

+ 

58.14 

-  1  52  18.6 

-0.02 

-0.2 

434 

Nov. 

4. 

0.84 

20  20 

+ 

82.51 

-  1  52  11,4 

+  0.05 

-0.3 

485 

1851.  Juni 

12. 

1.45 

14  20 

- 

15.58 

*  0  52    0.8 

-0.04 

0.0 

436 

20. 

1.47 

15    0 

.- 

38.81 

+  07  51.8 

+  0.01 

+  0.4 

437 

28. 

1.43 

15  40 

+ 

13.84 

+  0    7  50.0 

+  0.03 

-0.5 

438 

30. 

1.50 

15  40 

+ 

28.67 

-  1  52  11,5 

-0.02 

+  0.2 

433 

Juli 

1. 

1.50 

15  40 

+ 

34.17 

-  1  52    8.7 

+  0.02 

-0.2 

•)  V 

OQ  Uer  »n  isl  bei  Be 

obachtoi 

lg  der  Dt 

urdig 

»nge  ein] 

leiistrirongsappai 

rat  benütst 

worden. 
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1 
1 

mmern 
r  Zonen 

Jahr  and  Tag 

bstand 
nl850 

Reduction  auf  den  Anfang  des 
Jahres  fOr  Anfang  der  Zone. 

Correction  noch 
anzabringen 

3  « 

^g 

Anfang 

AR.      1  Declination 

AR.      Declin. 

500 

1851.  JoU      7. 

Jahre 
+1.62 

h     r 
16  20 

+  47.83 

O     r        tt 

-  0  52     7.8 

+  o'.  05 

+  1.4 

501 

23. 

1.66 

17  20 

+    8.46 

-  0  62  11.0 

+  002 

0.0 

502 

28, 

1.68 

17     0 

+-    7.13 

>  0  52  16.5 

-0.03 

+  0.1 

503 

29. 

1.58 

17  20 

+    6.48 

-  0  52  16.1 

-0.09 

+  0.4 

504 

Ang.     4. 

1.59 

17  20 

+    3.16 

-  0  52  17.0 

-0.08 

+  0.1 

505 

6. 

1.60 

17  20 

+    2.28 

+  07  43.0 

-0.09 

0.0 

506 

12. 

1.62 

17  40 

-    1.03 

-  1  52  13.6 

+-0.02 

-0.6 

507 

13. 

162 

17  40 

-    1.46 

-  1  52  19.8 

-0.02 

+  0.1 

508 

20. 

1.64 

18    0 

+-    0.67 

-  1  52  17.7 

-0.04 

+  0.8 

509 

21. 

1.64 

18    0 

-    0.27 

-+0    7  50.1 

4-0.01 

+  0.1 

510 

22. 

1.64 

17  40 

-    1.02 

+-0    7  47.6 

0.00 

0.0 

511 

23. 

1.64 

18  20 

-    1.83 

-  0  52  13.3 

-0.04 

-0.3 

512 

Sept.  10. 

1.70 

18  40 

-  14.44 

-  0  52  13.7 

-0.02 

0.0 

513 

Oct.     1. 

1.75 

20    0 

-  20.48 

-.  0  62    8.4 

-O.Ol 

+  0.3 

514 

4. 

1.76 

19  40 

-  21.02 

-  0  52  18.8 

+  O.Ol 

-0.«| 

515 

11. 

178 

20  20 

-  21.91 

-  1  52  19.3 

-O.Ol 

+  1.4 

516 

14. 

1.78 

20  20 

-  21.78 

-  1  52  21.0 

-0.03 

+  1.7 

517 

21. 

1.80 

20  20 

-  25.09 

-  1  52  19.2 

-0.09 

+  3.5 

518 

22. 

1.81 

20    0 

-  24.94 

+  07  43.0 

+  0.02 

-0.4 

519 

28. 

1.82 

20  20 

-  25.94 

+  07  47.9 

+  0.04 

0.0 

520 

29. 

1.83 

20  40 

-  26.32 

+  07  46.5 

000 

-0.6 

521 

1852.  April  16. 

2.29 

9  20 

+  3422 

+  08  10.5 

+  0.04 

-1.0 

522 

17. 

2.30 

9  20 

+  34.40 

+  0    8    8.2 

+  0.05 

+  0.5 

523 

21. 

2.30 

9  40 

4-  35.63 

+  08  10.2 

-0.03 

-0.5 

524 

22. 

2.31 

10    0 

-  50.69 

-  1  51  53.5 

-0.02 

-0.8 

525 

23. 

2.31 

10    0 

>  49.68 

-  1  51  54.7 

-0.05 

-1.5 

626 

26. 

2.32 

10    0 

-  46.67 

-  1  51  57.7 

-0.02 

+  0.3 

627 

28. 

2.32 

10  20 

-  44.42 

+  0    8    6.4 

-0.02 

+  0.4 

528 

Mai      7. 

2.35 

11     0 

-  36  44 

+.0    8  11.6 

+  0.05 

-1.6 

529 

10. 

2.36 

11  20 

-  33.51 

+  0    8    0.2 

-O.Ol 

+  0.1 

530 

15. 

2.37 

11  40 

-  28.29 

+  0    8    3.5 

-0.03 

-0.6 

657 


mmern  1 
r  Zonen  1 

Jahr  lind  Tag 

bstand  | 
n 1850  1 

Beduction  auf  den  Anfang  des 
Jahres  für  Anfang  der  Zone 

Correction  noch 
anzubringen 

55 

^g 

Anfang 

AR. 

Declination 

AR.      Declin. 

531 

1852.  Mai    17. 

Jahre 
+2.38 

b      , 
11   40 

-  2QM 

O      f          tt 

-  1  51  53.7 

+  0.08 

+  06 

532 

22. 

2.39 

12  20 

-  25.24 

-  1  51  59.6 

+  .0.03 

+  0.1 

533 

Jani     7. 

2.44 

13  40 

-  17.36 

+  08  15.4 

0.00 

0.0 

534 

25. 

2.48 

15    0 

-    3.03 

-  1  51  44.7 

+  0.02 

-0.3 

535 

Joli      2. 

2.50 

15    0 

-    1.03 

-  1  51  57.8 

-0  04 

-1.5 

536 

3. 

2.50 

15  40 

-    0.98 

+  07  54.9 

-001 

0.0 

537 

7. 

2.52 

15  40 

+    O.Ol 

+  0    8    3.5 

0  00 

-0.7 

538 

24. 

2.56 

16  20 

+    0.04 

+  0    8    2.3 

-0.05 

-0.2 

539 

Aug.   17. 

2.63 

17  20 

+  15.33 

+  07  52.8 

+  0  09 

+  04 

540 

Sept.    1. 

2.67 

17  40 

+.    7.60 

-  1  52    3.9 

-0.04 

-Ol 

541 

25. 

2.74 

19  20 

-    8.35 

-  1  52     1.5 

-0.03 

+  01 

54a 

1853.  Mai    23. 

3.39 

12  40 

+  36  32 

-  1  52    0.3 

+  0.05 

+  0.5 

543 

Juni   11. 

3.44 

14    0 

+  33.84 

-  1  51  58.6 

+  0  01 

+  10 

544 

27. 

3.49 

14  40 

+  27.97 

-   1  52     1.0 

-0.02 

• 

-02 

545 

28. 

3.49 

15    0 

+  27.96 

+  08  HO 

-0.09 

+  0.1 

546 

JoU      6. 

3.52 

15  40 

+  24.27 

+  0    8    1.8 

-O.Ol 

+  1.3 

547 

7. 

352 

15  40 

+  23.95 

-  1  52    2  6 

+  0  02 

+  0.4 

548 

8. 

3.52 

15  40 

+  23.64 

-  1  51  56.8 

+  0.02 

-1.6 

549» 

Ang.  20. 

3.64 

15  40 

-    6.38 

-  1  51  26.6 

-0  07 

0.0 

550 

22. 

3.64 

17  40 

-    7.35 

"  1  51  20  9 

0.00 

-1.0 

551 

Sept.    9. 

3.69 

18  20 

-  21.45 

-  1  51  28.5 

+  0.08 

+  03 

552 

12. 

3.70 

18  20 

-  22.90 

-  1  51  22.0 

+  0.03 

-04 

553 

13. 

3.70 

19    0 

-  23.76 

+  08  30.2 

0.00 

-0.2 

554 

17. 

3.72 

18  40 

-  25.52 

+  08  31.2 

0  00 

-1.3 

555 

21. 

3.72 

19    0 

-  28.12 

+  08  35.4 

+  0.07 

+  0.3 

556 

22. 

3.73 

18  40 

-  28.63 

+  08  27.5 

+  0.02 

00 

557 

1854  April  12. 

428 

9  20 

-    7.62 

+  28  47.8 

+  1.7 

558 

13. 

4.28 

9    0 

-    8.03 

+  2    8  48  2 

-0.5 

559 

18. 

4.30 

9  20 

-    9.82 

+  08  29.3 

-0.04 

0.0 

560 

19. 

4.30 

9  20 

-  10.48 

-  1  51  44.0 

+  0.05 

+  1.2 

»1 
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d  d 


Jahr  und  Tag 


'^9 


Reduction  auf  den  Anfang  des 
Jahres  far  Anfang  der  Zone 

Anfang  I       AR.      [  Declination 


Gorrection  noch 
anzubringen 

AR.     I  Declin. 


II 


561      1854.  Juli    17. 

564  24. 

565  Aug.  9. 
568  13. 

570  Sept    6. 

571  12. 
574  Oet.      6. 

577  1655  Mai    25. 

578  26. 
576  Juni  28. 
580  30. 

584  Juli  31. 

585  Aug.  1. 

586  7. 

587  19. 

588  29. 

589  ßept.  8. 

590  17. 

591  22. 

592  26. 

593  27. 

594  28. 

595  29. 

596  Oct.  1. 
600  1856«  Juli  29. 
603  Aug.  2. 
607  Sept.  11. 
606  22. 

609  Oct.    15. 

610  18. 

611  20. 


Jahre 
*-|-4J^4 

4.56 

4.60 

4  62 
4.68 
4.70 
4.76 

5  40 
5.40 
5.49 
550 
5.58 
5.58 
5.60 
5.63 
5.66 
5.69 
5.72 
5.73 
5.74 
5.74 
5  74 
5.74 
5.75 
6.58 
6.59 
6.70 
6.73 
6.79 
6.80 
6.80 


17     0 

16  40 

17  40 

18  0 
18  20 

18  40 

19  0 
12  40 
12^40 
15  0 
15  0 
17  20 

17  0 

18  0 
18  40 

18  20 

19  20 

18  40 

19  0 
19  40 
19  2Q 
19  20 

19  20 

20  0 
17  0 

17  0 

18  20 

18  20 

19  0 


tt 


-  94.98 

-  104.06 

-  130.57 

-  162.13 

-  170.70 

-  179.11 

-  208.76 
4-  34.76 
+    35.46 

-  10.05 

-  8.66 
+  3.11 
+  3.64 
4-  4.83 
+  8.00 
4-  11.45 
+  11.54 
+  15.33 
+  17.89 
+  19.67 
+  20.01 
+.  20.68 
4^  21.23 
4-    22.22 

-  8.73 


+ 

+ 
19  20  + 


19  20 


1.25 
0.47 
19.07 
2.13 
7.73 


tf 


+    11.73 


-h  1     8  18.3 

-  3  51  44.0 

-  3  51  43  9 
-f  2    8  15.2 

-  3  51  54  9 

-  3  51  51.8 
+  28  20.6 
4-2  8  21.0 
4<  0    8  24.3 

-  0  51  40.7 

-  3  51  45.5 
+  28  25.7 
4.  2  8  31.8 
4-2  8  52.0 
4-2  8  18.7 
4-0  8  19.1 
+  08  15.6 

~  1  51  44.2 
~  1  51  45.1 

-  1  51  46.2 
>  1  51  46.2 

-  3  51  44.8 

-  3  51  47.9 

-  3  51  45.1 

-  3  51  37.4 
+  28  39.7 
+  28  31.4 
+  28  32.3 
+  28  27.0 

-  3  51  35.8 
•^  3  51  35.4 


"     I 
-0.03 

+  0.02 

+  0.05 

-0.O7 

-0.03 

+  0O2 

+  0.04 

000 

-0.08 

-0.00 

-0.02 

-0  01 

-0.04 

0.00 

+  0.03 

+  0.04 

-0.03 

+  0.03 

-0.02 

-0.05 

-0.02 

+  0.08 

0.00 

-0.02 

-0  04 

-0.08 


+  0.05 
+  0.02 


M 

-O.i 

+  0.2 

0.0 

-0.2 

-1.0 

-0.3 

+  0.4 

0.0 

+  1.5 

-0.2 

-Ol 

-Ol 

-0.3 

-0.3 
-0.5 

4-0.4 
-03 
-0.2 

+  0.3 

+  0.6 
0.0 

+  0.3 
-0.4 

+  03 
-1.« 


+  0.1 
+  0.5 
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Jahr  und  Tag 

bstand  1 
nl850  tt 

Reduction  auf  den  Anfang  des 
Jahres  für  Anfang  der  Zone 

Gorrection  noch 
anzuhringen 

►5  « 

<t 

Anfang 

AR.         Declination 

AR.J 

Declin. 

613 

1857.  AprU   4. 

Jahre 
4-7.28 

8     0 

-  21.59 

O      t          tf 

+  28  32.8 

ti 

ft 

615 

18. 

7.30 

9    0 

-  28  31 

-f  0    8  32  0 

+  0.02 

+  1.9 

616 

Mai    14. 

7.37 

11  40 

4-  11.80 

4-2    8  42.0 

+  0.4 

617 

15 

7.37 

11  40 

+  15  37 

+  28  38.3 

-0.6 

621 

Juli    13. 

7.53 

16  20 

+  19.11 

-  3  51  33.9 

-0  01 

-Ol 

622 

14. 

7.54 

16    0 

4-  22.07 

~  1  51  14.8 

+  0.12 

-0.5 

623 

15. 

7.54 

16  2a 

-h  25.28 

+  28  43.5 

-O.Ol 

-1.6 

624 

25. 

7.56 

16  20 

-    7.19 

+  28  39.2 

-  0.02 

-Ol 

626 

Aug.  24. 

7.64 

17  40 

-f    8.44 

+  28  38.7 

-0.09 

-Ol 

627 

25. 

7.65 

17  40 

-f  11.08 

-  3  51  29.9 

- 

626 

26. 

7.65 

17  40 

+  13.71 

*  3  51  34.8 

>0.01 

-0.1 

632 

Oct      1. 

7.75 

18  40 

-  18.72 

*-  3  51  44.0 

-O.Ol 

-0.1 

647 

1858.  Sept.  13. 

8.70 

18  40 

-  19.36 

^  4  51  39.5 

648 

16. 

8.71 

18  40 

-  16.84 

-  4  51  39.9 

-0.05 

0.0 

649 

22. 

8  73 

18  20 

-  14.25 

-  4  51  32.7 

-0.02 

+  0.2 

650 

28. 

8.74 

18  40 

-  10.72 

•-  4  51  33.6 

-0  01 

+  1.7 

739 

1863.  Juni  27. 

13.49 

15  40 

-    8.98 

-  3  51  49.6 

740 

27. 

13.49 

15  40 

-    8.95 

-  1  51  44.6 

741 

27. 

13.49 

16  20 

-    8.96 

+  08  22.2 

742 

JuU      2. 

13.50 

15  40 

-f    5.48 

+  2    8    9.4 

752 

7. 

13.52 

16  40 

+  18.15 

+  27  22.4 

769 

Aug.     8. 

13.60 

17  40 

-  20.81 

+  27  31.2 

770 

8. 

13.60 

18    0 

-  20.89 

+  0    7    8.1 

771 

8. 

13.60 

18  20 

-  20.98 

-  1  51  55.5 

772 

8. 

13.60 

18  40 

-  21.04 

-  3  51  45.3 

773 

13. 

13  62 

17    0 

-    9.08 

-  3  51  33.8 

- 

783 

Sept.  15. 

13.71 

18  40 

+  11.53 

-  2  38    2.4 

i 
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Anmerkungen  in  dem  StemTenseichniBse 

Seite  1  —  460. 

Nro.  29.    Zone  55.    Decl.  um  5'  nördlicher  angenommen. 

37.    Die  Ablesang  dei  ZonenbogenB  wire  naeh  Rflmker's  and  Schjellerap^s 

Bestimmusgen  um  100  Scfaraabeniheile  xa  vennehren. 
52.    Die  Ablesung  des  Zonenbogens  wahrscheinlich  um  100  Theile  kleiner 

anzunehmen  und  alsdann  identisch  mit  Nro.  51. 
92.    Zone  54.    Decl.  um  1'  nördlicher  angenommen. 
95.      „     54.    AR.  imi  1"  kleiner  angenommen. 
106.      ,,  270.    AR.  um  1''  kleiner  angenommen. 
118.      „  270  um  1''  im  AR.  grösser  angenommen,  sehr  unsicher. 
122.      „     56.    4.  Faden  anstatt  5.  Faden  genommen. 
134.       „  270  weicht  von  den  übrigen  ab,  stimmt  aber  mit  Bessel  überein; 

Tielleicht  yerschiedene  Sterne. 
140.    Zone  60.    Decl.  um  10'  südlicher  angenommen. 
150.       ,9     60.    Ded.  um  lO'  südlicher  angenommen. 
155.       ),     55.    AR.  zu  gross  um  1'. 

158.  „   270.    AR.  um  2"  vermindert. 

159.  Decl.  ohne  Zweifel  um  1  Minute  zu  vermehren 
163.    Zone  270.    AR.  um  3''  vermehrt. 

1^7.  „  56.  AR.  um  10'<  kleiner;  Zone  270.  AR.  um  3"  grösser  an- 
genommen. 

199.    Zone  270.    AR  um  3''  grösser  angenommen. 

201.       „     270.    AR.  um  3''  grösser  angenommen. 

217.  „  61.  Decl.  um  10'  nördlicher  angenommen.  Die  Decl.  Zone  59 
weicht  um  15"  von  den  andern  ab,  vielleicht  ein  anderer  Stern. 

22 1 .    Zone  260.    AR.  um  1 ''  kleiner  angenommen  und  Decl.  um  10"  nördlicher. 

246.       „     270.    Decl.  um  1'  südlicher  angenommen. 

249.       „     270.    Decl.  um  10'  südlicher  angenommen. 

251.       „       5B.    Decl  um  10'  südlicher  angenommen. 

257.  „  58.  Decl.  nicht  genau  beobachtet;  nach  Bessel  um  40'  süd- 
licher zu  nehmen. 

258.  Zone  53.  AR.  um  1"  kleiner,  Zone  58  AR.  um  2"  grösser  ange« 
nommen. 

260.  Zone  59.    AR.  um  4"  kleiner  angenommen. 

261.  „     59.    AR.  um  1"  grösser  angenommen. 
266.       „  270.    Decl.  um  10"  südlicher  angenommen. 

276.  „     56.    Decl.  um  10"  südlicher  angenommen. 

277.  „  56.  Ablesung  des  Zonenbogens  um  100  Schraubentheile  zu  ver- 
mehren. 
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Nro.  291.  Zone  tß,  AB.  um  i'*  grösser  angenommen. 

296.  „     53.  AB.  um  2**  Tormehrt  (zveifeUiaft). 

317.  „     58.  AR.  um  1"  yermdbrt. 

.  .  i  349.  ^ .  53.  AR.  nm  20''  und  Zone  58  um  V  vermehrt;  Zone  SS  Decl. 
um  10'  südlicher  angenommen. 

349.  Zone  64.  DecL  um  4' A&rdlieher  angeaomm^n.                     •  ^ 

387.  „     61.  5.  Fatal  anstatt  3.  angenommen. 

388.  „     61.  ABi  um  1'  kleiiier  angenommen. 
390.  „     61.  AB.  um  .1'  kleiner  angenommen^ 

399.      .M    ;64^    AJil6aiaig4eB  Zonenbogens  um  100  Schranbeatheilä  kleiner 

aA99i%rttfneii;  darnach  die. Teigleichung  mit  Besset  und  ScUjelK^rup 

pilg.  4fiCf  «u  beriobtigen  (aielie  Druckfehler). 
404  und  405  an&sgs  fiU  deiuwlben  Stern  gehalten  (siehe  DruckfeMer). 
423.    Zone  63.    4.  Faden  anstatt  3.  angenommen  (zireifelhaft). 
439,      ff     63,    Deel.  um  5'  n&rdlicher  angenommen. 
451.       „     63.    AR.  um  1"  kleiner  angenommen  (zweifelhaft^ 
461.      „  224.    AB.  um  1'  kleiner  angenommen. 
497.       „     63.    AB.  um  1'  grösser  angenommien. 
535.       „     58.    DefiL  um  iO'  nördlicher  angevomii&en. 
537.       ^     58.    AB,  um  1"  grösser  angenommen. 
616..     „     69.    AB.  um  20''  grösser  angenonmi«!. 
618.       „     68.    5.  Faden  anstatt  4.  angenommen  (zweifdhaft). 
669^      4,  ;|24. .  AB»  um  1"  kleiner  angenommen.  • 
686.      „   152.    AB.  um  2"  grösser  angenommen. 
692.       „  224.    AB.  um  1'  kleiner  angenommen. 
706.      „    i69.    Ded.  am  10'  nördlicher  angenommen. 
709.       „     63.    AB.  um  1'  yermindert. 
757.       „  !)24.    AB.  um  1'  T6rmind«rt 
762.    Zone  68.    AB.  um  1"  kleiner  angenommen. 
771.      „   152.    Ablesung  des  Zoneabogens  um  100  Schraobentheile  grösser 

angenommen. 
790.    Zone  153.    AB.  um  1"  kleiner  angenommen. 
82 1.      ,,      67.    Ablesung  des  Zonenbogens  um  100  Schraubentheile  grösser 

angenommen. 
833.    Zone  69.    AB.  um  1"  grösser,  Decl.  nm  1'  nördlicher  angenommen. 
850.      ,,  224.    AB.  um  1"  kleiner  und  Zone  435  AB.  um  1"  grösser 

angen<»nmen. 
863»    ZoAe  79*.  5.  Faden  anstatt  4.  angenommen. 
876.      „   156.    AB.  um  1"  grösser  angenommen. 
884.    Doppelstern:  JÄe  «rate  Beobachtung  besieht  aich  auf  die  Mitte,  die 

zweite  auf  den  folgend«!  Stern,  hinsichtlicli  der  dritten  ist  nichts 

angegeben. 
900.    Zone  224.    AB.  um  1'^  grösser  angenommen. 

8(eniT«nelduiift8.  71 


Kro.  907.  Zone  68.    Ded.  an  8'  sttdlkher  angenonmed. 

977.  „     70.    DeoL  wm  V  lüdtieber  tngfnoiiunto^ 

978.  „     68.    AB.  um  1"  kleiner  ftn^enomaAn. 

loes.      n     7i-    ^<^^'  OB  7'  mtodlicher,  Zone  22i  AB«   nn   1'  kleiner 

angenommen. 

1042.  Zone  69.    AR.  ui  1''  kleiner  angetomen. 
1060.      ,,     67.    AR.  nm  i**  kleiner  angenommea. 
1058.      ^     69.    Ded.  nm  lOt  etldUelier  angeaemaeH. 
1070.      „     70.    Ded.  am  1'  tidilicher  aag^newneiL 
1107.      ,t  ^^^    2>eeL  om  1'  ndsAlidies  aiigeaemniea  (aMidier}. 
1118.      n    73.    DeeL  um  1'  nfirdlidier  aogeaoMmeft  (maMMV). 
1116.      „     71.    Ded.  am  S"  südliefter  angenctmiMii  (aiieidi»>. 
118i.      ,#  16ÖI    DeeL  um  de*  adrdliclwr  angittommeii. 
11S5.      „     71.    AB.  «n  1""  grosse^  aageMmnen^ 
1139.      „     73  oder  435.    AR.  offenbar  am  i"  gefehlt  (un^erftndert  ge- 

laaeen). 

1175.  Zone  154.    AR.  um  l''  kleiner  engenommen. 
1214.      „      68.    AR.  «m  i**  kleiner  angenommen. 
1242.      „     435.    AR.  am  1"  kleiner  angenommen. 
1247.       „       68.    AR.  nm  i*  kleiner  angenommen. 
1264.      „      67.    AU«nmg  des  Zonenkeg^n«  «m  lO^Sdifaubentkefle  rer- 

mimdeil. 

1272.  Zone  69.    5.  Fadm  aaetatt  4.  (Drttflki^ler  in  Obs.  Ask.  XII.  iieg.  10). 

1273.  „  156.    AR..«m  i''  graset  aögedotamen. 
1286.      „     68.    AR.  am  1''  Udnef  angeiKilnmen. 

1295.      „     69.    Ableaong  des  Zonenbc^eais  am  109  Sdtraabenthdle  rer- 
mindert. 

1300.  Zone  67.    AR.  um  2**  kleiatv  aoi^öftuMn  (uksick^l). 

1301.  „     73.    Decl  um  10«  ndrcUdohef  aUgeaomman. 
1932.       „     6a.    AR.  um  1'  Yermiadert. 

1352.       „     76.    AR.  um  1'  Termindert. 

1372.      „     68.    Ded.  um  10"  i^ritohet  abgenommen. 

1996..     „  155.    AR.  um  1''  kldlMr. abgenommen. 

1426.       „     70.    AR.  um  V*  grösser  angenommen. 

1455.      o     77.    AR.  tm  i"  grI&Bsar  angenotaimea. 

1462.       f9     79.    Ded.  um  4'  sOdlmfaev  Angteornmeü  (unaiekes). 

1473.  „   227.    Ded.  um  10'  südlicher  angenommea. 

1474.  ,,     78.    Ded.  Ablesm«  de*  2^enkogeM^  oioA  lOO^SektaubeMfteüe 
vermehrt.  i 

148&  Z«üie  155i   AR.  um  1"  gtioina^  aaigeMameil. 

1^2.  .y,     435.    AJL  um  i'^  groaaei  aggfcnamimipn. 
1546.       „     226.    Ded.  um  i^  nördlidier  angenommen. 
1551.      „    226.    DeeL  an  1^  nöciyidiiir  ängMOtfii^en. 
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Nro.  1628.  Zone  155.    AR.  um  1^  ^numehrt. 

1631.  „      74.    Deel.  um  1'  nüMHoher  «ngaaommen. 

1642.  „      75.    6.  Faden  ^mUM  4.  anfenommen. 

1643.  ,,      81.    Boel  AbtosQsg  am  100  SchrAubentheila  yeringlixt. 
1661.  „       74.    AB.  am  8^  wmotbati. 

1656.  „     435.    AB.  um  %*'  remtihii. 

1657.  „  76.  Decl.  um  9*  m&xdlielier  angenommen. 
1662;  '  n  1^^-  ^^'  ^'^  ^^  n6rälidier  angenommen. 
1669.  „     156.    AB.  um  1^'  Termintbrt 

1677.  „      68.    AB.  um  1"  yermehrt                                   ^ 

1692.  ,9       70.    Ded.  um  i'  Blldlidier  angenommen  (unsicher). 

1693.  „     156.    AB.  um  59''  Tocmindert. 

1742.  „       74;    DeeL  AUesang  um  100  ScJbraubentbeile  yensindert. 

1747.  ,»    .  73.    AB.  um  V  Tonnindert. 

1783.  „       75.    Decl.  um  20'  südlicher  angenommen  (niUHcher). 

1796.  „     15a    Ded.  um  1',  Zone  157  am  100  Scbraubentheil^  fennehrt ; 

(letiteeü  ganz  unsicher). 

1816.  Zone  437.    AB.  um  10"  recmindeft 

1854.  n     156.    AR.  am  10"  Termehit. 

1855.  „     159.    AR.  um  1"  yermehrt. 
1883.  n     i&».    AR.  nm  1"  vermehrt. 

1898.  „      83.    AB.  um  1"  vermindert. 

1899.  „     227.    Decl.  um  10'  sadlieher  angenommen. 
1901.  „     155.    Decl.  um  1'  nördHoher  angenommen. 
1920.  H     156.    AR.  nm  2"  Jdeiner  angenommen. 
i«22.  n     156.    Deol.  vm  iO'  südlicher  angenommen' 
1924.  n    ^^^-    ^^*  ^^  ^*  nördlicher  angenommen. 

1983.  w      '^Ä-    I>^-  w»  30'  südlicher,  Zome  226  Ded.  um  20'  end- 
licher angenommen. 

-    iH?.  Zone  i5&    DecL  um  1'  südlicher  angenommen. 

1952.  „     436.    Ded.  am  10'  südlicher  angenommen. 

1955.  ^    227.    AB.  am  1'^  Terminiert. 

1987.  „      67«    AR.  um  20"  grösser  angenommen. 

2016.  ,9     155.    Ded.  um  20"  yermehrt 

2110.  „     ld9.    AR.  um  1'  kleiner  angenommen, 

2111  .    „  :  229.   DecK  um  10'  eüdlieher  zu  nehmen. 

2126.  „     225.    AR.  um  1"  vermindert,  Zone  227  Ded.  um  10'  nörd- 
licher angenomnen. 

2180.  Zone  81.    AR.  um  1"  vermehrt. 

2151.  „  225.    AR.  um  1'  kleiner  angenommen. 

.  2192.  ft    82.    Decl.  um  1'  vermindert 

2214.  „  437.    AR.  um  1"  kleiner  angenommen  (aweilelhaft). 

2215«  „  225.    3.  Faden  anstatt  4.  angenommen.    . 
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Kro.  2230.    Zone  169.  AR.  um  10^'  rerttdirt. 

2241.  ,,  78.  AR.  um  1''  Temekrt. 

2269.  „  158.  AR.  om  1^'  grösser  ADgenottmen. 

2271.  „  67.  AR.  um  V  UeiAsr  angenomsien  (ganz  zweifsäsA). 

2281.  „  155.  AR.  um  1''  Tsrmelirt 

2284.  „  227.  AR.  um  1"  rsrmehTi 

2307.  „  79.  AR.  um  10''  vstmelui. 

2311.  „  76.  AR.  am  1^'  kUsaet  aageiKmimeii  (ganz  zweiflellisft). 

2316.  „  156.  AR.  um  l''  ▼ermehrt. 

2319.  „  156.  AR.  um  2**  yermindert. 

2322.  „  272.  Deci.  um  20"  vermehrt  (gfuiz  zweifelhaft). 

2333.  „  15r.  AR.  um  1''  Termehrt. 

2339.  „  83.  AR.  um  2"  kieiner  angenommen. 

2342.  „  155.  Die  Secunde  der  AR.  als  zweifelhaft  notürt,  um  1" 

▼erm^rt. 

2366.  Zone  227.  AR.  um  t"  vermehrt. 

2371.  „  69.  4.  and  5.  Faden  anstatt  3.  und  4.  angenommen. 

2376.  n  81.  AR.  um  l''  vermehrt 

2391.  „  .  226.  Decl.  um  5'  ndrdhcfaer  angenomiMii  (unsicher). 

2392.  „  274.  3.  Faden  anstatt  4.  angenommen. 

2395.       „      81.    Ablesung  der  Decl.  Um  100  Schraubentfaeile  zu  gross; 

Zone  227  um  10^  in  DecL  vsrmehort 
2401.    Zone  558.    AR.  «m  1' vermindert 
2409.      „     558.    AR.  um  1'  vermindert. 
2413.    In  der  Rubrik  „Bemerkoägen^'  Hook  beizufageti :  LI. 
2415.    Zone  274.    Deol.  um  20^^  vermehst;  abet  mit  Uni«cht;  die  Beob« 

achtung  h&tte  zu  Nro.  2413  getogen  werden  «eÜen,  sie  ist  (kbrigens 

sehr  unsicher.    In  der  Rubrik  ,^m^akungen"  mcissen  B.  nnd  LI. 

weggelassen  werden. 
2443.    Zone  558.    AR.  um  V  vermindert;  Z(Miel6M)eeL  oin  iOBSchraa- 

bentheile  vermehrt  (letzteres  unsicher). 
2457.    Zone  159.    AR.  um  1"  kleiner  angenommen  <«nsicher). 
2463.       „       75.    DecL  um  5'  sadlicker  aogenomnien. 

2466.  „       72.    AR.  uih  V*  vermindert  , 

2467.  '*„     272.    Deel.  ton  10^  sfldlicker  ange^omlBüeai. 

2473.  „      72.    Decl.  um  10'  sadllcher,  Zone  81  DecL. um  5f  sftdlicher 
'  •                  angenommen. 

2474.  Zone  159.    5.  Faden  anstatt  4.  angfwimta,  . 

2530.       „     230.    AR.  um  1"  vermindert;  Zdne  229  I.Faden  anstatt  3. 

angenommen« 
2537.    Zone  69.    Ablesung  der  DeeL  um  lOOSckractontl^le  grdsser  an- 

gen(^men« ' 
2540.    Zone  157,    AR.  um  I"  vermehrt. 
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Nro.  2571.  Zone  229.  AR.  um  10''  yermehrt. 

2590.  „      79.  AR.  rnn  i"  vemindert. 

2602.  „     157.  Decl.  un  i*  südlicher  angenommen. 

2610.  „     226.  AR.  um  1'  Termhidert 

2614.  „     159.  AR.  um  1'  Teraehrt. 

2618.  „     231.  AR.  um  i"  vermehrt. 

2627.  „     226.  AR.  um  i'  Yermindert 

2629.  „     228.  Decl.  um  lO'  südlicher  angenommen. 

2634.  „     225.  AR.  um  1"  vennindert;  Zone  560  Decl.  beilAnfig. 

2648.  ,,     226.  AR.  um  %**  vennindert 

2655.  „       79.  2.  Faden  anstatt  4.  angpenommen. 

2657.  „     275.  AR.  um  1"  vermehlrt. 

2664.  „     231.  Decl.  um  2'  nördlicher  angenommen. 

2665.  „     560.  Decl.  um  1'  südlicher  angenommeni 

2668.  „      83.  Decl  um  1'  nördlicher  angenommen;  Zone  228  AR,  um 

1"  Term^tt. 

2694.  Zone  227.  4.  Faden  anstatt  5.  angenommen. 

270».  „     286.  AR.  um  2"  vermindert. 

2716.  „     276.  AR.  um  i«  vermindert. 

2721.  „     229.  AR.  um  1"  vermindert. 

2722.  „     276.  Decl.  um  1'  südlicher  angenommen. 
2720.  I,       75.  2.  Faden  anstatt  4.  angenommen. 
2744.  ,j     226.  Decl.  um  10'  südlicher  angenommen.. 
2747.  f,     168,  AR,  um  V*  vermehrt. 

2758.  „     276.  AR.  um  1"  vermehrt. 

2761.  „     159.  Ablesung  des  Zonenbogens  um   100  Scalatheile  ver- 
mindert 

2762.  Zone  523.  AR.  um  1"  vermehrt. 

2764.  ,,     276.  AR.  um  10"  kleiner  angenommen. 

2768.  „     159  und  523.    AR  um  V*  vermehrt. 

2776.  „      81.  2.  und  3.  Faden  anstatt  3.  und  4.  angenommen. 

2784.  „     159  und  523  ötte  Zweifel  AR.  um  1"  zu  vermehren;  Zbne276 

AR.. um  10"  vermehrt. 

2797.  Zone  276.  AR.  um  10"  vermehrt. 

2808.  „     230.  Decl.  um  lO'  nördlicher  angenommen. 

2816.  „     276.  AR.  um  10"  vermindert 

2830.  „     165.  AR.  um  1"  vermehrt, 

2840.  „     276.  AR.  um  1"  vermehrt. 

2845.  „       75.  AR.  um  1"  vermindert. 

2854.  „     159.  AR.  um  1"  vermehrt. 

2869.  „     231.  AR.  um  1"  vermindert 

2896.  „     523.  AR.  um  1"  vermehrt. 

2900.  „    .276.  AR.  um  V  vermehrt. 


um 

Nro.  2902.  Zone  230.  AR.  um  1^  ivniiiidert. 

2907.  „     275.  AR.  um  V*  Twmindiri 

2915.  „     275.  AR.  nm  S»*  ▼emittdert. 

2923.  „       79.  2.  Faden  anftatt  4.  ängcf&onnen. 

2952.  „     229.  AR.  um  2«'  vermehrt. 

2961.  „     229.  Decl.  um  1'  Ukdlicher  angeiionmeA. 

2965.  „     227.  Decl.  um  i$*  sOdlicber  angenommen. 

2977.  „     227.  AEL  um  5''  Termebrt. 

2992.  '  y,     228.  Decl.  nn  15'  ndvdicher  angenommen. 

3030.  „     275.  AR.  um  1^  Vermindert 

3060.  ,,     229.  AR.  nm  10"  vermehrt. 

3071.  „     162.  AR.  um  10*  Termehrt 

3076.  ,,     276.  AR.  um  3^'  vermehrt. 

3087.  „     163.  AR.  nm  1''  vermehrt 

3089»  „     27«.  Ded.  nm  9'  tfldlicber  an|(enommen. 

3094.  n     526.  Der  Stern  war  ausserhalb  des  Zonenlwgens,  also  einige 

Minuten  aftffi^er  als  - 1^.  52'.  ' 

3107.  Zone  231.  AR.  um  7**  vermehrt;  Zone  960  AR.  um  1''  vermindert. 

3120.  „     277.  AR.  um  i''  vermehrt. 
3123  und  3124.    Zone  278.    2.  Faden  Anstatt  1.  angenommen. 

3126.  Zone  231.  AR.  am  V*  vermehrt. 

3128.  „     275.  Decl.  nm  8'  sndliofaer  angenommen;  Zone  278  AR.  um 

9"  verM^trt 

3135.  Zone  281.  Decl.  um  i'  nördlicher  angenommen. 

3157.  „     162.'  AR.  um  2''  vermindert. 

.'    '«&1834'  ,,     278:  5.  Faden  anstatt  4.  angenommen. 

3216.  „     280.  AR.  um  1"  vermehrt. 

3222.  „     163.  AR.  um  V'  vermindert 

3244.  ,,     280.  AR.  nm  1''  vettiindfert 

3245.  „     163.  AR.  nm  V*  vermehrt. 
3&M:^'    „     229.  AR.  um  1''  vermehrt.' 

-.  825a  it     22^  AB.  um  2''  veroiiiadeM. 

3256.  „     280.  AR.  um  1"  vermehrt. 

3258.  „     280.  AR.  um  f'<  vermehrt. 

3282.  „     <228.  AB.  um  1''  vermindert 

3312.  ,,     527.  AR.  um  l^^vermrnlbert. 

3319.  „     525.  AR.  um  1'  vermindert 

3334.  „     232.  AR.  um  V*  vermehÄ.     •      . 

3378.  „       81.  3.  und '5.  Fäden  anstatt  2.  und  8.  angenommen. 

3379.  „       85.  AR.  um  9f'  vermindert 

3406.  „     232.  AR.  um  1"  vermehiM;. 

3407.  „     163  und  164.    Yiellairht  2  versc&i^deiCe  Sterne.   ' 
9412.  „     277.  Decl.  um  1'' nördlicher' an^eftommen. 
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Nro.  3436.    Decl.  0"  oder  14^  (nkkt  la  aUwihtiduQL  

3471.    ZoneßU   AR.  tun  1^'' Temindttt 

3475.       „   16Si.    De^l  lum  1' TtiBHittdetl. . 

3480.       „  284.    AR.  m»  10^'  V^MAhri 

3483.       ,,     81.    AE.  «n  V'  vetim&dett. 

3523.  „  278.  Decl.  um  I'  nördlicher  angenoalmeli ;  Zone  28a  AR.  am 
1'  yermehrt' 

3527.       „     88.    AR.  um  1"  Tdrmittdert. 

3531.       ,,   440.    AR.  um  1''  Tenniiidert: 

3540.      „  294.    AR.  im  1"^  vermelirt. 

3567.       ,,   531..    AR.  um  V  vetmelLit.. 

3576.       „   531.    AR.  am  l'^T^rm^rt. 

3589.       „   531.    AR  um  V  fflrmfihrt 

3598.       „  278.    AR^  «m  1''  t^tknindert. 

3604.      „  531.    AR.  um  1''  vettoehrt. 

3607.  „  231.  Decl  um  9'  40"  grösser  angeuomiu^n.  Nacbdeik  der 
Catalog  gfidru4»kt  war»  hluk  eich  jedoch  all  wshi^scbemlici  heraus- 
gestellt, dass  es  ein. ganz  anderer  Stent  hit.  ... 

3619.    Zone  88.    AR.  um  5''  vermehrt. 

3625.      „  280    Deol.  um  iO'  8&dlicher  aa^enodUnefl.  . 

3632.      „  278.    AR.  uw  V*.  vemiadeüt. 

3691.       „     93.    AR.  um  1"  yermehrt.     ;  .  .,       a     . 

3759.       „   284.    AR.  um  V*  tetfmijiderti 

3768.       „     94.    AR.  «»  10"  vermindert  ..:     . 

3820.    Decl.  25'  oder  26'  (nicht  m  entscheiden).  i\ 

8822,    Zone  231.    D^V  dm  10"  aadlichertogtoemmen.      >  I 

3839.       „     231.    AR.  um. 21"  vermehrt. 

3864.  Die  Decl.  weicht  von  Lalande  und  S«hjellerup  ah;  ditt  DIBtonzen 
könnten  durch  eine  eigene  Beweguqg  von  0^/8  jfthsüch  erklärt  werden. 

3894.    Zone  528.    AR.  um  1"  vermehrt. 

3902.  In  der  Rubrik  nBemerkungi^n'^  hMte  LI.  eüigesetsi.  werden  abllen, 
obwohl  noch  zweifelhaft  Ist,  ob  es  derselbe  Stenn  sei.. 

3^14.    Zop^  d2a    AR;  am  2»  vermehrt. 

392a.     .„  .^528,    AR.  wn  1''  vermehrt. 
.    :  3832.      ^     ^28.    AR.  um  3'^  v^mehrt. 

3943.  „  232.  AR.  um  5"  vermindert;  yieltoMit  hatte  aber  Zone  94 
AR.  um  5"  verm^rt  wetdien  sollen.  '    . . 

3948.  Ablesung  des  Zoneqbogens  wdhrflcheihlieh.um.t4)0SchraubeBlheile 
zu  vermehren;  dadurch,  wilrdie  die  UieberebistiMiDLang  mit  Liiande 
hergestellt. 

3995.    Zone  483.    AR.  avn.2^  temundert.  . 

4034.  Ablesung  des  Zonenbegen«  (naeh  YeigMchusg:  mj^t  Bemi}  um 
100  Schraubentheile  «« T^cmebreii.  ,  •  i 


Hro.  41 U.    Zone  542.    2.  Fiden  aaitafct  3.  angenomniem. 

4132.      „    239.    DecL  um  tV  n6rAlicher  angeiioiiuiieA. 

4137.      „     631.    AR.  um  1'  T«nMhrt  (gaas  attsicher). 

4143.      „     418.    Decl.  um  1'  ntediicber  mg»^^'"^^ 

4175.       „     530.    Ded.  um  V  nbrdlieber  j^fettommeA. 

4302.       ^     482.    IML  um  20"  r^fluladett: 

4213.       „      96.    Ded.  nm  S'  ßädüdiev  angenommen. 

4218.       „       98.    AR.  uia  ^  rermeluft. 

4247.       „     418.    AJB.  um  i**  ▼ermehrt. 

4275.  542.    J)^  ^^  ^^  nötdlicher  iagenommen. 

4277.  342.   I^-  ''^  ^^  nftvdltcher  angenommen. 

4307.       *'      9S.   -A-R.  um  4"  yermekrt. 

4375.  iOO'    ^^  ^^^'"^  ^*  vennelirt. 

4393.      „    3^*    ^^^  um  3'  nördlicher  angenommen. 

4414.      n    ^^'    ^^^^'  ^^"^  ^*  n5rdlioher  angenommen. 

4447.      y»     ^^^-    1^^^  um  2'  südlicher  angenommen. 

4461.      tt     9M-    DecL  nm  1'  nördlicher  angenommen. 

4517.      II       98.    AR.  nm  V*  vermindert. 

4513.      II       97.    4.  Faden  anstatt  5.  ang^iommen. 

4620.       II     292.    AR.  um  V*  vermindert  (zweifelhaft). 

4650.       „     239.    Ded.  um  1'  sfldlicher  angenommen. 

4660.       n     533.    AR.  um  1''  vermehrt. 

4697.       n     2^0.    AR.  um  1'^  vermindert. 

4700.      „     240.    Decl.  um  lO'  nördlicher  angenommen. 

4722.       „       97.    AR.  um  1''  vermindert. 

4741.    Die  Ablesung  des  Zonenbogens  (nach  Tergleichung  mit  Bessd)  um 

100  Schraubentheile  zu  vermindern. 
4759.    SCene  496.    AR.  um  l''  vermindert. 
[  4765.       „     102.    AR;  um  1''  vermindert. 

4768.       „     420.    AR.  um  5"  vermindert. 

4780.    Differenz  mit  Sdgeller up  auffitllend  gross ;  vielleicht  eigene  Bewegung. 
4783.    Zone  445.    AR.  um  1^'  grösser  angenommen. 
4785.       „      97.    Höchst  wahrscheinlich  hat  der  Aufschreiber  als  Faden- 
Durchgang  5i'',2  anstatt  59'^2  verstanden  und  die  AR.  muss  um 
8''  vermehrt  werden;  Zone  98  ist  der  3.  Faden  richtig,  der  4.  aber 
vaa  V*  SU  vermehren. 
4791.    Zone  101.    Decl.  um  W  nördüdier  angenommen. 
4820.      1^     100.    2.  und  3.  Faden  anstatt  8.  und  4.  angenommen. 
4828.  \     0     IM.    AR.  um  10«'  vermehrt. 
4842.       „       97.    AR.  um  V*  vermehrt. 
4881.      „      98.    Decl.  um  10'  nördlicher  zu  nehmen. 
4)M3.      „     299.    AR.  um  V*  vermehrt. 
4946.      „      97.    AR.  um  l'<  vermindert. 
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Nro.  4984.    Zone  97.    ARi^fift  1' yemkiden;      '  ^ 

5016.       „   101.    AR.  um  1"  TöWDöhrt.       -         '       -  -: 

5038.      „  579.    AR.  um  i«  Vertiifedert.  '•  i-  . 

5054.       „   424.    AU.  um  Wf  ^fimtAädeit:  ' 

'•     eo«e.'     j  24^;  I>ear.  yn  f i»*  ti0i4IMer  iittjj«AoiBttiea.        '       !  i  c 

5085.      „  423.    Decl.  um  1'  südlicher  angenommeii. 
i       1W9.^     ,, -m.~   ab:  Hm  1«  Termehrt.  ^ 

5108.      „  240.    AR.  um  10*^  termeliri. 

5126.      „  101.    2.  und  3.'fMeo  austait  8.  undf  4.  kn^^eiMMiime*.    ^ 
5150.      „     97.    Becl.  um  fO'  ndrdlicber  angenommta/ 
mm,     '  ,^  ^446.«'  ARf.  um  5"  Termehrt.-  ♦  ♦ 

5250.       „   327.    AR.  um  1"  Termindert.  :         :  •;   f   j 

5269.       „   183.    AR.' itoi  i»  vermehrt.  '   '      '  "^     '     ' 

5296.      „  446.    3.  Faden  takiMt  5.  angeMmmen.        •  '  <■ 

5315.'    '  „   194.    Beel.  um  1^  sftdlie^r  "aiig^nofBimetf. '  ' 
5321.      „  448:  ^.  Faden  aitatett  1.  äng(to6mm4in.    -  •'  ' 

5326.       „424.    AR:  um  1"^  teftnindeft.  ^    • 

5328.       „   184:    AR.  <im  16*' tennehrt.'  •  -^ 

'W97.  -S,  446.    AR:  um  1' vermehrt.  i  ;  .     ^-. :: 

5338.      „   183.    Decl.  um  1'  südlicher,  Zone  447  Decl.  Ulli '2^  nördlicher 

angenommen.  .    .^     '  ;% 

99Bi:   'Zone  183  und  636.    AR.  um  1"  VenhindeH.   '    '  '  * 

5387.      „     241.    AR.  um  1''  Yermehrt.  ■•-  '  ^' 

5417.      ,y     102.    AR.  um  20*  vermindert  und  tone  f04  4.  Faden  amilatt  5. 

angenommen. 
5426.    Zone  327.    AR.  um  1"  vermindert.  -  ' 

5465.  „     103.    Decl.  um  8'  nCTrdlicher  aiigeüömmäti!     ' 

5466.  „  538.  AR.  um  2»  vermehrt'  --^^ 
5483.  „  101.  Decl.  um  20^  8ttdU6her  ängenobimett/  ^  ^  o 
5502.  „  IW.'  AR.  um  2-^  vermehrt.  '  •  -  ^- ' 
5527.  „  244.  AR.  um  1^  vermehrt.'  ''  '''^  •  '  - 
<J*Mf; '  B^eneBeweguni  -0".048^  Ktl,  damaeh  Position  iFür  iteolü Mittel 

1711 18'  17''.78  +2^  it'  55''.3  und  diie  Ahwekhungeü  der  einzelnen 
reducirten  Beohtehtungen  von  diesem  lifittel  faUen  s^r  klein  aus. 

5625.    Zone  101.    5:  Fäden  anstatt  4:  angenommen.   -  ' 

5648.      „     454:    Decl.  um  30"  vermindm.    * 

5677.  „     452.    2.  Faden  anstatt  4.  ängenomk4n.  '   ' 

5678.  „     184.    Decl.  um  20'  nördlicher  angenommen. 
5701.       „     449.    AR.  um  i*  vermindert.    ■         '      •  ^« 
5728.      „     fÖ3!    AR.  um  1^  vermindert.       '      '     *  * 
5739.      „     183.    AR.  um  v\  vermindert. '       '            '      - 
5762.      „     452  und  454.    3.  Fädeü' anstatt' 4.  ft^enornmen. 
5784.      „     564.    AR.  tun  2*'"vermniaeit,     ' 
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Nro.  MM.    Zone  102.    5.  Faden  «mU«^  4  äw^Mmmm- 
586&       n     Ml.    AB.  um  1'«  f«m«bft. 
58f8.       „     449.    AB.  um  i»  mmMer«^ 
5969.       „     101.    AB.  am  V'  HmMtlll 
5991  und  599«t   ».  QiWlkcki  «ÜHM  BfWMffioft  »MiL  -  V'09  j»  Beeb- 

5992.    Zone  103.    Ohne  ZweiM  M^  die  Abtawii  der  Bed.  onrieU«  uod 
bAtle  WM  MksUtt  59M90.  MM^e  «eU^fl. 

900«, .  2me  1194. ;  AR«  op  i"  j^mwOmt 
9011.     „    194,  AB.  «»  i'«^  t«mMide«t. 

9099.      n     487.    Decl.  nm  1(^'  Yemehrl,  J^mi  903  uii  jiO«'  TfpMndert 

(sehr  ansicher). 

9070.  Zone  260.    4.  Faden  anslutj^  ^^  ang ej^Hnmen. 
e082.       „     183.    AB.  u»  1"  rwm\^ 
ei09.      n    244.   AB.  am  i''  Umm  a^gfmoniaiiin  (^vetf^Ihaft)« 
9121.      n    2U.    {>e4*  um  1'.  s^dlMieir  aagaamnmen^ 
9128.      „     101.    Decl.  am  1'  ifidUfi^^v  aqgf^offjgnen^ 
9138.      „     101.    AB.  nm  V*  UM»«V  angeiMWinum  (zveifelhaft),  . 

9198.  AB.  am  10««  sa  gross  (sieher  Oi^e|^eUer),  wast  hei  der  yem^eich- 

-  ]^i/S..M4  HtMwhtige^iaiv 

4195.    Zone  250.    Decl.  am  1"  südlicher  angenosmeA« 
9197.      n    18^-   liaqb  4er  Ve«l|^hi|ng  mitf  §nder^i|^  ^^es^^ 
die  AB.  am  2'^  au  veiinind(W|     : 
.  ;.9M9n  Km^VSfi^   4, Fe49n  anaM^^  angeiMmma. 

9310.       „     510.    Die  Beobachtang  als  iweifelhaft  hasekhwt,  die  Decl. 

wnrde  am  20''  TermindeKtf 
9318.    Zone  4Mf    AB»  op  10"  iferaMn^len»,         . 
9342.      „     184.    AB.  am  l^T^fruOHdeti    ; 
9353.      „     IfliL,.  A^.  um  Ar"  vt^iwindwrt, 
9399.      „     101.    Decl.  am  i«»  i^QfdJ^her  .imetsemnKBWt 
9398.       „     457.    AB.  am  1''  i^cop^eift. .  ;  . 

h ;.  f%T<  2^1^  Al^hWMI  ^9  Zumenho^ena  (na^ih  YentiftichHBg  w^  Beaael)  om 
,  .,  n  iJw^achfliHhw^^ieil^^^iji  Yermioden^ 

9^6^  ^Zoiie  247t  ,Ji^  im  ^^  lUitrdl^tier  ».ly.aomwftn . 

9398.      „    452.    AB.  um»  Z"  k^emv  a&jje^mfn^. 

9420.       „       38.    Decl.  am  1'  oAccUi^her  «mge^jQpmeiv 

9433.      „    247.  JJ^,  um  10"  Temindert 

9449.       „     247.   ,M^  um.  10"  i^<$^»ii^ct 

«447.      „     457.    Decl.  am  1'  20"  VÄnaindoi|ft  (pureifeUmft). 

9449.       „     250.    Decl.  nm  10'  uöcdlioh^r  augenpmni^        « 

9494.       n     247.    AB.  am  10'«  TetTOHdert, 

9499.      jr..  *47,    AB.  TO  10"  7eiWUS|dert. | 

9479.       9»     250.    AB.  am  f"  Tecmfi)ut  > 


%o.  6489.    Zone  375.    AB,,  waki^  wmaäil&BA  ;   \     w-t  ',.1 

«510.      „     lOd:   JÜEL  <«m  H#  moBmeStft.         a 
6540.      „    MA.  J^ed.  :m  SMf^  nArdliclttv  abigttioottfetn.  ,. 
6572.       „     247.    AB.  um  IH  munahrt.  .  '  /     c 

iftttBS.'    ^y,     164.  ^B^L'MQ  i#^Yttflielter.aai0ftiloiiuiiM. 
6611.       ,,     552.    Decl.  um  lOff  «wrttlAder*  (Meifeüttift). 
MCIi     >,    «M:  '  JSu  iott  1'' ddetetr  AAgestHMbea  >(9Eweifelhai^ 
6665.       „     375.    AR.  nm  1"  yennehri.     :  '       >  . 

663)1*      ,,'    5M.    Deidl.  ^im  40^  >«^&ndwt  («vMbllurf^ 
6672.       „     250.    AR.  um  1''  grösser  angenooMMtt  <«ii«il^). 
4^681.      „     376.    AR.  um  1^  iMmndert  ^    ^ 

6lif.      ^    45flL   AB.  un  l""  Mmuivdert. 
6753.       „     247.    AR.  um  3''  yermindert. 
6776.      „    ML    iL  Füien  ^imttatt  6.  angenonmen. 
6787,       „     453.    AE.  Uns  I'  YMMhrt. 
QMM.     ^^      39.    Deel.  m  1^  Md^dMtr  a^emmm«». 
.    6882.       „     244.    AR.  um  1''  vermehrt. 
6893.      „    453.    AR.  vm  V*  UfiBm  aogenofliBien  («wc«l0Di4f|)f  ^ 
68ifi.      ^   >t6a    Peel  wm  1^  •MUehec  aBgenomnwu. 
6916.       „     103.    Ablesttsg  des  Zonenbogens  um  lOO-^tidiiiipibentheile  ver- 
mehrt. 
692t   JSalit4»^.    IM.  "Hm  20<'  vermehrt. 
M92l      „.   ^51.    AB.  uü  1^  kleinev  aogenpmiveii. 
6m6.    In  !te  ^iMA  «4er  Mdec»  JSene  die  AE.  vieUf^dit  «m;  l''  feUtehAft. 
is#ae.    20cie  2M.    AJEU  «m  1''  v«mehrt 

AR.  «A  l^Vvemisden 

5.  Faden  MBtatt  4.  «ogaiKqnia«L . 

Decl  um  i^  «ftdtioher^mgcnomuteit 

Deol.  wa  i'  oArdUdher  angeiominen. 

AR.  um  l**'  IdAuier  ai^ieaoiipien. 

AR.  nw  1'  vespi»dert 

DfeL  4W  j5' oi^rdlkher  (sngepomi^». 

Decl,  nm  4'  ji^4Uoher  i^ngeponuMfi. 

JleeL  >u]ft  dO'  i^öcUicher  angepomii^n.  ;.  . 

42,  ^A&  iw  2"  v«pnehrt, 

AR.  u^  1"  v«nBri9^  '     ' 

d60.    4.  V94tm  envtatt  3.  aiy^emm«fw 

5l  jPa4en  ao^tett  4<  aniE^aeiaipiefii  ZAai426  2.-5. 7a^ 
!aiicei»em#eii. 

Decl#  um  31'  nördlicher  angftfiOBpaaen    .» 

,£M.  Ml  7^  «MJiQhir  aiuwiii^infir?       :     .  ^  ^ 

Zone  38  nm  l^'^tu  vMtehMt.         .     :        i 

72» 


«MV. 

tt 

Jll. 

7067. 

n 

259. 

7150. 

» 

425. 

7156. 

n 

WH 

7203. 

» 

2i»9. 

7232. 

n 

426. 

7243. 

n 

464. 

7299. 

?> 

375. 

7315. 

>f 

M^ 

7370. 

» 

42. 

7377. 

w 

259. 

7401. 

w 

mi. 

74i6. 

»♦ 

M7. 

aBüti^L 

7511. 

Zone  250. 

li^^ 

0 

ffO. 

7604. 

">)• 

^. 

Nio.  7944. 

Zofte  247. 

An.  HIB  I*  fWlHIiyWfc 

7695. 

„     t6i. 

AB.  um  l«<«0ni€tet  (mreiftlhaft)!  :     . 

7711. 

n    "tOi; 

DmL  oi  1'.  sMIftdiir  aageitoiiimaft. 

7759. 

„       34. 

AR.  um  1«  mimlirti 

7876. 

w     ^6». 

AR.  «m  l«"  tMniehH.nd  D«cl.  mm  1'  Termiiidart 

7935. 

M        •••. 

AR.  im  i^  'vermehrt 

8006. 

♦>       "36; 

IteL  Ablesung  um  lOMchsaabeitkeile  yermelirt,  Zone 

595  nm  i'  Termehrt. 
8011.    Zone  306  asgeiommea,  das«  der  t.  Htlfofaden  beobaditel  wurde 

(Mir  «nskiMr). 
8064.    Zone  470.    AR.  um  2^*  Temefart. 
8097.      „      38.    AR.  um  V'  veraünderi,  yidieicbi  Zone  39  am  1''  zu 

Termebren. 
8174.    Zone  469.    Ded.  lun  10^  BUdHeher  eagenommet. 
8213.      ,,     429.    AR.  um  1*'  Tendadert  ^nntfdier). 
8245.      „      42.    AR.  um  i"  Termindevt,  tMleicbt  Zone  34  um  1"  zu 

yermebren. 
8310.- '  Zone  596.    Decl.  um  30^  Tormindert. 
8350.      ,,      86.    Ablesung  des  Zonenbogens  um  100  Scbraubentheile  yer- 

*  *'mthdert. 
8378.    Zone  260.    Decl.  um  10'  kleiner  angenommen. 
8395.      „    261.    AR.  um  V*  kleiner  angenomdien  (ciwdfelkafQ. 
8415.       „      45.    !>ed.  um  10«  ndrdlldher  angenoiAmen,  yielleioM  hatte 

'  äMr  2one  89  um  iO'  sgdtkber  langeMmmen  imMen  soHen. 
8482.    Zone  473.    Decl.  nur  ungefKbr  angegdlMm;  aueh  eiiheitft  ei,  dass 
die  Beobachtung  Zone  478,  wo  M  ARf.  all   unsicher  Wieichnet 
ist,  zum  folgenden  Sterne  geiiOtt.  i 

AR.  um  2^  Termehrt. 

AR.  um  lO''  vermindert  (zweifelhaft).    -  ^  ^ 

AR.  um  1"  vermindert  (feweifelhaftll. 
AR.  um  10^  vermindert '(zw^felhaft). 
AR.^Decl.  um  10"  vermehrt. 
AR.  tan  1'  vermehrt.  ^     * 

AR:  um  i"  vermindeH  (zwetfelhall). 
Decl.  um  20"  temündcM  («weifellaft). 
270.    Decl.  um*  10»*  venniehit. 
Dieser  gf^tur  ^tietirt  in  derWitkUtihkeit^wahrecheinlich  gar  nicht, 
r^'sT  ^  ~  c  ^^iti  ift  idetttieeh  dHt  l^ro.  8657$  Itf  diesem  Falle  Mtfe  man 
den  4.  Faden  anstatt  des  5.  #ii  nehmeb  im4  die-IDR.  noch  um  1'' 
zu  "^rmeÜretL ' '  ''  - 

8662.    Zone  39. "' AMesnüg  des  Zonenlmgens  km  -lOOt&eile  zu  vermindern, 
*;:  .1  .17      •  ^iisditoÄ  h*l  flian  du»  P«d.  fax  Miltel^^«>  9^  31^^  und  i£e  Dif- 
fereazen  In  der  Kote  -^-5 itti ^^§*'.^  ^'-^  *"    s«  ^ 


8483. 

Zone  477. 

8490. 

„       3f. 

8557. 

»     481.' 

8574. 

„       39. 

8577. 

„     *!»: 

8592. 

„     V5V. 

8625. 

„       fe; 

8630. 

»     4«1. 

8642. 

„     270. 

8655. 

Dieser  SM 

Ä?8 


■^T» 


8»2.     „     267.    AR.  up»  t"  venwivt. 
:  8779.       ^,  •  469.    AR.  «qn.  1"  venvüiiilert.  ^ . 

»13.      \,     469.    Decl.  ÄH. 20"  geändert.  ^  t.. 

8614.     „       39.    AR.  IM  1"  yeriQjBlqrt  ^ 

8827.       I,     268.    3.  Fad« >- anstatt  4v  angenommetftt  <^on6  4W..5.  Faden 
anstatt  4.  angenonuMn.  -    u  .* 

8884.    Zone  39.    AR.  xmA''  Tenqehrt.  .j  .. 

:^8fl(Nk>:  .:  t»     ^8.    5.FaieAao3tatt4.4D9eBoniineniin44&iWt'^tfimidert. 

8914. .     i,     39« ,  /CAR.  ftun  «''  vemindert;.  iOine  Zvei^l  b4  4^r  Aufs^rei^r 
29^'  anstatt  21''  verstanden. 

9013.    Zone  60.    AR.  um  3''  yermehrt. 

9129.    Ob  bei  Zone  267  oder  :43^,i%, der  AR.  ein  Fehler  von  10''  sei,  ist 
mckt  zu  entscheiden.  ,  .     .        , 

9258.    Zone  270.    Decl.  um  10"  vermlehrt 

9336.    Wahrscheinlich  ein  unrechter  Faden  aufgezeichnet  und  wird  der 
3.  Faden  anstatt  dea4,  angenonunen  werden  müssen^  alsdann  >leibt 
pag.  540  4ie  Differenz  AR.-f-0".30  übrig,  ., 
.  9337.    Zone  477.    J)ecl.  um  20"  vermehrt. 

9340,      „       56.    AR.  um  10"  vermindert 

9343.    4  Beobachtungen.    AR.  nicht  zu  vereiuigen. 

9347.    Zone  270.    Decl.  um  20"  vermindert. 

9384.       „   .«».■j4}^cl,.||fl|i^l#l3gß*a4^t| 


....  :/  ..5j 


T^irzeickiites  von  Sternen,  welche  mögliolmr  W^ise  als 

identisch  sich  erweisen  könnten.       -^^ 
0  Sterne^  40ren  Becta^ieensioiifi-Difrerenz  naliezn  e^i^  Minute 


Nrb.  621  tind  624* 

NAk  2390  aad  2380 

NAi.-3306.Vd  3298 

:    642  '  '  638 

.v2478  ••  'V  2487 

'3457'  .:  3448 

.   •  908    915 

'   2630   V  2624 

.   1555:  ^;  3565 

'  949  «  942 

.  26471   :  2637 

,  4125   .  4120 

:  f«  958  '  '  966* 

2650:.  'K  2639 

.4196--.  4189 

'  1003   .  *  998 

2690    2678* 

t'  .4257:   .  4262 

•   '  1907:'   1901 

,  2720- '   2728 

4544^-:;  4539 

2089   *2084 

r    2819   -  2809 

'  4700»  :  4694 

^  ^  2128   •2118 

r  '  3033    3041* 

n,   4709  .:  4699 

2136   ^2129 

.  3177  r   3169 

s.vi775  :   4768 

T.'^:  2276^r  ;2264 

T^   3302s  <  3294 

::}f#285.  .',^v  5i95 

Nro.  MOe  und  6Mi          Um.  MR  nfti  ••!•  M#.  MV»  nntMTS 

Mi»          540t                     VMt          Un  8686         «875 

5706          5714                     1188          »198  8888          8822 

5788          5788                     7788          7984  8855          8844 

8232         8223                    7880         »888  9134         #142 

8424         4407                    8838         8888  8230          8839 
8538         8528                    8540         8888 
6536          6547                     8584         8574 
W^  ein  Blenidhett  (^  MAU,  ist  m  uMkAir,  ^  der  ertte  Sttra  zmm  iweileii 

8to  der  Bwelle  Mum  erelei  gesegen  ireriea  soll.  Bei  Kro.  3298  wäre  »uch  die 
kion  nm  i  Minute  sa  Andern. 


b)  Sterne,  deren  BeetftseenBteuhDHnNMUE  luiiieM  zehn  SMuden 

betrift 

Nro.  1911  and  1913  Nro.  3337  und  3341  Nro.  7339         7342 

2365  2369  3343  3345  8467  8470 

3059  3062  4016  4019 

Darcb  Correction  der  Secunden  der  AR.  wClrden  auch  die  Sterne  2914 
and  2917,  7048  und  7050,  3416  und  3418,  5123  und  542t»,  4925  nnd  4928,  8053 
and  8058,  4364  und  4369  identiscli  werden,  Jedocli  hat  sicli  kein  Ornnd  tor- 
gefonden,  irgend  eine  der  hier  vorkommenden  AnfBeichnungcn  für  fehlerhaft 
la  halten. 

e)  Sterne^  deren  BeetoseenslMK^-BülMrenB  nahen  eine  4^er 

Mehrere  Fnden^DMnMe«  betritt 

Nro.  86  and  87*      Nre.  24i$  und  2426     Nro.  4156  and  4158 

1342  1337  2495  2493  4607  4609 

2804  188k  Hm  2888  M»         8871 

1410  1407  2724  2730  -  5384  5381 

1502  1504*  2847  2841  5442  5446 

1868  1578  28^  2881  ^«6  57S0 

1574  1571  8880  2893*  5853  5848 

1885  1628  8883  2888*  5886  5861 

1860  1B63  297Ö  2972  6036  6042 

1880  1883  3012  3017  6391  6387 

1936  1934  3020  3022  6425  6434 

1982  1984  3048  3050  6486  6491 

2074  2069  3355  3356  6495  6489 

2076  8081  3478  3480  6883  6888 

2094  8098  3752   .  3750  6899  6896 

2159  '8166  3860  3856  6948  6954 

•  2268  8266  3861  3865*  8968  6960 

2400^  1897  8888  3887  7054  \ .  7087 


WS 

722*      .^  7«4  7W.  7138     :  85«    ,  «Mi 

79i^a      72|;{  sm:  .81M  fisin  mm 

72B7    7302  813«  ^m  SfOQ  /  «ift 

TiM-;  7^  U59  8148  88M  «MD 

7408    7398  8159  8157  8870  8til 

7493    7488  B2»  825a  iß4»  «M8 

7W3.   :  7418  8259  8283'» 


DnudcfeUer  und  Berlchtigfongeä. 
1)  im  SteniTeneiclUilsse 

Seifte  i— 460. 

Bxo.  187.  iJVt  W'^^ü  Mßü  httitea  57'a9. 

257.  9ie  S^eoii^^  Im  dtt  D8d.  war  QatcUisl  tta4  dwiliaib  vegmUssoa. 

379,  QoUc  R«bnk:  ^BmmtkmM^n,''  Sk  w^pidasM». 

399.  DecL  42''.3  soll  heissen  58".9;  dam»  iß  iißA  Voten  iß^  t-  l^^A  and 
4-  lli'-J^  91^  liNm  4^4^',8  und  -  4",9. 

404.  Deel.  40".9  boU  Mmoa  48^5,  und  iii   der  Rnbrik  Aqm^twgen, 
(64)  nnsUtt  IV  zu  setzen,  so  dnss  nnlen  die  Kote  lY  negfitttt. 

450.   AR.  0''.82  toll  heissen  5'',57. 

452.  AIL  22''.  18  soli  keiMOn  ^*'.  93.  .  , 

,       506.  AE.  3^  34'  «oU  lfceme|i  3^  33". 

839.  AK.  14^58  soU  IkeiMei^  U".58. 
1148.  Das  S.  unter  den  ^yBemerkungen"  wegzalasiei^.  ^ 
1323.  AR.  7^  13'  soll  heisBUi^  7i>  U'. 
i42L  Deel.  -  (<".  iV  46".9  soUto  heissen  -  0<>,48.'48''J^  qii4  i|*  init  HSO  in 

Tereinigen. 
1424.  In  der  Rabrik  Bemetkjoag^  beiznfftgen  U. 
188^.  AR,  um  10^  za  vermehren  und  dann  identiech  mal  15§3* 
1563.   Unten  Note  IX.  (155)  -  0".06 . . .  soll  heimsen  (69>  -O'^.Of  . . . 
1572.   AR.  12".97  soll  heissen  12".77. 

1779.   AR.  22".63  soll  heissen  23".63.  .  ,    ^ 

1816.  AR-  8''  ^'  38".9  aoU.  heissen;  8^  6'  9^.39, 
2252.   AR.  28'M6  soll  heissen  29M6. 
2255.  Ganz  wegzulassen. 

2307.  DecL  -0^.44'  56<'.5  soU  heissen:  -l^.O'  54^8, 
2329.   AR.  50''.52.  soU  heissen  &2".52. 
2355.  AJB.  uxa  40"  zu  fennindem  und  mit  2348  in  .lef^initeii.. 
2391.  Unter  »^Bemerkungen''  IX  soll  heissen  XI.  , 

24t3.  Hm^  «Dmerkoniea''  twumfOce»  IL 


Rro.  0HiM*^.  >  DlePoülion  decMgeädenSterni  MtteToratlq^cilit^v^lpden  BhÜen. 
«m— 2619.  auf  pag.  118  n(  aus  Versehen  2261— 2tM'g6tet^' 
^tM.  Deifft  "flieht  beoliachtot t '  Die  Z^ndugreiiien  wäre«  -*-  2^.22*  *  u.  -4-  O^^.d'. 
MIV.  AR:  f«"  47'  toll  hei^ietf  9^  47».  •  •<    • 

umr.  AB.'0>*^49<8ollhei88M>49'.  AtÄfterdem  steht  Kihr.  2537  mlatt  2737. 
«B8.  Gekört  EU  3389.  '•'  ^     * 

MOOr.  No««  1^  (23.5)  sollte  sein  [2d^.^/  '   -  •  ^  - 

8450.  AR.  36^07  soll  hebMiä  26",0t  irtiinchemlich  tot  1'  zir  Ytohnindem 

and  dann  identisch  mit  3445. 
3561.  Ded.  -  anstatt  4-. 

3594.  AR.  =  12*  2'.6".|a  foH.htf  8{|l,5.".63^;^Z^ej(584)  anstatt  (285). 
AasserSem'liäite  dieser  Stern  Vor  l?ro.  3593  gesetzt  werden  sollen. 

3595.  Decl. -1^.35' 51''4^W)^.heisspi  4Äf.l,;   - 

3646.   AR.  12>'  9'  20''.87  soll  heissen  2'*'.87  und  der  Stern  ist  identisch  mit  3643. 
3652.  AR.  44^00  soll  heissen  IS'^ÖO  und  gehört  zu  3645. 
3656.  Die  Decl.  nicht  beobachtet,  weil  de^  Stern  atnserhalb  '4dn  Zonenbo-- 
•  '      genn-  si^  beftindt>r  fsl  ohn^  Zireifel  ^disMisch  niit  3697:     ' 
3745.   AR.  12'>23<58'^29s«lliieissettti*22'49".li9uifdi8t'M^ti8dhiÄit3743. 
i   .'  3S0al.i  DM;  ^lo.-^ö'  beiü^ifli;.  • 

3834.   AR.  57'',43  soll  heis^n  '58'';49  und  im  iSetH^sch  knit  ä8t6. 

'     3§t4V-T)fcl.'»ddHtetf(4  fcngtegebeÄ/8<Äl  nördlte^  '  • 

398».  I»cl!iifti(eftbr4i||b.6'.'  •   '*"■       '    * 

4022.   Beiznfflgen  Decl.  -0o.55'.  — '  '  '  .       *^ 

4247.  Unter  „Bemerkungen'*  II.  soll  liefssen  Ht  ''"''- 

4314.  AR.  14**  6' 2^08  sollte  sein  3^08;  "rHmeiöhiir  Mentiscli  mit  Niro.  4316. 

4347.  Ein  Stern  5 . 6  Grösse  findet  Uch  nacW  den  Berüher  i^tefnkarten 

hier  nicht  ter.  '  • 

4420.   AR.  14»»  26'  23".40  soUte  seii  1»".40.       '  '  '    *       ''*     ' 

'     U4il-Ddci.  *>o^2' Wd 'ÄoUte  s«ü  1^''22'35*.3;  ausserdem  All.*  uA  1''  zu 

vermindern. 
4422.   AR.  14«»  29Mys»34«  WÄlte  seilt  «r'V04.      "  '     '    '  '■ ;    * 

4628  uiid '4)6^  g49rto 'zü  4625  ^  4«28  ht  tnh  eitiö  Fadehdistk^  4632  um 

r  MSnntö  ftelWftt:   '  :     •  i    ^  ' 

4629.  Decl.  +  0«  5'  beiläufig.  -'  '  .    '       \    . 

4661  mit  4682  zu  vereinigen.  *' ' 

4709.  4  Gr.  sollte  heissen  9  Gr.  Beobachtung  äIs  unsicller  b^^eichhet.' 
4871  gehört  zu  4872. 

4927.   AR.  30".32  soll  heissen  50".32.  ' 

4993.  AR.  zuveriiieliren'unl20''  fonn  id6ntikciL%it4998:  auch' 4990  wäre 

damit  identisch,  wenn  die  AR.  um'  1'' vbtnitßhrt' würde. 
5065.  üfitiir,^Bteeftku^gen<<' hätte  nadi  S. nochB. fläzu  ^es'etzt werden  sollen. 
5074  mit  5073  zu  vereinigiA.         \     /^    '         ';    ' 
5105.  Die  Declination  wuräe  miäit  attfgezeidhnet,  weil  der  Stern  ansser- 


lialb  des  Zonenbogens  sich  befand:  nneh  Bessel  vftre  die  Declinaiioii 
=  4- 0^.5'.  36^3. 
Nro.  5370.  AB.  um  10"  zu  Yennebren  und  dann  identiseb  mit  536S. 
5440.  AR.  18''.2i  soll  lieissen  16^21. 
5452.  AR.  38'',16  soll  heissen  7'MO  und  gebort  zu  6448. 
5518.  DecL  18'  soQ  beissen  19«. 
5BIM).  iGatitf  ir«0&ulaneft. 

5975.  AR.  59'  3".35  sollte  beissen  57'  44".0S  und  gebort  zu  5957. 
6123.   Decl.  +0"^.  5'  beil&ufig. 
6168.  AR.  ^''.01  soll  beisseft  95'^61. 

6584—6585.  Der  folgende  Stern  bätte  Torausgesetzt  werden  sollen. 
VfUj  Dea  -^üf>,  b*  beilftafig. 
'   4«79.  Alt  Z^'fi^  s^lte  beissen  12'',oe  und  gebort  zu  6881. 
«903;  Aos^TeiMben  gesetvt  09M. 
6939.   Decl.  49'  soll  beissen  48'. 
6947.  Decl.  -^  i^  56'  beiHboig; 

7342—7968  kommen  8  Sterne  vor,  bei  welcben  der  erste  Hülfsfaden  fftr 
w'.^'^'i  dM"  zlreften  fittufftfaden  genommen  wurde,  und  wo  folgende  Correc- 
tionen  anzubringen  i^d: 

7342  Corr.  - 10".52  zu  vereinigen  mit  7339. 

7483. 

7526. 

7570. 

7823. 

7843. 

7939, 

7964. 
7346.  Beizusetzen  Decl.  +  2^.  20'* 
7445.  Unter  „Bemerkungen**  XI  soll  beissen  IX. 
7559.  AR.  21",33  soll  beisseft  53",33  und  gebart  zu  7566. 
7709.  ARf.  unsicberi  Pfid^  niobt  ang^eben,  Decl.  nickt  abgelesen. 
7711.  vDe^  31;,  3oll  beissen  32'. 
7785.  Decl.  22'  soll  beissen  21'. 
.7936,  ;Pl^L.27'  soU  beissea  28'. 
8055.  Decl.  -  i<^.  22'  soll  beissen  21'. 
8188.  AR.  12",65  soU  bdSien  S8^65. 
8193.  Decl.  um  20"  zu  yermindenii  dann  üentiscb  mit  8188. 
8250.  In  der  Note  stebt  VI  AnsMt  V. 
8341.  Decl.  59'  soll  beissen  49«. 
8535.  AR.  49'  28".23  soll  keiss«n  39'  82''.19. 
8608.  Beizufagen  B.  Decl  -3<\  20'  belUMt- 
JB800.  DmIL  13'  ai6  soU  kelssea  16'  5'fJ. 
8961.  DecL  -  P.  45'  beiläufig. 
SieniTWMlehalft.  t^S 


7487 

- 10".53 

7528 

- 10".52 

7573 

- 10".52 

7827 

-10'',53 

7847 

-10".53 

7942 

-  10'f.ß2 

7968 

- 10".62 

878 

Nro.  9089. '  DeeL  «  oo.  20'  ongaaiir. 
9116.  Decl.  54'  soll  heisien  61' 
9121.  Deel.  iy  BoU  haissen  14« 
9135—9136.  Die  bei  9135  »Dgegebeae  DeeL  fehörC  m  9136  and  die  Decl. 

TOB  9135  ist  2o  %'  55^5. 
9173.   Decl.  -  i^  bl'  26^2  soll  heissea  -  i^.  W  U^'.B. 
9211.  In  der  AR.  in  Bessels  Catalog  offenbar  ein  IkmädMat  ond  muM 

37"  anstttt  57"  heissen. 
9232.   Decl.  -0.16'  nngeflUir. 

9302.  Decl.  +0<'.  11'  13".2  soll  heiMeB  +0o.  W  bi**2. 
9328.  Decl.  39'  seil  bmsen  40'. 
9377.  AR.  6".13  soll  heissen  5".67,  Decl  nicht  beobachtet;  in  der  Bnbrik 

„Bemerkungen^^  ist  R.  iraganlassen.    Dieser  Stent,  ebtoso  wie  der 

in  derselben  Zone  anmittelbar  danach  beobachtete  Ifrik  9979  seheinen 

gar  nicht  Torhanden  zn  sein. 
9379.  Bei  dieser  Nummer  die  Ziffer  Tervechselt  (3979). 

•  « 

2)  In  den  Yergleiehongen  mit  aiiderw  SMieniTcneicluiissieii 

Seite  461--:  542. 

Nro.  317.   S.  soU  heHsen  B. 

379.   wegzulassen. 

399.   B.  -20".8  soll  heissen  -4".6,  und  S.  -{-0":37  -21".9  soll  heissen 
+  0".41  -3"7.  '      • 

573.   S.  4-  40".6  soll  heissen  +  30".9. " 

600.   LI.  45".28  soll  heissen  -0^20. 

772.   LI.  +l".ll  soll  heissen  +'t".l. 

873.   S.  -  11".B  soll  heissen  -  6".0. 

939.   B.  -28".10  soll  heissen  -0".05. 
1424  einzuschalten  LI.  -  0^.29 -f  7".0. 
1984.   S.  -1".47  4-17".1  soll  heissen  +  •".45  -3^.3. 
2062.  Decl.  Diff.  mit  Bessel  soll  heissen  ^  9^.i  anstatt  -  46'^9^. 
2413  noch  die  Vergleichung  mit  LI.  beiztxfägen,  nämlich  ^^*.n^1f*.i. 
2415  gänzlich  wegzulassen. 
2486—2498  sind  mehrere  Nummern  ausgefallen  tmd  zu  ersetsen  wie  folgt: 

2486.  B.  '-0.36     0.0 

.2I67..B. -.047 -2j&. 

2491.  a  -•Oü0a^3.2 

2496.  B.  -0.16;  ^8.1 

2497.  B.  -OM  -2.4  ' 
2Ü6.  a  -a27^3.3      .         t 

3388.  Vergleichung  mit  Ramker  wegsnUssen^  Yeri^eicha^  mit  Bessel 
zu  3389  zu  ziehen. 


579 

Kro.  4038.  Diff.  der  Decl.  mit  Bessel  -  7".4  anstaU  -  23".8 

6064.   B.  -0".22  -  17".e  sott  heissen  -0".07  -6".3. 

5065.   S.  -17''.5  soll  heissen  -5<'.8,  ferner  einzoschalten  B.  -0''.22  -5«'.9. 

5105  einxttschalten  B.  +0''.22. 

5371.   B.  -13".8  soll  heissen  +46".2. 

5701.   B.  -  14".9  soll  heissen  - 14".49. 

5903.   AR.  - 10''.5  soll  heissen  -  6''.3. 

6045.  LI.  4-  2".82  soll  heissen  -  0'M8. 

6190.   B.  -0'M8  -12'M  soll  heissen  -0M6  -1^9. 

6558.   S.  +0''.95  4-14".7  soll  heissen  +1^95  +1'  14''.7. 

6577.   B.  -17".l  soll  heissen  4-17M. 

7938.   B.  -  3".72  soll  heissen  +  0".28. 

8193.   Decl.  Diff.  -20<'.2  soll  heissen  -0".2. 

8608  einzuschalten  B.  -0".57. 

8706.  S.  +  22''.4  soll  heissen  -  37''.6.  (Die  Münchener  Beobachtong  ohne 
Zweifel  um  100  Schraubentheile  gefehlt.) 

9302.  Declinationsdifferenz  angegeben  -2 1".6  und-23''.9  sollte  heissen  -  i^6 
and  -  3".9. 

9336  wegen  der  Rectascensionsdifferenz  siehe  oben  Anmerkongen  Seite  573. 

9377  nicht  identisch  mit  dem  von  Rflmker  beobachteten  Sterne  und  desg- 
halb  hier  gänzlich  wegzulassen. 

In  den  am  Ende  Seite  542  beigefftgten  Bemerkungen  wäre  Zeile  10  ron 
unten  nach  5833  noch  7983,  dann  Zeile  9  ron  unten  nach  7017  noch  7224, 
8353,  8985  einzuschalten. 


